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,  62 

3 

T 

T 

29+ 

7 

2 

0 

TUSCOLA 

39.1 

23.1 

31,1 

60 

17 

3 

10 

104  1 

0 

26 

0 

1 .31 

-  ,94 

,52 

3 

1 ,0 

1 

29+ 

6 

1 

0 

VANDALIA  FAA  AP 

38  •  5 

23.4 

31,0 

2^  -J 

5 

10 

1048 

0 

9 

26 

0 

1.48 

,  62 

3 

T 

0 

5 

1 

0 

WINDSOR 

39»2 

22.4 

30,8 

•  6 

59 

17 

2 

10 

1054 

0 

9 

26 

0 

1 .07 

-   1  .49 

,45 

3 

2,0 

2 

29+ 

4 

0 

0 

31.6 

,1 

1,65 

-  1.13 

1,4 

•      *  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

'•2.2 

25.6 

33,9 

-  1,6 

63 

25 

6 

12+ 

956 

0 

9 

\  \ 

9 

2,96 

-  1.14 

1,22 

21 

,5 

T 

28  + 

5 

3 

1 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNlV 

26.3 

34 ,  9M 

62 

17 

3 

12  + 

920 

0 

22 

0 

0 

C  AHOK I  A 

<>0.7 

22.9 

31,8 

65 

18 

1 

11 

1022 

0 

10 

27 

0 

,25 

22 

3 

0 

0 

CAIRO   WSO  C I  R 

42.9 

29.7 

36,3 

-  1,1 

61 

17 

12 

10 

882 

0 

7 

IB 

0 

3,34 

-  1.12 

1,63 

21 

,9 

1 

8 

5 

3 

1 

CAR80H0ALE   SEWAGE  PL 

41. 3M 

23.8 

32, 6M 

-  2,9 

66 

26 

6 

10 

998 

0 

9 

25 

0 

2,47 

-  1.19 

,56 

22 

8 

1 

0 

3B.8 

23.2 

31,0 

62 

IB 

5 

10 

1045 

0 

10 

26 

0 

2.19 

.83 

19 

6 

2 

0 

r  nan c n  7  q 

A3.6M 

24. IH 

33, 9M 

64 

25 

3 

12 

964 

0 

8 

24 

0 

3,50 

1,31 

21 

T 

0 

5 

3 

1 

DU  aUOIN   1  NNW 

4 1 .  7M 

24 .  5m 

33 ,  IM 

-  1,7 

64 

25 

4 

10 

1006 

0 

9 

22 

0 

2 , 59 

•  .56 

3,1 

M4K4NDA   1  NW 

43.1 

26.3 

34,7 

25 

5 

10 

933 

0 

g 

2  1 

0 

3,19 

1.20 

2  1 

1,5 

1 

28  + 

5 

3 

1 

MARION  «  NNE 

40.5 

23.7 

32,1 

-  3,3 

63 

26 

4 

13  + 

1013 

0 

24 

0 

3,09 

-  1.29 

.73 

21 

,7 

T 

29+ 

6 

2 

0 

N4SHVILLE   *  NE 

40.5 

24,8 

32.7 

61 

17 

3 

10 

993 

0 

9 

22 

0 

2,56 

•  13 

1 ,04 

19 

2,0 

1 

29+ 

7 

2 

1 

SPARTA 

42.5 

26. 1 

34,3 

.4 

65 

25 

4 

10 

942 

0 

9 

21 

0 

2.39 

-     .  34 

.73 

2  1 

1,3 

1 

12  + 

6 

3 

0 

HATERLCIO   1  WSW 

42.5 

25.0 

33,8 

65 

25+ 

2 

10 

960 

0 

8 

23 

0 

1.72 

-  .61 

.43 

22 

4,4 

3 

8 

5 

0 

0 

33,5 

-  1,3 

2.73 

-  .64 

1,6 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

41.8 

26.1 

34,0 

64 

17 

B 

12  + 

956 

0 

8 

22 

0 

D  2.50 

,60 

16 

,5 

7 

3 

0 

BROQKPQRT   0AM  52 

44.1 

27.4 

35,8 

63 

25 

8 

12 

898 

0 

6 

21 

0 

4.25 

.  .68 

1,90 

22 

T 

T 

29+ 

7 

3 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

43.6 

26.7 

35,2 

63 

17 

6 

12 

919 

0 

7 

21 

0 

3.52 

1,70 

21 

,3 

^ 

29+ 

5 

2 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

41.2 

26.2 

33,7 

-  ,6 

63 

17 

9 

12  + 

964 

0 

9 

22 

0 

3.08 

,64 

21 

1,0 

T 

29+ 

9 

3 

0 

HARRISBURG 

1 

44.1 

27.3 

35.7 

-  .7 

65 

17 

8 

12 

905 

0 

6 

22 

0 

3.57 

.  ,37 

1,15 

21 

1,0 

1 

10+ 

7 

2 

1 

»  mcleansbdro 

41,0 

23.9 

32.5 

-  2,6 

64 

25+ 

6 

11  + 

1003 

0 

8 

25 

0 

2.45 

-  1.23 

,77 

22 

T 

T 

29+ 

5 

3 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

41.3 

24.5 

32,9 

63 

18  + 

6 

12 

988 

0 

9 

24 

0 

2.73 

,73 

18 

,8 

1 

28 

6 

3 

0 

MOUNT  VERNON 

40.3 

23.8 

32,1 

-  1,3 

65 

16 

7 

11  + 

1016 

0 

10 

25 

0 

2.02 

-  1.25 

.60 

19 

5 

2 

0 

ROSICLARE 

43.9 

27.1 

35,5 

64 

17 

7 

12 

907 

0 

7 

22 

0 

3.65 

1.58 

21 

T 

T 

28  + 

6 

2 

1 

DIVISION 

34,2 

-  ,7 

3.09 

-  .70 

,5 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1973 


Day  of  Month 


NOKTHIIEST 


01 


ALEDO 
DIXON 
FKEEPOKT 

FDEEPOKT  SEUACE  PLANT 
FULTON  DAN  13 

OALENA  1  N 

CALVA 

CENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAN  It 

KEITHSBURC 
KEKANEE 
HOlINE  WSO  AP 
nOKPISON 
NOUNT  CARKOLL 

NEM  BOSTON  DAH  17 
PAM  PAM 
ROCHELLE  6  NH 
ROCKFORD  6  ENE 
ROCRFORO  USO  AP 

STOCKTON 
TISKIlkA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTIQCH  2  NH 
AURORA  COLLEGE 
BARRINCTON  1  SE 
CHANNAHQN  DRESDEN  ISl 
CHICAGO  O'HARE  USD  AP  R 

CHICAOO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  HIDMAY  XSO  AP  //R 
DE  KALB 

Elgin 

ge6hard  moods  st  park 

JOLIET  BRANDON  RO  OAH 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
HARENCO 

NARSEILLES  LOCK 

HORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAH 
MAUKECAN  A  MSM 
MHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  DAK  19 

GOLDEN  1  NW 
lA  HARPE 
HACONB 
HONNOUTH 
HOUNT  STERLING 

PAYSDN 
OUINCY 

QUINCY  FAA  AP 

OUINCY  OAH  21  / 

OUINCY  HEHDRIAL  BRIDGE 


1.19 

t.a2 

1.B3 
2.13 


1.63 
1.86 
1.A2 
2.06 


1.91 

2.A2 
1.39 
1.A2 
1.29 
1.67 

1.92 
l.Al 
1.92 


1.29 
1.20 
1.2A 

2.09 
1.91 
1.32 
1.27 
1.29 

1.32 


1.2B 
1.93 
1.3B 


OA 


RUSHVILLE 


CENTRAL 

BLOONINGTON  WATERWORKS 

BLOOKINCTON  NORHAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

OECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

HACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

MINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

PCORIA  WSO  AP  / 

PETERSBURG  3  SSW 
PRINCEVILLE  1  N 
TOULON 


2.22 

2.36 
2.91 
2. 99 
2.27 
2.26 

2.19 


1.07 
l.OA 
l.t6 
1.11 

1.20 
1.07 
2.06 
1.66 
1.29 

1.62 
1.91 
1.2A 
1.49 
1.76 


BAST 


09 


OANVILlE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTDN 
KANKAKEE  3  SW 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIDELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAN  26 
BARRY 

BiARDSTOWN 
BLUFFS 


10     U  >2 


13     14  IS 


1.10 

T 

.03 


.96 

.69 
.70 


.63  T 

T 

.66  T 


.01  T 
T 

.01  T 


16     17     18     IS     20  21 


.03 
.11 


.04 
.08 

•  02 

.13 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     U  IS 


IB 

1  1- 

19  1 

20 

21 

 1 

22  1 

 1 

23  1 

24 

1  1  r 

2S  {  28  1 

27 

 1 

28  1 

 r 

29  1 

30 

31 

.49 

.12 

.25 

•  12 

T 

.02 

.01 

.31 

T 

>33 

iO0 

.27 

T 

.07 

.57 

.  19 

•  22 

T 

.02 

.14 

.22 

<  10 

•  00 

•  30 

.06 

.12 

•  47 

.  36 

.20 

T 

.42 

.42 

.13 

.34 

.00 

.43 

.*2 

.23 

T 

.11 

•  04 

.32 

•  10 

.31 

.41 

T 

*23 

•  16 

.10 

7 

.15 

T 

•  01 

.20 

.21 

.22 

•  10 

.20 

.41 

T 

.10 

.31 

.00 

.01 

.01 

T 

.19 

.32 

.OS 

.23 

.02 

.30 

.41 

*02 

.f  . 

T 

T 

.11 

T 

T 

•  40 

.06 

T 

.09 

.43 

.05 

.09 

.12 

T 

T 

.11 

T 

.13 

.27 

•  36 

.10 

T 

.35 

.  19 

.26 

•  33 

.  16 

.53 

.65 

.03 

.23 

.09 

.05 

»  .13 

.40 

•  11 

T 

T 

.10 

.33 

.67 

.69 

•  12 

.  16 

.  16 

•  25 

.12 

.00 

.03 

.*0 

T 

.31 

.40 

.47 

.05 

.27 

.72 

.70 

.04 

.24 

.19 

.09 

.23 

.  20 

•  19 

.19 

.2B 

.09 

.00 

.02 

.16 

,li 

T 

T 

.12 

.52 

.34 

.02 

.07 

•  20 

.11 

.61 

•  OS 

•  32 

.23 

.23 

.42 

.  90 

.06 

.57 

.02 

.3<> 

T 

.11 

.01 

.32 

T 

.2' 

•  17 

.19 

.39 

T 

.05 

.10 

.54 

**0 

"'" 

.07 

.15 

.20 

. 

.  10 

.19 

•  10 

•  08 

.13 

.17 

.17 

.10 

.10 

.17 

.29 

.24 

.29 

.02 

T 

.10 

T 

.21 

.60 

.47 

.06 

•  44 

.32 

.12 

.16 

.  00 

.  10 

T 

7 

.26 

.56 

.03 

U22 

.13 

.26 

.01 

.02 

.26 

• 

•  52 

• 

7 

•  33 

•  20 

•  21 

.25 

.02 

.30 

T 

1.63 

.OM 

.  16 

.05 

•  92 

.43 

.43 

•  56 

.  10 

.  15 

.17 

.  1 1 

.01 

.03 

•  12 

.58 

T 

.  10 

.  10 

.09 

1 .06 

.47 

.09 

.13 

.19 

.50 

.70 

.36 

.03 

.19 

.04 

.12 

.92 

1.31 

•  00 

.27 

.02 

.25 

.39 

• 

1.10 

.01 

.23 

.04 

.17 

.96 

1.55 

T 

.30 

.21 

.75 

1.20 

.02 

.16 

T 

•  41 

.70 

.73 

.40 

•  24 

.40 

.03 

1.04 

•  12 

.53 

•  02 

•  16 

•  12 

.  13 

•  52 

■  35 

.93 

•  10 

.11 

.09 

.44 

.40 

.45 

.21 

.11 

.23 

T 

.64 

.73 

.21 

.03 

.12 

•  06 

T 

•  97 

■  25 

•  43 

.  19 

.60 

.10 

.52 

.30 

.23 

.20 

•  06 

.09 

.36 

•  20 

1^90 

.06 

•  58 

.  12 

.39 

.69 

.93 

.04 

T 

•  27 

.  12 

.04 

.47 

T 

U70 

.07 

•  25 

•  07 

.24 

.06 

.52 

•  13 

.64 

.13 

.22 

•  12 

.49 

.02 

•  30 

.09 

1.42 

.12 

•  45 

.12 

.20 

.74 

.47 

U15 

T 

.36 

.03 

.22 

1.23 

T 

1,76 

•  42 

.17 

.63 

T 

.77 

.07 

•  27 

.19 

.73 

.03 

T 

.70 

.22 

.25 

•  03 

.21 

.01 

•  60 

.16 

.42 

•  20 

•  09 

.02 

.45 

1.50 

.11 

.46 

7 

.36 

T 

.40 

•  00 

1.43 

.00 

•  36 

•  00 

•  10 

.56 

.62 

.01 

•  20 

•  31 

.10 

sw 


ClKLlNVILLE 
EDKiKOSVILLE 

OEENVULE  1  E 
CIIICCSVILI.E 

HARDIN 

HILLSBOIIO  2  SSU 
JACKSONVILLE 
JEDSEVVULE 
HEOQRA 


HOUNT  OLIVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINOFIELO  HSO  AP 
SPRINOflELO  4  S£ 

TAVLORVULE 
VIROEN  1  N 
VIRCINIA 
WHITE  HALL   1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINCHAM 
FLORA  5  NW 
CREENUP 

HUTSONVlLLE  POKER  PL 

LAHRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
HOHEAQUa 
NEWTON  5  S£ 

OLNET  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  l-ARIE 
SALEH  WSHO 

TUSCOLA 

VANOALIA  FAA  AP 

WiLCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


08 


ANNA   1  E 

8ELLEV1LLE   SO  ILL  UNIV 
CAHQKIA 
CAIRO  WSQ  CI 
CARBONQALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CBNTRALlA  2  SW 

CHESTER 

COeOEN  2  S 

OU  OUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
NAKANOA    1  NW 
NARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  IWSW 

RED  9JD 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BBNTQN  FOREST  SERVICE 
SRDOKPQRT  DAM  52 
CARMI   6  NW 
OIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
OOLCONDA  DAM  91 
HARRISBURG 

HARRISBURC  DISPOSAL  PL 
MCLEANS8QR0 

HT  CARHEL   1  NNW 
WOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

ShAWNEETQWN  new  TOWN 
WAYNE  CITY 


1.96 
1.31 
1.16 


1.66 
1.60 
2^65 
2.24 
1.67 

2.56 


1.31 
1.46 
2.69 


2.61 
3.50 
2.59 


3.09 
2.56 
2.22 

2.49 
2.39 
1.72 


.97 
.92 
.46 


5m  tal«*BC«  n 


DAILY  TEMPERATURES  hunois 


Day  of  Month 

0 
Dt 

SlaUon 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         *  * 

NORTHWEST  01 

MAX 

27 

35 

35 

34 

9 

1 1 

22 

22 

U 

17 

15 

27 

36 

4  1 

40 

55 

53 

53 

33 

32 

39 

42 

39 

MIN 

16 

14 

25 

6 

3 

0 

7 

10 

-  5 

-  3 

4 

5 

19 

23 

33 

3 1 

42 

48 

30 

25 

29 

29 

IB 

22 

30 

30 

37 

18 

12 

17 

28 

19!5 

DIXON 

MAX 

27 

36 

37 

30 

11 

15 

28 

2 1 

13 

18 

20 

30 

39 

39 

40 

52 

53 

33 

38 

MIN 

16 

1 1 

21 

7 

2 

-  2 

5 

10 

-  2 

-  3 

4 

2 

18 

21 

30 

28 

39 

47 

26 

20 

25 

31 

26 

19 

27 

26 

34 

18 

18 

21 

25 

18.4 

FREEPORT 

MAX 

26 

34 

35 

34 

10 

12 

22 

16 

12 

16 

16 

27 

35 

37 

38 

50 

51 

3 1 

33 

40 

36 

42 

40 

39 

ib'.I 

MIN 

15 

12 

26 

6 

-  1 

-  3 

5 

10 

-  4 

-  3 

5 

5 

18 

22 

27 

31 

41 

48 

26 

20 

25 

31 

24 

20 

29 

25 

33 

23 

11 

20 

26 

FULTON  DAM  13 

MAX 

27 

33 

35 

36 

12 

12 

24 

23 

12 

18 

16 

27 

36 

40 

39 

54 

53 

3 1 

32 

39 

42 

37 

MIN 

17 

16 

24 

7 

2 

•  2 

6 

10 

-  2 

-  2 

6 

7 

10 

22 

32 

30 

43 

46 

28 

21 

26 

31 

25 

21 

27 

27 

32 

18 

14 

19 

28 

l9!o 

C&LVA 

MAX 

26 

28 

34 

36 

14 

11 

13 

23 

20 

10 

18 

16 

26 

37 

40 

40 

53 

5 1 

3 1 

30 

39 

27 

MIN 

17 

12 

15 

10 

4 

1 

2 

8 

-  2 

-  3 

-  1 

4 

5 

22 

23 

22 

32 

44 

28 

24 

27 

26 

25 

19 

22 

32 

37 

26 

12 

12 

16 

16.9 

CENESEO 

MAX 

27 

38 

37 

26 

10 

13 

24 

22 

10 

19 

18 

29 

39 

43 

40 

55 

54 

53 

36 

32 

36 

39 

32 

43 

56 

4  8 

45 

35 

39 

44 

MIN 

16 

13 

22 

4 

3 

0 

e 

7 

-  2 

-  3 

5 

4 

18 

22 

30 

31 

42 

34 

28 

24 

27 

31 

19 

22 

30 

26 

35 

19 

14 

17 

27 

16)5 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

29 

37 

40 

40 

14 

16 

27 

25 

19 

19 

20 

29 

40 

44 

44 

53 

55 

55 

5 1 

33 

34 

42 

36 

42 

56 

47 

48 

46 

29 

37 

43 

37.1 

MIN 

IB 

1 1 

19 

B 

5 

3 

11 

15 

3 

0 

4 

3 

16 

20 

27 

27 

36 

45 

26 

21 

26 

27 

22 

17 

23 

24 

32 

25 

13 

17 

26 

18.5 

KEWANEE 

MAX 

31 

33 

38 

35 

13 

13 

24 

24 

19 

17 

20 

26 

38 

39 

43 

53 

55 

5 1 

32 

39 

39 

35 

43 

55 

5  1 

5 1 

4  5 

3'* 

44 

MIN 

23 

13 

16 

10 

4 

1 

6 

11 

-  1 

-  2 

0 

5 

22 

26 

33 

30 

36 

44 

30 

27 

23 

32 

24 

19 

31 

30 

32 

30 

13 

15 

19 

19.4 

MOLINE  WSO  AP 

MAX 

27 

37 

36 

25 

10 

12 

23 

20 

16 

17 

26 

37 

42 

41 

57 

55 

55 

36 

32 

35 

39 

33 

5  5 

50 

37 

45 

MIN 

IB 

13 

23 

6 

4 

1 

8 

6 

-  2 

-  2 

6 

6 

21 

24 

33 

33 

47 

36 

29 

25 

29 

33 

20 

22 

28 

26 

35 

19 

14 

18 

28 

19!6 

MORRISON 

MAX 

26 

36 

36 

39 

11 

15 

27 

2  1 

17 

19 

1 8 

29 

37 

40 

41 

53 

52 

54 

50 

31 

31 

40 

35 

43 

57 

55 

52 

34 

29 

38 

44 

35  •  8 

MIN 

17 

14 

24 

10 

3 

-  1 

-  1 

12 

-  1 

-  3 

6 

4 

16 

22 

34 

31 

41 

47 

29 

22 

26 

29 

20 

21 

27 

26 

34 

26 

12 

20 

27 

19.2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

26 

34 

35 

32 

13 

12 

22 

23 

16 

16 

18 

28 

35 

36 

41 

52 

52 

5  0 

32 

33 

40 

36 

42 

51 

52 

52 

43 

35 

MIN 

15 

10 

25 

9 

0 

-  2 

5 

10 

-  3 

-  3 

5 

4 

17 

19 

29 

30 

4  1 

48 

28 

28 

25 

31 

22 

18 

26 

24 

33 

24 

10 

18 

26 

18.5 

PAW  PAW 

MAX 

35 

34 

36 

12 

13 

13 

22 

21 

16 

1 Z 

1 6 

27 

35 

32 

37 

45 

50 

32 

30 

37 

37 

26 

39 

52 

50 

46 

2  7 

34 

31.5 

Mm 

13 

11 

12 

1 

1 

2 

11 

2 

-  3 

-  3 

5 

5 

21 

29 

29 

29 

39 

28 

21 

24 

26 

27 

21 

21 

29 

33 

26 

12 

12 

19 

16.8 

RDCHELLE  6  NW 

MAX 

26 

33 

35 

36 

13 

14 

24 

2 1 

16 

17 

16 

28 

37 

37 

39 

49 

53 

51 

49 

32 

33 

39 

35 

39 

51 

5 1 

44 

40 

27 

3^ 

38 

34 . 2 

MIN 

17 

11 

23 

13 

3 

0 

8 

10 

-  1 

-  3 

5 

4 

11 

20 

26 

30 

38 

45 

26 

21 

25 

31 

20 

21 

27 

22 

3! 

24 

12 

19 

27 

18,5 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 

25 

33 

36 

33 

10 

1 3 

23 

20 

10 

17 

1 9 

28 

37 

37 

38 

50 

51 

51 

41 

33 

34 

41 

34 

40 

54 

53 

45 

34 

2  8 

3^ 

39 

33.6 

MIN 

15 

12 

26 

5 

1 

-  I 

6 

7 

0 

-  2 

6 

6 

15 

23 

28 

30 

41 

41 

28 

20 

28 

34 

25 

23 

29 

26 

34 

18 

13 

22 

29 

19.0 

STOCKTON 

MAX 

23 

32 

33 

32 

6 

6 

18 

14 

6 

14 

1  5 

23 

32 

35 

36 

49 

49 

50 

4  7 

29 

32 

37 

33 

40 

50 

49 

43 

38 

26 

33 

36 

31.3 

Mm 

13 

1 1 

25 

5 

-  3 

-  5 

2 

7 

-  6 

-  5 

3 

3 

18 

20 

30 

30 

40 

46 

28 

19 

25 

29 

22 

19 

27 

27 

35 

21 

9 

IB 

24 

17.3 

TISKILHA 

MAX 

28 

35 

36 

39 

13 

15 

25 

23 

IB 

20 

19 

29 

40 

42 

42 

54 

55 

54 

32 

37 

39 

34 

43 

59 

50 

48 

42 

33 

45 

MIN 

20 

11 

19 

12 

5 

3 

10 

15 

2 

-  1 

7 

6 

18 

24 

34 

30 

41 

48 

29 

24 

27 

32 

21 

22 

25 

25 

35 

26 

13 

18 

27 

20.3 

WALNUT 

MAX 

31 

35 

35 

35 

11 

13 

26 

21 

14 

19 

18 

27 

39 

42 

39 

55 

53 

54 

49 

31 

32 

40 

34 

41 

55 

47 

45 

40 

27 

36 

43 

35.1 

'          '  * 

MIN 

17 

12 

22 

8 

3 

0 

6 

12 

-  I 

-  3 

4 

19 

22 

32 

31 

40 

47 

28 

2 1 

25 

31 

1  8 

22 

30 

32 

35 

24 

18 

28 

NORTHEAST  02 

ANTIQCH  2  NW 

29 

26 

32 

33 

24 

12 

1 5 

2  5 

21 

14 

1 8 

1 8 

29 

37 

35 

35 

48 

5  2 

34 

30 

38 

4  1 

31 

40 

54 

54 

44 

30 

35 

MIN 

15 

12 

14 

23 

2 

-  1 

-  1 

10 

1 

-  2 

-  2 

6 

5 

21 

20 

29 

31 

41 

31 

19 

24 

27 

30 

21 

21 

29 

28 

25 

11 

10 

21 

16.8 

AURORA  COLLEGE 

30 

34 

39 

36 

25 

26 

24 

25 

15 

20 

20 

24 

36 

39 

35 

46 

54 

57 

40 

35 

38 

41 

35 

38 

5 1 

55 

50 

35 

30 

37 

40 

36.0 

MIN 

12 

18 

21 

13 

3 

10 

6 

13 

-  2 

-  2 

8 

7 

20 

20 

26 

27 

26 

36 

27 

20 

22 

30 

21 

20 

27 

27 

28 

21 

12 

18 

25 

18.3 

BARRINGTON  1  SE 

MAX 

32 

29 

36 

36 

17 

14 

20 

2 1 

19 

15 

1  6 

26 

35 

36 

35 

46 

54 

50 

48 

38 

32 

40 

33 

35 

50 

52 

51 

39 

26 

35 

40 

34.2 

MIN 

IB 

13 

20 

15 

1 

-  2 

e 

12 

0 

-  3 

5 

5 

18 

23 

28 

30 

37 

42 

22 

19 

26 

28 

26 

20 

20 

26 

35 

22 

10 

19 

16 

17.9 

CHICAGO  GRANT  PARK 

30 

34 

44 

36 

17 

21 

25 

25 

16 

20 

2  2 

30 

39 

39 

38 

51 

56 

54 

49 

33 

37 

46 

37 

41 

55 

51 

48 

38 

32 

37 

39 

36 . 6 

MIN 

23 

20 

30 

12 

10 

9 

17 

14 

6 

4 

13 

12 

24 

26 

35 

35 

44 

49 

31 

27 

29 

35 

28 

28 

35 

40 

38 

25 

20 

24 

32 

25.1 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

MAX 

27 

32 

40 

34 

13 

13 

25 

25 

1  3 

19 

19 

27 

37 

36 

36 

50 

57 

53 

48 

32 

37 

42 

35 

36 

54 

5  / 

46 

37 

31 

35 

42 

35.3 

Mm 

19 

15 

23 

9 

5 

3 

11 

9 

3 

0 

8 

7 

22 

25 

33 

33 

43 

47 

26 

21 

27 

34 

23 

23 

31 

29 

36 

21 

15 

22 

27 

21.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

33 

29 

40 

42 

22 

19 

23 

27 

27 

16 

19 

26 

36 

36 

36 

46 

56 

56 

53 

35 

32 

44 

42 

39 

51 

55 

57 

44 

31 

44 

38 

37.4 

MIN 

22 

18 

27 

19 

7 

6 

14 

20 

8 

0 

10 

9 

12 

27 

34 

33 

41 

46 

31 

25 

27 

31 

30 

21 

33 

35 

39 

27 

18 

17 

30 

23.2 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 

2  8 

32 

42 

35 

16 

19 

24 

27 

15 

20 

19 

28 

36 

37 

36 

50 

56 

56 

47 

32 

38 

43 

34 

36 

53 

57 

48 

37 

i  1 

36 

4 1 

35.8 

MIN 

19 

14 

21 

10 

8 

6 

13 

13 

4 

0 

8 

7 

20 

26 

31 

33 

42 

47 

26 

22 

27 

33 

24 

23 

31 

34 

37 

23 

15 

20 

26 

21.5 

DE  KALB 

MAX 

27 

32 

34 

37 

2 1 

1 1 

23 

25 

18 

17 

1 8 

29 

36 

36 

36 

47 

51 

50 

46 

32 

32 

36 

35 

36 

53 

54 

46 

41 

36 

32 

37 

34.6 

MIN 

17 

14 

22 

13 

3 

0 

6 

8 

1 

-  3 

6 

6 

17 

22 

28 

30 

37 

43 

26 

20 

25 

30 

24 

21 

30 

27 

36 

18 

12 

19 

26 

19.0 

CEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

30 

33 

36 

40 

18 

17 

25 

2  5 

19 

20 

22 

30 

40 

40 

38 

51 

55 

5 1 

49 

33 

40 

36 

35 

39 

57 

48 

49 

40 

30 

4  1 

41 

36.5 

MIN 

22 

15 

24 

15 

7 

4 

9 

16 

6 

0 

7 

6 

19 

28 

30 

31 

39 

45 

29 

21 

28 

26 

22 

21 

31 

25 

35 

2  1 

14 

13 

17 

20.2 

J  OL I ET 

MAX 

32 

37 

39 

36 

24 

16 

28 

28 

23 

20 

27 

30 

39 

46 

39 

51 

MIN 

16 

18 

24 

17 

1 

4 

12 

12 

6 

-  1 

12 

10 

14 

22 

18 

22 

31 

34 

30 

22 

21 

32 

28 

23 

30 

28 

39 

18 

15 

21 

22 

19.4 

MARENGO 

MAX 

27 

33 

31 

31 

14 

14 

23 

2  1 

16 

15 

20 

29 

37 

35 

35 

47 

52 

50 

48 

32 

33 

40 

35 

39 

51 

51 

46 

39 

30 

35 

39 

33.6 

MIN 

15 

11 

20 

11 

-  2 

-  2 

7 

10 

0 

-  3 

5 

5 

16 

21 

22 

30 

35 

44 

27 

19 

25 

31 

25 

20 

29 

27 

33 

21 

11 

19 

23 

18.0 

OTTAWA 

MAX 

37 

40 

38 

15 

17 

28 

27 

17 

21 

22 

31 

41 

41 

44 

53 

55 

52 

49 

34 

35 

41 

35 

43 

59 

51 

49 

44 

32 

39 

41 

37.5 

MIN 

21 

16 

23 

11 

6 

4 

11 

16 

5 

0 

8 

6 

20 

25 

32 

31 

40 

46 

29 

23 

27 

34 

22 

24 

28 

28 

37 

26 

14 

20 

29 

21.4 

PARK  FOREST 

MAX 

32 

53 

33 

18 

20 

25 

22 

18 

18 

20 

30 

39 

38 

35 

49 

55 

55 

47 

32 

39 

44 

33 

38 

52 

51 

50 

37 

32 

36 

42 

36.2 

MIN 

IB 

15 

18 

8 

6 

4 

12 

9 

2 

-  1 

6 

6 

21 

23 

30 

30 

39 

45 

29 

23 

24 

32 

22 

22 

26 

34 

37 

2 1 

14 

20 

27 

20. 1 

PERU  2  H 

37 

36 

40 

13 

1 5 

27 

25 

19 

2 1 

20 

30 

39 

42 

42 

53 

55 

53 

51 

33 

34 

41 

34 

41 

57 

53 

50 

46 

30 

37 

42 

37.0 

Mm 

18 

11 

22 

11 

3 

0 

8 

12 

1 

-  3 

4 

4 

13 

22 

30 

30 

39 

44 

22 

21 

25 

30 

19 

21 

22 

22 

33 

23 

11 

13 

21 

17.6 

WAUKEGAN  <i  WSW 

MAX 

35 

27 

32 

39 

27 

14 

16 

23 

24 

14 

18 

20 

28 

37 

35 

36 

48 

54 

51 

35 

38 

38 

43 

32 

36 

54 

56 

44 

30 

29 

35 

33.9 

MW 

17 

14 

14 

26 

4 

1 

1 

12 

3 

-  1 

0 

7 

7 

21 

21 

30 

32 

43 

33 

21 

27 

29 

31 

22 

24 

34 

32 

30 

13 

13 

21 

18.8 

WHEATQN  3  5E 

MAX 

29 

32 

38 

40 

16 

18 

25 

22 

22 

20 

20 

28 

38 

47 

35 

49 

55 

52 

50 

34 

34 

43 

35 

39 

54 

55 

51 

40 

32 

37 

39 

36.4 

MIN 

20 

12 

19 

15 

5 

1 

10 

15 

4 

-  2 

7 

5 

19 

24 

31 

30 

39 

45 

29 

20 

25 

31 

IS 

20 

27 

25 

34 

23 

13 

20 

25 

19.9 

S««  R»l«r*BC«  Notes  Following  StxUoo  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES  ill.no.s 

Continued  JANUARY  1973 


SlaUon 

Day  oi  Monlh 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

WEST 

03 

GALESBURC 

MAX 

MIN 

29 
16 

36 
1 2 

37 
25 

25 
4 

12 
4 

14 
1 

24 
8 

22 
7 

W 
-  3 

19 
-  2 

20 
5 

30 
4 

39 
1 6 

43 
2 1 

41 
32 

55 
3 1 

54 
42 

55 
35 

36 
28 

34 
25 

41 
2  6 

40 

33 
1 8 

44 

55 
2  9 

51 
3 1 

46 
36 

37 

28 
1 3 

37 

46 
2  8 

35.3 
16,9 

GOLDEN  I  NH 

MAX 
MIN 

30 
19 

39 
14 

37 
26 

34 
1 1 

13 
6 

15 
3 

23 
12 

25 
17 

21 
-  1 

18 
-  2 

20 
7 

29 

2 

39 
23 

46 
24 

40 
29 

60 
30 

58 
45 

57 
42 

50 
31 

34 
27 

34 

30 

34 

30 

31 
19 

45 
26 

56 
29 

47 
32 

50 
34 

44 

23 

27 
13 

39 
15 

49 

30 

37.0 
20.6 

L4  H4RPE 

MAX 
MIN 

29 
17 

38 
12 

36 
26 

36 
6 

14 
4 

1' 
I 

24 
9 

23 
10 

12 
.  3 

17 
.  3 

18 
5 

28 
2 

39 

20 

44 

2  1 

41 

31 

57 

30 

57 
45 

55 
39 

40 
29 

35 
26 

35 
29 

40 
30 

32 
16 

45 

23 

56 
27 

46 
33 

48 
34 

36 

29 
14 

36 
16 

46 
29 

35.7 
19.3 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

29 
IB 

36 
12 

36 
25 

36 
11 

11 
5 

14 
2 

25 
10 

23 
15 

15 
-  1 

20 
-  1 

20 
8 

29 
6 

40 
16 

44 
24 

42 
33 

56 
30 

52 
40 

54 
46 

49 

30 

35 
27 

34 
30 

39 
33 

33 
20 

45 

24 

56 
31 

49 

30 

47 
37 

41 
27 

30 
14 

37 
17 

45 

30 

36.2 
21.0 

OUINCV 

MAX 
MIN 

33 
19 

36 
16 

37 
26 

33 
10 

13 
6 

15 
3 

24 
11 

26 

16 

16 
-  2 

19 
-  2 

20 
7 

27 
7 

39 
23 

46 
27 

39 
34 

61 
34 

60 
49 

57 
45 

45 
32 

35 
30 

34 
26 

41 
31 

35 
19 

51 
28 

61 
31 

46 
36 

52 
37 

37 
22 

31 
14 

39 
19 

50 
34 

37.5 
22.3 

OUINCV   FAA  AP 

MAX 

Mm 

30 

20 

36 
15 

36 
30 

30 
6 

12 
7 

15 
4 

23 
11 

23 
9 

11 
-  2 

17 
-  1 

16 
6 

27 
4 

37 
23 

43 
25 

39 

30 

58 

33 

58 
47 

55 
37 

39 
30 

32 
29 

38 
31 

40 
32 

33 
20 

46 
28 

56 
31 

45 
33 

51 
35 

35 
15 

23 

11 

37 
13 

48 
34 

35.2 
20.9 

RUSHVILLE 

•          *  • 

MAX 
MIN 

2B 
1 9 

36 
1 3 

36 
2  8 

38 

a 

15 

3 

24 
1 1 

22 
1 0 

10 
_  1 

20 
_  1 

21 
8 

33 
3 

42 
19 

48 
22 

43 
25 

57 
2  5 

56 

52 
43 

46 
3 1 

38 
27 

35 

33 

36 

32 

46 

59 

46 

54 
37 

40 

29 
1 3 

36 
1 5 

48 

36.7 
20,4 

CENTRAL 

0* 

BLODMINGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

30 
21 

35 
15 

39 
26 

41 
14 

19 
7 

16 
5 

25 
10 

26 
1 5 

24 

5 

19 
-  1 

22 
6 

27 
3 

40 
2 1 

42 
22 

40 
31 

52 
32 

55 
41 

55 
45 

51 
29 

31 
25 

35 
26 

42 
33 

33 
23 

42 
26 

55 
30 

54 
29 

52 
35 

50 
2  2 

29 
13 

36 
IS 

46 
30 

37.5 
21.3 

CHENOA 

MAX 
MIN 

30 
20 

35 
1 5 

41 
23 

41 
1 4 

16 
7 

17 
5 

25 
1 1 

26 
15 

20 
4 

19 
_  1 

20 
4 

26 
4 

39 
23 

40 
2  3 

41 

3  1 

52 

55 
34 

52 
41 

48 

26 

32 
27 

35 
24 

41 
33 

36 
2  5 

40 

54 

53 

52 
34 

45 

30 
19 

37 
17 

42 
27 

36.8 
20.7 

DECATUR 

MAX 
MIN 

3* 

2  1 

36 
15 

43 
27 

38 
14 

20 
9 

21 
7 

27 
14 

30 
18 

19 
6 

23 
1 

24 
7 

30 
4 

42 
20 

42 
24 

41 
33 

54 

3 1 

61 
42 

56 
45 

50 
30 

36 
26 

42 
30 

45 

3 1 

33 
26 

46 
26 

60 
27 

46 

32 

56 
36 

46 

30 
13 

38 
16 

49 
30 

39.5 
22,1 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

32 
2 1 

36 
1 4 

41 
25 

41 
16 

16 
9 

20 
6 

27 
12 

28 
16 

19 
7 

21 

0 

24 
6 

29 
1 

41 
18 

42 

2 1 

37 
3 1 

52 
29 

56 
38 

53 
43 

49 
30 

33 
27 

39 
28 

44 

3 1 

34 
25 

42 
23 

59 
27 

45 

30 

55 
34 

46 
2  3 

32 
16 

36 
18 

45 
27 

37.9 

21.0 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

16 

38 

10 

41 
21 

40 
9 

15 
8 

17 
5 

26 
9 

27 
14 

23 
2 

21 
-  2 

22 
7 

30 
2 

40 
20 

44 
25 

45 
34 

56 
30 

57 
40 

54 
46 

52 
32 

36 
19 

35 
23 

43 
31 

34 
21 

45 

23 

58 
27 

57 
28 

52 
36 

50 
24 

28 
11 

37 
13 

49 

21 

39.1 
19,9 

LACON  2  E 

MAX 

Mm 

29 
20 

36 
10 

41 
25 

37 
15 

15 
7 

15 
5 

27 
10 

24 
18 

20 
3 

20 
-  1 

21 
7 

30 
3 

40 
23 

42 
25 

43 

34 

54 

33 

56 
4  1 

56 
47 

51 
30 

32 
24 

34 
28 

41 
32 

34 
23 

43 
23 

56 

31 

51 
29 

51 
36 

47 
25 

29 
12 

38 
19 

45 
27 

37,4 
21,7 

LINCOLN 

MAX 

Mm 

32 
21 

35 
1 5 

42 
25 

35 
14 

15 
8 

18 
7 

28 
15 

29 
18 

21 
5 

21 

Q 

22 
8 

26 
4 

41 
20 

43 
22 

44 
34 

53 
29 

59 
40 

59 
45 

49 
29 

35 
27 

39 
29 

42 
32 

34 
25 

44 
25 

57 
26 

47 

31 

54 
37 

46 
25 

27 
14 

37 

17 

SO 
28 

38,3 
21,8 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

Mm 

31 
21 

37 
9 

41 
22 

38 

11 

14 
8 

17 
5 

26 
12 

27 
18 

19 

3 

20 
-  1 

21 
7 

30 
2 

41 
18 

45 
19 

44 
34 

58 

29 

54 
44 

54 
44 

50 
29 

34 
24 

36 
19 

42 

30 

33 
24 

45 
24 

58 
27 

45 

31 

65 
37 

46 
25 

28 
12 

36 
15 

49 
29 

37,9 
20.4 

MINONK  3  NE 

MAX 

Mm 

29 

20 

34 
14 

37 
22 

40 
13 

16 
6 

16 
4 

25 
10 

24 
16 

20 
2 

18 
-  2 

20 
6 

28 
4 

39 

18 

39 

22 

41 
32 

50 
29 

54 
40 

52 
42 

51 
26 

32 
24 

34 
27 

41 
32 

33 
22 

40 
23 

53 
29 

51 
28 

49 
33 

44 

23 

26 
11 

34 
17 

42 
25 

35.9 
20.0 

PEORIA  HSO  4P 

MAX 

Mm 

28 

16 

34 
12 

39 
26 

31 
7 

13 
7 

15 
4 

24 
U 

24 
1 1 

14 

1 

17 
-  2 

20 
6 

28 
2 

39 
19 

40 
21 

44 

30 

53 
29 

54 
40 

52 
36 

36 

29 

34 
26 

40 
29 

41 
32 

32 
22 

43 
21 

57 
26 

46 
29 

52 
36 

36 
23 

24 

10 

34 

15 

45 
29 

35.2 
19.5 

PRINCEvlLLE   1  N 

«          •  • 

MAX 

Mm 

29 
20 

35 
1 3 

36 
24 

38 
1 2 

13 
5 

14 
3 

25 
1 0 

24 
16 

19 

1 

19 
_  1 

20 
6 

27 
4 

38 
21 

41 
22 

44 
33 

53 

54 
41 

54 
47 

50 
29 

32 
25 

32 
28 

40 
32 

34 
20 

43 
24 

55 
3 1 

54 
30 

47 
36 

43 
25 

26 
12 

35 
16 

45 
28 

36.1 
20.6 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

33 
26 

36 

46 
20 

46 

24 
1 2 

22 

25 
1 5 

29 
1 9 

25 

10 

23 

23 
9 

28 

41 
1  9 

41 
2  3 

36 

32 

51 

58 

56 
47 

54 
3 1 

35 
29 

37 

29 

46 

36 
27 

43 

55 

23 

51 

56 
28 

52 

29 
16 

37 

45 

29 

39.9 
22.5 

HDOPESTON 

MAX 
MIN 

31 
24 

34 

17 

43 
24 

44 
19 

20 
10 

20 
7 

24 
12 

27 
18 

20 
9 

20 

Q 

20 
8 

27 
5 

40 
20 

40 
23 

37 
32 

49 
3 1 

55 
40 

55 
45 

52 

30 

32 
25 

36 
26 

43 
33 

34 
23 

40 
23 

54 
30 

44 
3 1 

51 
31 

44 

26 
17 

36 
2 1 

40 
27 

36.8 
22.0 

KANKAKEE   3  Sw 

MAX 

Mm 

33 
24 

33 
1  g 

42 
22 

41 
13 

15 
9 

18 

25 
13 

26 
18 

23 
8 

21 
1 

21 
7 

26 

39 
19 

39 
23 

37 
28 

49 
29 

56 
39 

53 
44 

51 
30 

34 
24 

41 
26 

41 
29 

35 

32 

39 
22 

54 
30 

46 
29 

48 
36 

46 
26 

32 
15 

37 
29 

40 
28 

36.8 
22.0 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

Mm 

30 
23 

34 

43 

41 

17 
8 

18 

25 

27 

18 

7 

20 

21 
9 

26 
5 

40 
1  9 

40 

38 

49 

55 

51 
42 

49 

^  1 

32 

34 

42 

32 

40 

53 

42 
30 

52 
35 

46 

31 
15 

36 
19 

40 
2  5 

36.3 
21.3 

PONTIAC 

MAX 

Mm 

30 
21 

34 
17 

39 

23 

37 
14 

14 
7 

17 
5 

24 
12 

26 
16 

22 
11 

19 

0 

22 
8 

27 
8 

39 
16 

37 
23 

42 
32 

51 
30 

53 
37 

50 
43 

48 
29 

31 
24 

33 
26 

39 
31 

32 
28 

40 
23 

55 

30 

47 
29 

47 
35 

49 

23 

29 
14 

36 

17 

41 
26 

35.7 
21.3 

RANTUUL 

MAX 

Mm 

35 
2* 

35 
17 

40 
25 

44 

20 

24 
11 

20 
7 

24 
14 

24 
18 

24 
9 

21 
0 

21 
9 

26 
4 

39 
19 

40 
23 

39 
33 

51 
31 

57 
40 

56 
42 

51 
32 

36 
29 

32 
31 

44 
32 

35 
26 

47 
25 

57 
28 

53 
33 

53 
35 

52 

21 

29 
11 

34 
19 

42 
21 

38.2 
22.2 

URBANA 

MAX 

Mm 

32 
22 

36 
16 

44 
27 

34 
13 

16 
U 

20 
9 

25 
15 

28 
16 

19 
5 

22 
2 

23 
9 

28 
6 

41 
16 

39 
24 

36 
32 

51 
30 

56 
39 

53 
42 

42 
31 

33 
29 

44 
29 

44 

32 

32 
26 

41 

26 

55 
32 

46 
36 

55 
37 

37 
23 

30 
16 

37 
18 

45 
29 

37.0 
22.7 

HATSEKA  2  NW 

•          •  • 

MAX 

Mm 

29 
23 

33 

39 

39 

15 
9 

20 
7 

24 

28 

20 
9 

20 

23 
1 0 

26 

40 
1 9 

39 

40 
34 

50 

53 

53 
45 

51 

30 

35 
25 

34 
26 

41 

31 
20 

39 
25 

52 
2  7 

49 
2  8 

50 
3 1 

40 

26 
17 

36 
2 1 

40 

27 

36.0 
21.8 

NEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  0AM  26 

MAX 

Mm 

3J 
25 

35 

37 
2 1 

43 
27 

30 

17 
10 

21 
10 

27 
1 7 

29 

1 2 

19 

3 

21 
3 

26 
8 

31 
9 

44 

22 

47 

3 1 

41 

57 
3 1 

62 
41 

54 
37 

42 
31 

36 
32 

41 

30 

42 
26 

37 
32 

49 

29 

57 

30 

51 
36 

56 
34 

35 
18 

26 
17 

41 
22 

38.4 

23,0 

CARtlNVILLE 

MAX 

Mm 

35 

37 

43 

40 

20 

20 

26 

29 

22 

22 

24 

32 

42 

47 

47 

59 

61 

55 
47 

51 

33 

40 

46 

36 

49 

60 

49 

55 

43 

29 
1 6 

41 
1 9 

52 

40,2 
22,9 

CRICGSVILLE 

MAX 

Mm 

33 
16 

39 
13 

39 
23 

34 
13 

14 
5 

17 
1 

26 
9 

28 
13 

19 
-  1 

20 
-  4 

23 
4 

30 
2 

41 

20 

47 

24 

42 
30 

61 
29 

60 
45 

56 

43 

49 
33 

33 
25 

35 
27 

41 
32 

34 

19 

49 
25 

60 

30 

46 

30 

55 
33 

42 
23 

29 
8 

37 
19 

53 
32 

36.6 
20.0 

HiLLSeORD  2  SSW 

MAX 

Mm 

35 

24 

36 

17 

45 
25 

42 
IB 

20 
11 

21 

e 

29 
14 

30 
17 

24 

9 

23 
0 

28 
6 

31 
3 

43 
18 

47 
18 

43 
33 

55 
28 

62 
38 

55 
42 

51 
32 

34 
26 

42 
29 

46 
34 

36 
25 

50 
24 

60 
30 

47 
38 

57 
34 

45 

22 

31 
15 

41 
16 

SO 
31 

40.6 
22.2 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

33 
20 

32 
15 

36 
16 

41 
IB 

21 

a 

15 
7 

18 
6 

26 
13 

27 
5 

17 
1 

21 
1 

22 
4 

31 
4 

41 

20 

49 

28 

44 
29 

57 

32 

5B 
44 

55 
32 

40 
26 

32 
28 

44 

31 

39 
27 

34 
23 

47 
28 

60 
30 

46 
33 

55 

32 

38 
15 

26 
14 

39 
19 

37.0 
19.6 

S««  R*(ai*Dc«  NotM  PoUowlitg  Sutlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

*  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

JERS6YVILLE  2  SW 

MAX 

34 

38 

43 

41 

20 

20 

28 

28 

?6 

22 

24 

30 

43 

49 

49 

59 

61 

57 

5  2 

4 1 

46 

36 

5 1 

54 

5  3 

41.6 

vw 

21 

15 

28 

19 

11 

8 

14 

17 

8 

1 

7 

4 

22 

27 

32 

30 

39 

46 

34 

27 

30 

33 

25 

29 

21 

33 

32 

25 

16 

21 

32 

22.8 

PAN4 

MAX 

33 

35 

45 

39 

19 

19 

26 

28 

20 

22 

23 

28 

41 

43 

41 

51 

59 

54 

50 

33 

42 

47 

33 

45 

58 

47 

43 

50 

38.5 

Mm 

22 

17 

27 

19 

12 

10 

15 

19 

10 

3 

8 

6 

20 

24 

33 

31 

41 

44 

32 

27 

30 

33 

26 

27 

29 

35 

34 

24 

16 

17 

32 

23.3 

SPRINGFIELD  MSO  &P 

MAX 

32 

36 

41 

34 

14 

17 

26 

28 

17 

21 

23 

30 

40 

46 

42 

54 

59 

54 

38 

33 

4  5 

44 

33 

44 

56 

46 

54 

39 

38 

5  1 

37.! 

MIN 

20 

17 

26 

11 

9 

7 

12 

14 

3 

0 

6 

3 

21 

23 

31 

32 

42 

38 

29 

27 

30 

31 

25 

27 

30 

33 

36 

23 

16 

20 

33 

21.6 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 

33 

33 

36 

43 

23 

U 

18 

27 

27 

16 

16 

23 

30 

43 

46 

43 

54 

57 

37 

32 

38 

38 

34.9 

urn 

21 

17 

18 

15 

10 

7 

8 

13 

7 

3 

3 

6 

6 

24 

26 

32 

29 

30 

30 

22 

23 

27 

31 

35 

32 

16 

16 

22 

19,0 

VIRQEN  I  N 

MAX 

33 

36 

42 

40 

20 

20 

27 

29 

26 

22 

25 

30 

42 

47 

45 

55 

61 

56 

49 

32 

39 

45 

34 

46 

58 

55 

55 

46 

29 

39 

53 

39.9 

MIN 

22 

15 

25 

14 

9 

7 

10 

18 

7 

1 

7 

2 

19 

20 

29 

31 

39 

27 

26 

29 

32 

20 

26 

2  8 

32 

33 

24 

18 

32 

21.3 

WHITE  HALL   I  E 

MAX 

36 

37 

42 

41 

19 

19 

29 

29 

28 

21 

23 

30 

42 

48 

44 

59 

60 

60 

55 

40 

37 

41 

35 

48 

59 

54 

53 

5 1 

27 

41 

54 

40.7 

«          •  * 

MIN 

20 

15 

25 

18 

9 

7 

14 

13 

6 

0 

12 

3 

19 

25 

34 

29 

39 

40 

33 

2J 

31 

33 

23 

24 

26 

34 

35 

26 

14 

16 

30 

21.9 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

3S 

34 

48 

44 

23 

21 

25 

28 

23 

2? 

22 

29 

41 

39 

36 

50 

60 

54 

52 

36 

42 

46 

37 

42 

54 

49 

53 

43 

30 

48 

48 

39.2 

MM 

24 

20 

24 

22 

12 

11 

16 

21 

12 

0 

10 

7 

23 

25 

35 

32 

42 

47 

33 

28 

30 

30 

29 

26 

29 

26 

35 

24 

17 

20 

32 

24.0 

EFFINGHAM 

MAX 

38 

38 

47 

43 

24 

22 

26 

30 

25 

23 

24 

31 

41 

41 

43 

46 

65 

54 

51 

36 

42 

46 

39 

40 

59 

47 

53 

43 

32 

32 

49 

39.7 

Mm 

22 

17 

27 

23 

15 

11 

17 

20 

10 

5 

10 

5 

21 

24 

33 

30 

33 

50 

33 

25 

31 

35 

33 

26 

27 

33 

37 

25 

12 

12 

27 

23.5 

FLORA  S  NW 

MAX 

39 

34 

51 

46 

29 

29 

28 

32 

26 

25 

26 

33 

42 

42 

42 

55 

64 

56 

55 

36 

45 

48 

38 

49 

61 

50 

46 

4  1 

32 

43 

54 

41.9 

MM 

20 

14 

25 

25 

16 

12 

le 

20 

15 

6 

17 

5 

28 

28 

35 

38 

45 

43 

34 

21 

33 

36 

30 

28 

24 

30 

39 

25 

19 

20 

32 

25.2 

MARSHALL  1  E 

MAX 

36 

37 

46 

44 

25 

24 

26 

29 

27 

24 

24 

30 

40 

39 

39 

49 

60 

56 

54 

35 

39 

47 

37 

45 

58 

58 

5 1 

48 

32 

38 

45 

40.  1 

Mm 

24 

17 

23 

25 

15 

12 

18 

20 

13 

5 

10 

5 

19 

25 

34 

30 

36 

42 

32 

27 

29 

36 

29 

26 

25 

29 

36 

32 

19 

20 

29 

23.9 

MATTDON 

MAX 

33 

35 

47 

35 

17 

21 

26 

26 

19 

24 

23 

30 

40 

40 

39 

49 

60 

53 

43 

34 

46 

45 

33 

44 

59 

48 

53 

40 

37 

47 

36.0 

Mm 

22 

16 

28 

15 

12 

10 

16 

15 

8 

4 

9 

7 

20 

25 

32 

30 

37 

42 

29 

29 

28 

32 

27 

26 

28 

33 

32 

21 

15 

17 

30 

22.4 

MOWEAQUA 

MAX 

33 

37 

44 

43 

20 

20 

27 

29 

25 

23 

23 

29 

4  1 

43 

41 

53 

60 

55 

51 

35 

41 

45 

35 

45 

59 

50 

58 

44 

28 

40 

49 

39.5 

Mm 

22 

15 

22 

20 

10 

9 

13 

19 

8 

2 

8 

2 

19 

23 

32 

27 

40 

42 

31 

25 

29 

33 

26 

25 

28 

31 

33 

24 

15 

14 

30 

21.8 

NEWTON  5  SE 

MAX 

40 

36 

35 

50 

32 

19 

25 

25 

29 

22 

24 

24 

29 

40 

39 

39 

50 

61 

54 

35 

33 

47 

42 

35 

46 

56 

48 

45 

36 

28 

39 

37.5 

Mm 

24 

20 

20 

32 

17 

14 

14 

20 

14 

7 

6 

6 

7 

22 

22 

26 

28 

38 

35 

26 

30 

31 

33 

28 

28 

29 

36 

36 

19 

19 

23 

23.0 

OLNEY  2  S 

MAX 

38 

34 

52 

47 

26 

26 

28 

31 

25 

25 

26 

31 

41 

42 

41 

51 

63 

56 

51 

35 

43 

46 

37 

47 

59 

50 

50 

45 

30 

40 

55 

41.1 

Mm 

2S 

17 

26 

26 

17 

15 

19 

16 

15 

8 

10 

7 

22 

25 

30 

30 

40 

45 

35 

24 

32 

35 

27 

28 

25 

32 

40 

28 

20 

20 

33 

24.9 

PALESTINE 

MAX 

40 

34 

51 

46 

25 

25 

26 

30 

22 

24 

25 

31 

42 

41 

41 

51 

62 

60 

55 

36 

45 

46 

37 

45 

60 

49 

45 

42 

32 

41 

50 

40.7 

Mm 

23 

18 

27 

25 

17 

14 

20 

22 

13 

7 

11 

7 

21 

28 

34 

31 

39 

45 

34 

28 

31 

37 

31 

26 

28 

31 

40 

25 

20 

21 

30 

25.4 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

35 

37 

48 

43 

22 

22 

25 

28 

20 

25 

22 

30 

41 

40 

39 

52 

60 

55 

52 

37 

43 

47 

34 

45 

59 

47 

54 

42 

31 

38 

47 

39.4 

MIN 

24 

16 

23 

22 

13 

1 1 

17 

19 

12 

4 

9 

4 

21 

25 

33 

30 

40 

45 

31 

29 

26 

34 

27 

27 

30 

32 

35 

24 

16 

20 

30 

23.6 

SALEM  WSHO 

MAX 

35 

33 

49 

44 

24 

23 

27 

29 

24 

22 

25 

30 

41 

40 

41 

54 

62 

54 

52 

34 

44 

43 

35 

46 

57 

46 

45 

42 

30 

40 

53 

39.5 

Mm 

25 

19 

27 

24 

16 

14 

18 

19 

14 

6 

10 

7 

17 

25 

32 

28 

37 

43 

32 

26 

30 

35 

31 

26 

27 

35 

40 

26 

19 

20 

32 

24.6 

TUSCOLA 

MAX 

33 

36 

41 

45 

22 

22 

25 

28 

25 

24 

23 

29 

35 

41 

48 

50 

60 

56 

50 

3! 

37 

44 

35 

44 

58 

52 

55 

50 

28 

37 

45 

39.1 

Mm 

22 

17 

26 

21 

11 

9 

20 

19 

10 

3 

8 

5 

20 

30 

32 

28 

36 

41 

31 

26 

35 

35 

27 

20 

26 

31 

38 

26 

15 

16 

27 

23. 1 

VANOALIA  FAA  AP 

MAX 

36 

34 

46 

36 

16 

21 

27 

29 

20 

23 

25 

29 

40 

41 

42 

53 

60 

53 

41 

33 

46 

45 

35 

48 

57 

48 

52 

39 

28 

40 

50 

38.5 

Mm 

22 

18 

29 

18 

15 

12 

18 

16 

7 

5 

9 

7 

20 

24 

30 

28 

40 

41 

25 

25 

31 

33 

29 

27 

27 

32 

37 

24 

20 

21 

33 

23.4 

WINDSOR 

MAX 

34 

37 

46 

43 

22 

21 

27 

26 

24 

24 

24 

31 

41 

40 

40 

55 

59 

53 

51 

36 

39 

45 

35 

44 

58 

48 

54 

42 

30 

38 

45 

39.2 

•           •  • 

Mm 

22 

18 

26 

21 

11 

9 

15 

19 

10 

2 

3 

4 

22 

19 

31 

29 

37 

42 

30 

26 

29 

35 

26 

22 

33 

35 

32 

23 

14 

16 

29 

22.4 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

39 

34 

51 

45 

30 

24 

27 

26 

27 

25 

25 

26 

40 

42 

45 

52 

60 

57 

58 

51 

49 

51 

45 

54 

63 

49 

46 

45 

30 

38 

53 

42.2 

Mm 

23 

19 

28 

30 

18 

15 

20 

21 

13 

6 

11 

6 

15 

23 

33 

24 

41 

47 

37 

29 

33 

36 

35 

26 

29 

42 

4  1 

29 

20 

19 

26 

25.6 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

36 

47 

39 

26 

27 

31 

31 

27 

20 

25 

29 

44 

45 

45 

56 

62 

60 

55 

50 

47 

48 

39 

53 

60 

60 

54 

47 

43 

52 

43.4 

Mm 

23 

IS 

28 

25 

16 

18 

23 

12 

13 

3 

16 

3 

24 

30 

37 

29 

41 

47 

36 

31 

37 

39 

31 

26 

26 

34 

44 

32 

19 

20 

35 

26.3 

CAHQKIA 

MAX 

42 

37 

36 

39 

40 

16 

22 

26 

23 

17 

21 

25 

31 

44 

50 

47 

62 

65 

59 

53 

53 

48 

39 

37 

56 

61 

56 

54 

31 

31 

40 

40.7 

Mm 

23 

18 

24 

21 

15 

11 

11 

10 

10 

2 

1 

13 

1 1 

24 

32 

31 

37 

43 

32 

26 

25 

3 1 

31 

29 

29 

36 

40 

30 

17 

16 

27 

22.9 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

41 

35 

52 

43 

30 

27 

2S 

27 

25 

23 

28 

34 

36 

43 

44 

55 

61 

59 

55 

54 

53 

48 

45 

51 

60 

48 

47 

44 

33 

45 

55 

42.9 

Mm 

29 

29 

35 

30 

21 

20 

24 

24 

15 

12 

16 

14 

22 

29 

31 

30 

44 

47 

38 

34 

37 

38 

33 

33 

33 

43 

43 

29 

23 

26 

36 

29.7 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

40 

36 

52 

38 

23 

25 

27 

27 

22 

24 

25 

35 

39 

42 

44 

58 

64 

59 

49 

47 

44 

43 

44 

55 

66 

43 

47 

47 

29 

44 

41.3 

Mm 

21 

18 

19 

34 

21 

16 

22 

1 1 

6 

6 

7 

8 

22 

26 

23 

32 

42 

39 

28 

28 

34 

36 

28 

27 

28 

42 

3 1 

2  1 

20 

23 

23.6 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

39 

36 

35 

48 

29 

18 

22 

28 

26 

21 

21 

25 

30 

42 

42 

43 

55 

62 

56 

42 

43 

49 

43 

37 

50 

57 

47 

47 

38 

29 

41 

38.8 

Mm 

24 

20 

22 

28 

14 

12 

11 

18 

14 

5 

6 

6 

6 

21 

27 

30 

32 

41 

36 

29 

29 

31 

32 

29 

29 

34 

33 

37 

19 

20 

24 

23.2 

COBDEN  2  S 

MAX 

44 

35 

51 

45 

32 

27 

27 

25 

25 

25 

34 

39 

41 

45 

54 

61 

56 

59 

53 

47 

51 

44 

54 

64 

51 

46 

46 

30 

44 

53 

43.6 

Mm 

20 

17 

27 

28 

17 

15 

17 

12 

4 

5 

3 

16 

27 

26 

24 

41 

53 

26 

31 

34 

32 

25 

27 

38 

39 

25 

17 

19 

33 

24.1 

OU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

39 

33 

44 

41 

29 

23 

26 

28 

25 

21 

25 

32 

40 

44 

56 

63 

56 

55 

43 

40 

53 

64 

57 

48 

44 

54 

41.7 

Mm 

24 

19 

24 

27 

19 

15 

20 

21 

11 

4 

9 

5 

19 

25 

29 

40 

46 

38 

29 

31 

34 

29 

26 

40 

20 

20 

35 

24.5 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

4 1 

33 

52 

47 

31 

25 

26 

26 

25 

23 

23 

35 

40 

42 

45 

56 

62 

56 

59 

49 

51 

49 

44 

55 

66 

55 

46 

45 

30 

45 

53 

43.1 

Mm 

22 

20 

28 

30 

17 

15 

20 

20 

12 

5 

9 

6 

19 

24 

35 

30 

41 

48 

36 

27 

32 

37 

35 

28 

36 

4  1 

41 

26 

20 

19 

35 

26.3 

MARION  4  NNE 

MAX 

44 

36 

38 

52 

35 

22 

25 

27 

26 

23 

22 

22 

33 

40 

42 

44 

55 

62 

58 

48 

45 

52 

44 

43 

52 

63 

48 

46 

36 

30 

42 

40.5 

Mm 

23 

23 

22 

34 

21 

15 

16 

10 

10 

6 

8 

4 

4 

20 

25 

27 

32 

41 

42 

30 

29 

34 

36 

27 

27 

31 

40 

35 

21 

16 

24 

23.7 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

38 

33 

48 

45 

25 

22 

27 

27 

25 

16 

24 

30 

40 

40 

42 

53 

61 

53 

54 

38 

43 

50 

37 

50 

58 

55 

47 

46 

31 

41 

54 

40.5 

Mm 

23 

20 

25 

24 

16 

13 

18 

1? 

14 

3 

7 

4 

17 

23 

34 

29 

36 

44 

36 

26 

31 

35 

32 

26 

33 

39 

40 

28 

19 

20 

33 

24.8 

SPARTA 

MAX 

39 

38 

46 

45 

27 

27 

29 

26 

24 

23 

25 

32 

41 

43 

45 

55 

62 

55 

55 

47 

43 

50 

42 

55 

65 

55 

50 

49 

30 

43 

51 

42.5 

Mm 

22 

20 

33 

26 

20 

14 

19 

20 

14 

4 

7 

5 

20 

24 

35 

29 

42 

48 

36 

30 

32 

35 

33 

28 

31 

4  1 

4  1 

26 

18 

20 

35 

26.1 

hATERLOO  I  WSW 

MAX 

38 

37 

46 

40 

28 

22 

28 

26 

21 

21 

24 

36 

44 

46 

46 

61 

65 

58 

51 

46 

45 

42 

40 

56 

65 

48 

55 

45 

32 

49 

53 

42.5 

Mm 

23 

18 

28 

24 

16 

12 

18 

19 

14 

2 

5 

3 

16 

28 

32 

30 

41 

47 

37 

26 

32 

33 

33 

30 

30 

40 

40 

28 

15 

19 

35 

25.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


Day  ol  Month 


10    11     12    13     14    IS     16     17    18     19    20    21     22    23    24    2S    26    27    26    29    30  31 


SDUTHEUST  0 
4L6I0N 

BROOKPORT  Bin  52 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WflH 

HARRISBURC 

MCLEANSBORO 

MT  CARMEL   1  NNH 

HGUNT  VERNON 

ROSICLARE 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


34 
20 


3B  3J  SI 
22     16  28 


40     35  53 


49 

28 


)<•  22 
19  16 


36  27 
22  18 


3*  26 
22  17 


28  24 
19  20 


32  27 
22  l-" 


36  22 
20  15 


28  25 
18  15 


26  27  28 
20     17  15 


28  28 
23  22 


26  26 
23  22 


28  29 
20  21 


27  27 
16  18 


26  26 
IS  20 


27  27 
23  22 


29  27 
20  14 


26 
10 


24     25  30 


41  45  44 
19     29  32 


31     40  44 


43     56  64 


36 
26 


37 
25 


44  51 
28  33 


59     46  50 


48  39 
37  34 


52  45 
38  37 


51  44 
30  30 


48  39 
36  32 


50  43 
33  35 


51  45 
38  35 


52 
39  40 


63  54  46 
26     39  42 


55  48 
39  43 


58  48  46 
29     35  40 


43  56 
23  34 


44  95 

23  37 


42  55 
20  35 


40  95 
23  33 


44  98 
23  37 


32  42 
20  21 


41  54 
20  29 


28  42 
22  25 


43  58 
19  36 


S«*  R«l«i«Dc«  NotM  roU«w1a9  SUUoa  Indrnx 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
JANUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

rh 

)shine 

unsst 

|o 

Resultant 
Speed 

« 

0) 

ion  of 
;t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

>ver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avere 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

* 

Trace 

q 
q 

■<» 
o 

O; 
6 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

36 

SE 

21  + 

4 

4 

2 

2 

1 

0 

13 

42 

6.5 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

24 

5.1 

11.4 

35++ 

25 

01 

79 

81 

66 

74 

9 

3 

2 

1 

0 

0 

15 

6.9 

CHICAGO  WSO  AP 

23 

4.2 

10.4 

29 

SW 

03 

73 

77 

62 

69 

6 

5 

3 

1 

0 

0 

15 

47 

6.9 

MDLINE  WSG  AP 

26 

4.0 

11.6 

31 

W 

03 

74 

75 

66 

70 

7 

3 

0 

3 

0 

0 

13 

47 

7.0 

PEORIA  WSO  AP 

23 

2.8 

11.3 

29 

N 

28 

82 

83 

71 

76 

10 

1 

4 

1 

0 

0 

16 

47 

7.4 

ROCKFORD  WSO  AP 

26 

3.7 

11.9 

25++ 

36 

28  + 

80 

81 

70 

77 

7 

6 

2 

1 

0 

0 

16 

6.9 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

23 

3.3 

13.2 

33 

N 

28 

81 

84 

70 

73 

9 

2 

2 

1 

0 

0 

14 

57 

6.6 

Soe  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
J4NU4RY 


Station 


t 
<i> 
Q 

(  INI 


Day  of  month 


7      8      9     10     11     12     13    14     IS     16     17     18    19    20    21    22    23    24  25 


M4X 
MIN 


37 
36 


32.3 
30.4 


33.6 
32.5 


MAX  AND  MIN  FOR  2*  HOURS  ENDING  AT  7  A. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD. 


H  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


S««  Reierenc*  Notes  Following  Slallon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 
january  h73 


SUUon 


Day  ol  month 


10    II     12    13     14    IS    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    28    27    28    29    30  31 


NORTHWEST  01 
DIXON 

FR6EP0RT 

CALVA 

MOLINE  WSQ  AP 

noRRISON 
ROCKFORD  HSO  AP 

*  •  • 

NORTHEAST  02 

ANTiaCH  2  NH 
AURORA  COLLECE 
CHICASO  O'HARE  WSO  AP 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

DE  KALS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

*  •  • 

WEST  03 

LA  HARPE 
MONMOUTH 
QUINCY  FAA  AP 

*  •  • 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTDN  NORMAL 

DECATUR 

LINCOLN 

PEORIA  WSO  AP 

•  •  • 

EAST  05 

HODPESTON 
KANKAKEE  3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
URBANA 

•  •  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 
SPRINGFIELD  WSO  AP 

WHITE  HALL   1  E 

•  •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON  5  SE 
SALEM  WSHO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNONFALL 
SN  DN  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  BN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  ESUIV 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND: 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  Oil  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GNO 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Sm  Relerenc*  NoIm  FoUowlBg  Station  Index 


.3  T 

T  T 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

ConHnuad 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IS 

20 

11 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1.0 
I 

1 

VANOiLIA    FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

] 

«       •  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.1 

T 

T 

.2 

T 

.2 

BELLEVILLE  SO   ILL  UMIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND' 

3.0 

1 

I 

T 

T 

T 

. 

T 

T 

CAIRO  USO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

T 

.7 

T 

T 

I 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.3 

T 

T 

•       «  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

OOLCONOA  OAH  SI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HARRISSURC 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

Sm  RctonDC*  NotM  Following  Sittton  Indm 
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ILLINOIS 
JANUARY  1973 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

ALEOQ 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

03 

90 

34 

694 

C 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

36 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA    1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J.  BON  HARTLINE 

ANTIQCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7  A 

H 

THOMAS  G,  ROBINSON^  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGQNNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

36 

20 

89 

12 

570 

C 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTON  1  SE 

0442 

02 

COOK 

1 

42 

09 

88 

07 

655 

6P 

6P 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

445 

7A 

THOMAS  E.  PHELPS 

rfiieville  sn  III  univ 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

36 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE  1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

4£ 

15 

Q  a 

30 

815 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY  1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKLIN 

4 

36 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLOOMINGTDN  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTDN  WATERWORKS 

BLDOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL   STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NDRTRUP 

BROOKPDRT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

SA 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  I  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

44 

O  Q 

by 

1 2 

380 

7A 

'A 

WESLEY  MEACHAM 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

carlinvilCe  no.  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI  6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA  2  SW 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

11 

710 

6P 

7A 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SDMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

4 1 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  CEN  WT  FILT  PL 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

c 

CI  OF  CHICAGO/  MCDUGEL 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFR  PMP  STA 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  RDSELAND  PMPG 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

659 

c 

CITY  QF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHGD  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

c 

riTY   FNGR    WATFR  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H,  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON  1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R.   E.  PITRAT 

CDBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

.Sp 

R.  G.  ANDERSON 

CDULTERVIClE   1  SSW 

1944 

06 

RANDOLPH 

2 

38 

11 

89 

36 

510 

t 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

538 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANUII LE   SFWAGF  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

86 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN  ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

86 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

X 

40 

25 

86 

51 

794 

c 

ADA  A.  OEVINE 

DU  QUOIN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

86 

16 

756 

7A 

MI^^    MVRTI F    F       ^PTFGl FR 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

66 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

OE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

37 

780 

7P 

7P 

H 

JOHN  SCHRODER 
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ILLINOIS 
JANUARY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

17 

89 

36 

750 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

GAL  VA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

GEBHARO  WDOOS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

GENESED 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

GIBSON  CITY 

3A13 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

91 

04 

538 

GQLCDNOA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

GOLDEN  1 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

525 

GREENVILLE  1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

GRIGCSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

HARDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

HARRISBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

HARRISBURC  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

HILLSBORO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

HODPESTON 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

HUTSQNVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

0 1 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

JOLIET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

520 

KANKAKEE  3  SW 

4593 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

05 

87 

55 

625 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

KEITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

540 

KEWANEE 

4710 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

820 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

41 

0  1 

89 

2  \ 

614 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

710 

LANARK   1  SE 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

49 

860 

LA  SALLE   1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

LAWRENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

655 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

585 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

MACK  I NAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

\ 

40 

28 

90 

40 

MAKANDA  1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

825 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

MARION  li  UNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

MARDA  1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

MASON  CITV   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

MCLEANSBORQ 

5515 

09 

HAMI LTQN 

5 

38 

06 

88 

33 

460 

MEDDRA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

MINDNK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

MDNTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

7A 

C 

6P 

7A 

c 

8A 

MID 

MID 

7A 

7A 

H 

6P 

6P 

MID 

MID 

7P 

8A 

6A 

C  H 

6P 

6P 

7A 

7A 

c 

5P 

7A 

7P 

7A 

5P 

5P 

5P 

H 

7A 

c 

6P 

7A 

5P 

5P 

SP 

6P 

7A 

6P 

7A 

C  H 

7A 

C 

8A 

7A 

7A 

c 

5P 

8A 

8A 

6P 

6P 

6P 

7A 

H 

c 

7A 

5P 

5P 

c 

S  D 

SP 

7P 

7A 

H 

C 

7A 

7A 

6P 

7A 

H 

C 

C 

C 

6P 

7  A 

6P 

6P 

6P 

6P 

C 

7A 

7A 

C 

7A 

5P 

5P 

6P 

6P 

c 

MID 

MID 

r 

7A 

7A 

5P 

6P 

6P 

MID 

MID 

C  H 

6P 

6P 

H 

7A 

7A 

5P 

5P 

H 

C 

6P 

6P 

c 

4P 

8A 

7A 

5P 

5P 

OBSERVER 


ALVIN  W.  TIMM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DIETRICH  KROENCKE 

CITY  WATERWORKS 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHARD  WOODS   STATE  PK 

MUNICIPAL  UTILITIES 

BLAIR  JOSELYN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  IHNEN 
PAUL  E.  ARNOLD 
LERDY  K.  HENDERSON 
WILLIAM  Ct  MENG 
JOHN  W.  WYLDE 
HAROLD  W.  DAVIS 
HOWARD  E.  STAFFY 
ORVILLE  H,  JOHNES 
CLYDE  PITTMAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
MRS  RICHARD  T  PATTIE 
JOHN  F,  MUSHRUSH 
CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WLDS  RADIQ 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ILL  STATE  PENITENTIARY 

DELBERT  W,  KOERNER 
MUNICIPAL  SEWAGE  TR  PL 
BEN  NYLIN 
STAR  COURIER 
KEWANEE  BAKER  PARK 
MRS.  O.B.PACE/  JR. 
JACK  H.  SHARPE 
BOYCE   D  HUMPHREYS 
ILL  OIV  OF  WATERWAYS 
CALVIN  L.  REYNOLDS 

VERNON  P.  GEHLBACH 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

JAMES  F.  MORGAN 

CARLIE  H  KULL 

VERNE  GEER 

HARVEY  B.  HARTLINE 

HAROLD  HYDE 

TRUDY  M  ENGLISH 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

LLOYD  J.  SIMPSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  THOMAS  PINE 

JAMES  M,   MC  DONALD 

GENE  FRANCIS 

0.   W.  GULLANG 

WILLIAM  CAMPBELL 

M.   F.  DODGE 

MISS  KAY  GASPARDD 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

RAY  WEBB 

CITY  OF  MORRISON 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

GDRDEN  R.  GILLETTE 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  PL 

HAROLD  MARBURGER 

ALVA  BROWN 

HOMER  Lt  RENAKER 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES)  j 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MODRHOUS 

MDWEAQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS,  MARY  A.  DDOLEY 

MURPHYSBORQ  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  ^  NE 

6011 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

11 

91 

03 

548 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

f 

O  0 

n7 

R  n  n 
POO 

7  A 

f  A 

7  A 

r 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  5 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  GADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

C.  E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 
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OBSERVER 


WAYNE  CITY 
WENONA 
WEST  SALEM 
WHEATDN  3  SE 
WHITE  HALL  1 
WILCCX 
WINDSOR 
YATES  CITY 


9040 
9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9354 
9816 


WAYNE 

MARSHALL 

EDWARDS 

DU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNDX 


38  21 
41  04 

38  31 
41  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 
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90  23 
88  19 
68  36 
90  01 
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445 
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460 
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MRS  BRENDA  D  HIATT 
WALTER  J.  WENZLAFF 
CITY  QF  WEST  SALEM 
MORTON  ARBORETUM 
WHITE  HALL  PUMPING  STA 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  A  SENG 
ORA  L.  BELL 


t  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
JANUARV  1973 


Additional  information  regarding  the  climate  of   Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologist ,   P.  O.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  arc  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIltfENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "P,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wlm 
movement  In  miles!.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylighi~savinB~time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


+■¥  Highest  observed  one  minute  windspeed.  This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These ^publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Mcke  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications. 


CU:iJ"^e'"r:"shevilL!"orjh^rr"  '"'''"""^  °'=*''"'<=  ""-"""''^  A<l.inistratio„ .  and  is  compiled  fro.  records  on  fUe  at  the  National 

Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HARRISBURG  67       DATE  01 

LOWEST  TEMPERATURE 
FREEPORT  -  17       DATE  17 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRDOKPORT  DAM  52  2.77 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHENOA  ,34 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
LAWRENCeVlLLE 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHEATON  3  SE 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3  STATIONS 


1.04  DATE 


02 


9,7 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deparhue 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

o 

1.00  or  More 

°  \ 
"* 

0  * 
«  T 

on 

.SOorM 

*        «  * 

ALEDO 

37i5 

22.0 

29,8 

2.1 

58 

24 

•  6 

17 

981 

0 

7 

25 

2 

1.32 

-  .06 

•  45 

2 

6 .  C 

! 

c 

0 

DIXDN 

35.8 

20.4 

28,1 

1.5 

50 

4 

-  6 

17 

1027 

0 

7 

26 

3 

1.51 

.13 

.62 

14 

8.0 

4 

21  + 

5 

1 

0 

FREEPORT 

3<>,6 

19.6 

27,1 

3.1 

48 

4 

-17 

17 

1055 

0 

8 

26 

2 

1.86 

.69 

.73 

2 

7.0 

5 

16+ 

5 

1 

0 

FULTON  DAM  13 

36>3 

21.7 

29 . 0 

49 

28  + 

-  4 

17 

1001 

0 

8 

26 

1 

1 . 34 

,57 

2 

2 . 7 

2 

18  + 

] 

0 

CALVA 

34.3 

19.3 

26.8 

-  .8 

54 

25 

-  3 

17 

1061 

0 

^  7 
2  ' 

1.62 

.12 

.50 

14 

5.5 

3 

16  + 

6 

1 

0 

CENESED 

36.2 

20.3 

28.3 

52 

4 

-  7 

17 

1022 

0 

9 

26 

2 

1.60 

.41 

.57 

1 

4 

15 

5 

1 

0 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

38.1 

20.1 

29.1 

54 

4 

-  7 

17 

998 

7 

23 

3 

.68 

.25 

2 

3.2 

2 

9+ 

4 

0 

0 

KEWANEE 

3b  ■  8 

23.0 

29.9 

56 

24 

0 

17 

978 

0 

10 

24 

1 

0 

MOLINE  WSO  AP  R 

36.3 

21.0 

28.7 

3.0 

55 

24 

-15 

17 

1013 

0 

8 

23 

3 

1  .94 

.59 

.51 

2 

8.6 

5 

15 

6 

1 

0 

MORR 1  SON 

35.7 

18.9 

27.3 

.5 

51 

4 

-  6 

17 

1049 

0 

8 

25 

2 

1.75 

•  31 

.55 

2 

2.5 

2 

14 

6 

2 

0 

MOUNT  CARROLL 

36.2 

20.0 

28. 1 

2.9 

49 

4 

-16 

17 

1030 

0 

2  6 

1.50 

.  16 

.48 

2 

5 

0 

0 

PAW  PAW 

31.6 

18.0 

24.8 

48 

5 

-  5 

17 

1120 

0 

14 

25 

4 

1.07 

•  .45 

.28 

2 

4.0 

4 

0 

0 

ROCHELLE   6  NW 

3<i.8 

20 . 6 

27.7 

48 

4 

-10 

17 

1036 

0 

9 

24 

3 

1  . 36 

.  1 1 

.47 

2 

6.9 

18  + 

6 

0 

0 

ROCKFDRD  WSO  AP  //R 

33.7 

20.0 

26.9 

2.5 

49 

4 

-11 

17 

1061 

0 

9 

25 

3 

1.56 

•  12 

.53 

2 

6.9 

4 

14 

5 

1 

0 

STOCKTON 

33>2 

19.9 

26.6 

47 

4 

-  5 

17* 

1066 

0 

10 

27 

2 

1.59 

.52 

2 

6.7 

5 

17+ 

5 

1 

0 
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38.0 

21.6 

29.8 

54 
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17 

976 
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23 
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1.26 

-  ,30 

,50 

14 

3 

9+ 
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1 
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35.6 
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.8 

59 
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17 

1026 
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25 
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1.61 

.19 

.69 

15 

7.6 
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17+ 
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1 
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DIVISION 

28.0 

1.8 

1.49 

1 12 

5.9 

•       *  * 

ANTIQCH  Z  m 

33.3 

17.3 

25.3 

49 

5 

-  7 

17 

1103 

0 

10 

27 

5 

1.11 

,  36 

2 

7.2 

: 

21  + 

0 

0 

AURORA  COLLEGE 

35.3 

19.3 

27.3 

1.0 

52 

4 

-  3 

10 

1049 

0 

9 

24 

3 

1.17 

-  .37 

.51 

7 

4.5 

2 

18  + 

4 

1 

0 

BARRINGTDN  1  SE 

CHICAGO  GRANT  PARK 

35.1 

25.9 

30.5 

53 

4 

9 

16 

958 

0 

10 

22 

0 

CHICAGO  O'HARE   WSO  AP  R 

35.2 

22.1 

28.7 

2.5 

50 

4 

2 

17+ 

1012 

Q 

2  ^ 

Q 

1.38 

-  .13 

.74 

14 

9.3 

4 

15 

3 

1 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

36.8 

24,8 

30.8 

2.2 

53 

5 

7 

16 

951 

7 

2  \ 

.97 

•  ,61 

.34 

15 

4 

0 

0 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

36.3 

24.1 

30.2 

2.5 

52 

4 

6 

16+ 

967 

0 

7 

21 

0 

1.27 

-  .33 

.4] 

14 

6 . 9 

! 

16+ 

( 

0 

DE  KALB 

3^1.5 

20,6 

27.6 

2.6 

47 

4 

-  4 

17 

1040 

0 

9 

26 

2 

1.04 

-  .41 

.25 

2 

5.7 

4 

17+ 

5 

c 

0 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

38.1 

21.1 

29.6 

2.0 

53 

4 

-  5 

17 

985 

0 

6 

24 

2 

.69 

-  .71 

.25 

7 

5.7 

3 

14  + 

3 

0 

0 

JOLIET 

22.4 

M 

0 

9 

0 

24 

1 

.85 

.31 

14 

8.3 

6 

18+ 

5 

0 

0 

MARENGO 

34.7 

19.5 

27.1 

50 

4 

-  6 

17 

1053 

0 

9 

27 

2 

.97 

.30 

1 

4 

21  + 

5 

0 

0 

OTTAWA 

38. 1 

22 . 1 

30. 1 

1.5 

54 

4 

-  1 

17 

970 

0 

6 

24 

1 

1.01 

-      ,  56 

,28 

2 

5.0 

2 

18  + 

5 

0 

0 

PARK  FOREST 

36.9 

21.2 

29.1 

51 

4 

0 

9 

999 

0 

8 

24 

1 

.72 

.20 

7  + 

4 

0 

0 

PERU  2  W 

37,8 

19.3 

28.6 

-  .3 

54 

4 

-  B 

17 

1015 

0 

5 

27 

5 

.94 

-  .63 

.37 

14  + 

1.0 

1 

10  + 

3 

0 

0 

WAUKEGAN  1,  WSW 

33.3 

20.0 

26.7 

5  6 

5 

0 

9 

1066 

0 

11 

25 

1 

D  1.11 

»  .37 

■  3G 

14 

8.9 

6 

16  + 

4 

c 

0 

MHEATON  3  SE 

37.0 

20.7 

28.9 

52 

4 

-  5 

9 

1004 

0 

7 

24 

2 

1.28 

.47 

14 

9.7 

4 

17+ 

4 

0 

0 

DIVISION 

26.6 

1.5 

1.04 

-  .52 

6.7 

•       t  * 

WEST  03 

CalESBURG 

37.1 

20.9 

29.0 

59 

24 

-  2 

17 

997 

0 

26 

2 

1.78 

.15 

.55 

1 

5. 1 

3 

9+ 

5 

1 

0 

GOLDEN  I  NW 

'10.3 

23.6 

32,0 

61 

24 

0 

9 

918 

0 

5 

24 

1 

1.62 

.10 

.89 

13 

3.0 

2 

9+ 

5 

1 

0 

LA  HARPE 

39.3 

22.6 

31,0 

1.6 

6  1 

24 

0 

9 

949 

0 

6 

27 

I 

1.88 

.41 

.64 

14 

2.0 

2 

9  + 

5 

1 

0 

MONMOUTH 

38.5 

22.8 

30.7 

2.4 

60 

24 

-  5 

17 

956 

0 

6 

21 

2 

1.97 

■  32 

.47 

2 

5.8 

2 

17  + 

6 

0 

0 

OUINCY 

41.7 

25.6 

33.7 

1.3 

63 

24 

4 

16 

866 

0 

4 

22 

0 

2.34 

.74 

.97 

13 

7.3 

3 

17  + 

7 

1 

0 

QUINCY  FAA  AP 

38.3 

23.2 

30.6 

60 

24 

2 

8 

953 

0 

7 

23 

0 

1 . 38 

.  47 

"  3 

3. 1 

2 

10+ 

3 

0 

0 

RUSHVILLE 

<i0.6M 

22.3 

31. 5M 

.4 

63 

24 

0 

17 

933 

0 

7 

27 

1 

1.55 

•  ,01 

.70 

14 

5.2 

6 

1 

0 

DIVISION 

31.2 

1.0 

1.79 

•  23 

4.5 

•       «  * 

CENTRAL  0^ 

BLODMINGTON  NORMAL 

39.8 

23.1 

31.5 

1.3 

58 

25  + 

0 

17 

932 

0 

6 

23 

1 

.51 

-  1.28 

.14 

15 

1.9 

1 

17  + 

2 

0 

0 

CHENOA 

38.0 

20.7 

29.4 

55 

25  + 

-  3 

17 

990 

0 

7 

24 

1 

.34 

.15 

14 

1.7 

T 

23  + 

1 

0 

0 

DECATUR 

41.8 

23.8 

32.8 

.4 

63 

25 

-  1 

17 

694 

0 

6 

23 

1 

.53 

•  1.64 

.  12 

15  + 

1 

17  + 

3 

0 

0 

FARMER  CITY 

40.4 

22.4 

31.4 

63 

25 

.  1 

17 

934 

0 

7 

24 

2 

.53 

■  18 

15 

2.0 

5 

18 

3 

0 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

41. 4M 

21. 3M 

31 .4M 

.6 

62 

24 

-  5 

17 

934 

0 

5 

25 

3 

1 .07 

•     ■  70 

.  35 

13 

1 . 0 

1 

9+ 

s 

0 

0 

LACON  2  E 

38.4 

22.5 

30.5 

56 

4 

-  4 

17 

960 

0 

8 

22 

2 

.69 

.35 

14 

3.3 

3 

8  + 

2 

0 

0 

LINCOLN 

40.4 

23.0 

31.7 

.6 

61 

24 

0 

17 

926 

0 

6 

24 

1 

.52 

-  1.43 

.17 

8 

2.5 

2 

10  + 

2 

0 

0 

MASON  CITY   1  NW 

40.2 

23.1 

31.7 

62 

24 

-  I 

17 

927 

0 

6 

22 

2 

.81 

.26 

13 

2.0 

2 

7 

3 

0 

0 

MINDNK  3  NE 

37.5 

20.3 

28.9 

53 

24  + 

-  4 

17 

1001 

0 

7 

26 

2 

1.22 

-  .42 

.50 

7 

1.5 

1 

8  + 

4 

1 

0 

PEORIA  WSO  AP  //R 

36.6 

21.2 

28.9 

.5 

59 

24 

-  5 

17 

1005 

0 

9 

25 

3 

.99 

•  .72 

.35 

13 

2.7 

1 

19+ 

3 

0 

0 

PRINCEVILLE   1  N 

37.5 

22.1 

29.8 

56 

24 

-  5 

17 

975 

0 

8 

24 

2 

1.29 

■  ,17 

.63 

14 

2.0 

2 

9+ 

4 

1 

0 

DIVISION 

30.7 

.5 

.77 

-  1,00 

2.1 

*       •  * 

EAST  05 

DANVILLE 

42.1 

23,5 

32.8 

1.2 

58 

1 

-  1 

17 

893 

0 

4 

24 

1 

.41 

-  1.70 

.10 

15 

1.2 

1 

17+ 

1 

0 

0 

HDOPESTON 

39.3 

22,7 

31.0 

.6 

54 

4 

-  I 

17 

946 

0 

6 

24 

I 

.59 

-  1.49 

.  14 

8 

2.4 

T 

20+ 

3 

0 

0 

KANKAKEE  3  SW 

38,6 

22,6 

30.6 

1.9 

52 

4 

-  2 

17+ 

956 

0 

8 

23 

2 

.71 

-  1.08 

.20 

15 

3.9 

2 

10+ 

3 

0 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

38.3 

21,0 

29.7 

55 

4 

-  2 

17 

984 

0 

7 

26 

2 

.48 

-  1.37 

.13 

8 

3.0 

1 

20+ 

3 

0 

0 

PONT  I  AC 

39.4 

21,9 

30.7 

1.2 

54 

4 

1 

17 

954 

0 

7 

26 

0 

.61 

-  1,06 

.17 

8 

3.0 

1 

15  + 

3 

0 

0 

RANTOUL 

41.8 

24,4 

33.1 

58 

25 

3 

17+ 

867 

0 

5 

22 

0 

.35 

.17 

15 

.1 
.8 

2 

0 

0 

URBANA 

39.6 

24,0 

31.8 

.8 

58 

24 

5 

17 

922 

0 

7 

23 

0 

.67 

-  1.42 

.18 

13  + 

T 

18  + 

3 

0 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  li'lT.l 


Temperature 

Precipitation 

|i 

*  J 
<2 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

a 

Lowest 

s 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

s 

■3 

Deparlure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Deplti 
on  Ground 

Date 

e 

• 

1.00  or  Mdre 

s< 

S  k 

hi 

li 

.lOorM. 

.SOorM. 

WATSEK&  2  NW 

38  t  7 

21.9 

30.3 

54 

25 

-  1 

Ij 

967 

0 

6 

24 

3 

.55 

-  1.34 

.29 

2 

1.0 

1 

7 

1 

0 

0 

DIVISION 

31.3 

1.4 

.55 

-  1,40 

i .  s 

*       •  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTPN   DAM  26 

41  0 

25.2 

33.1 

64 

2  5 

9 

18  + 

886 

0 

6 

22 

0 

1  04 

.25 

1 3 

3.0 

4 

0 

0 

Carl i n v i l  l  e 

'<i'.5 

24.5 

33.5 

-  .3 

64 

24 

2 

9 

877 

0 

6 

23 

0 

l!o7 

-  1,06 

.42 

13 

1.4 

1 

7 

4 

0 

0 

GRIGGSVILLE 

40.2 

22  .5 

31.4 

_  ^  ^  I 

63 

24 

17 

937 

0 

5 

25 

\ 

.90 

13 

5.0 

1 8 

HILLSBORD  2  SSW 

42.6 

2  3.3 

33.0 

_  ^ ,  5 

64 

24 

2 

17 

889 

0 

6 

25 

0 

1.26 

•  1  •  04 

•  53 

13 

2.8 

if 

] 

Q 

JACKSONVILLE 

39.3 

21.5 

30.4 

_  2,2 

63 

25 

]^ 

18  + 

962 

0 

6 

23 

0 

.92 

•     » 7fl 

.44 

13 

2  *  C 

n+ 

j 

JERSEVVILLE   2  SW 

24.4 

33.9 

62 

25 

2 

9 

865 

Q 

6 

2  I 

0 

1.18 

.39 

1 

19+ 

4 

0 

0 

PAN4 

41.4 

23.7 

32.6 

-  .7 

61 

24 

4 

17 

903 

0 

6 

24 

0 

.67 

-  1,59 

.15 

^8 

2.1 

1 

18+ 

3 

( 

0 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

39.0 

22.3 

30.7 

,9 

6 1 

24 

17 

957 

0 

7 

24 

I 

.84 

"  .98 

•  2S 

13 

3.1 

1 8+ 

SPRINGFIELD  4  SE 

39. 3M 

2  3 .  8M 

3 1  ■  6M 

57 

25 

2 

17 

930 

0 

7 

24 

0 

.50 

13 

1  •  C 

VIRCEN   1  N 

41.3 

23,6 

32.5 

6  3 

24 

" 

904 

0 

6 

24 

1 

•  83 

* 

1 3 

4.0 

0 

WHITE   HALL   1  E 

_ 

4  2.7 

24.4 

33.6 

-  .2 

63 

24 

2 

1 7 

874 

Q 

25 

0 

•  82 

•  ,78 

.31 

1  p 

4 

0 

0 

DIVISION 

32  •  4 

"  1.1 

.91 

1  •08 

2.1 

*       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

42.0 

26.1 

34.1 

59 

5 

^7 

859 

0 

5 

2  1 

0 

1*26 

-  ,87 

.22 

1.2 

1 

9+ 

7 

0 

0 

EFFINGHAM 

44.4 

24.0 

34.2 

.  6 

63 

25 

^ 

17  + 

855 

0 

4 

24 

.70 

•  36 

14 

3.C 

g 

J 

FLORA  5  NW 

44. 3M 

24. 3M 

34. 3M 

-  1.4 

63 

1 

3 

9 

855 

0 

S 

22 

0 

1.49 

.55 

13 

1 

8 

5 

1 

0 

MARSHALL   1  E 

42.7 

24.9 

33.8 

60 

3 

^7 

867 

0 

5 

24 

0 

.65 

.40 

2 

3 

0 

0 

MATTOQN 

39.9 

23.7 

31.8 

59 

25  + 

4 

^7 

923 

0 

7 

24 

0 

.  59 

.19 

13 

.5 

1 

17+ 

3 

0 

0 

MOWEAQUA 

42.5 

24,2 

33.4 

62 

24 

17 

879 

0 

J 

24 

0 

.36 

10 

13+ 

2.0 

15  + 

2 

NEwTON   5  SE 

40.1 

2  *t  •  1 

32.1 

60 

2 

g 

17+ 

0 

7 

22 

0 

.90 

.  2- 

2 

1.3 

11  + 

■ 

DLNEY  2  S 

44.1 

25  .3 

34.7 

*  1.4 

63 

1 

g 

17  + 

842 

0 

4 

20 

0 

.89 

.  2fi 

I 

1.3 

J 

g 

3 

{ 

Q 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

42.5 

2'».6 

33.6 

.9 

60 

5  + 

2 

17 

873 

0 

4 

2  1 

0 

.92 

-  1.30 

.25 

2 

2.0 

T 

17+ 

4 

0 

0 

SALEM  WSMO 

42.9 

25,4 

"iit  .  ? 

.  6 

62 

24 

9 

857 

6 

22 

0 

1.30 

•  I  •  zc 

•  7' 

13 

1 .  c 

6  + 

TUSCOLA 

42.8 

24  •  1 

33*5 

24 

^  7 

879 

0 

6 

24 

0 

.65 

■    1  ,  p  J. 

1 6 

2  •  C 

15  + 

VANDALIA   FAA  AP 

41.0 

24,0 

32,5 

62 

24 

5 

9 

904 

0 

6 

24 

0 

.82 

•  34 

13 

,  9 

3 

3 

WINBSOR 

41.3 

33.0 

.2 

59 

25  + 

1 

17 

891 

0 

5 

22 

0 

.35 

-  2.09 

.14 

7 

1.3 

1 

10+ 

I 

c 

0 

D  IV  I  S I  ON 

33,5 

.5 

.84 

•   1  •  54 

1.5 

*       *  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

45.5 

26 »  1 

35.8 

_  2.6 

62 

7 

9 

606 

0 

4 

1  6 

0 

1.76 

•   1  •  7.9 

.77 

1.4 

T 

16+ 

3 

2 

Q 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNlV 

46.3 

27.1 

36.7 

64 

26+ 

6 

9 

785 

0 

4 

19 

0 

1.10 

.68 

13 

T 

16+ 

4 

1 

0 

C  AHCK I  A 

43,4 

23,6 

33.5 

66 

25 

3 

18 

878 

0 

4 

21 

0 

.84 

.56 

13 

2 

1 

0 

CAIRO   WSO  CI  R 

45.7 

30.5 

38.1 

-  2.6 

65 

15 

9 

745 

0 

3 

14 

0 

2.16 

-  1.51 

.82 

7 

•  3 

T 

16+ 

5 

1 

0 

CARBDNDALE   SEWAGE  PL 

45.4 

24.6 

35.0 

-  3.4 

64 

2 

3 

9 

834 

0 

5 

21 

0 

1.38 

-  1.67 

.  7C 

8 

1.5 

2 

3 

^ 

® 

CARLYLE  RESERVOIR 

41.9 

63 

25 

6 

10  + 

877 

0 

6 

21 

0 

1.35 

•  57 

13 

C 

1 

0 

COBOEN  2  S 

46.3 

35  2 

1 

17 

0 

3 

21 

0 

1.85 

.56 

8 

1.0 

1 

1 

0 

DU  QUOIN   1  NNH 

46  •  2M 

26. 4M 

36. 3M 

-  1.4 

64 

25  + 

8 

9 

799 

0 

4 

0 

1.15 

-  1.56 

.45 

1 3 

4 

0 

0 

MAKANDA   1  NW 

47.0 

27.0 

37.0 

64 

24 

6 

17  + 

776 

Q 

^^ 

16 

0 

1.39 

.55 

7 

1.0 

1 

9  + 

4 

1 

0 

MARION  NNE 

43.1 

24.0 

33.6 

_  ^ ,  5 

63 

25  + 

7 

17 

873 

0 

6 

2 1 

0 

1.25 

-  2,25 

.77 

8 

1.5 

7 

18  + 

2 

Q 

NASHVILLE   4  NE 

44.3 

26.1 

35 . 2 

63 

24 

g 

9 

826 

0 

4 

21 

0 

1.42 

■  1.04 

•  67 

1 3 

1.4 

5 

SPARTA 

46.3 

26. S 

36.6 

-  1.2 

64 

24 

8 

790 

0 

3 

17 

0 

1.37 

•  1,04 

.67 

1 3 

*  8 

1 

8 

4 

1 

0 

WATERLOO   L  WSW 

46.0 

26.6 

36.3 

65 

24+ 

5 

9 

795 

0 

4 

20 

0 

1.33 

•  ,91 

.48 

13 

1.0 

1 

8 

4 

0 

0 

DIVISION 

35.6 

-  2.2 

1.41 

-  1.48 

1.0 

»       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

46.4 

26.6 

36.6 

64 

8 

17 

787 

0 

2 

21 

0 

1.35 

.38 

8 

T 

0 

6 

0 

0 

BROOKPDRT  0AM  52 

47.6 

26.7 

37.2 

65 

10 

17 

770 

0 

3 

20 

0 

2.77 

-  1,12 

1.00 

8 

T 

T 

16+ 

6 

2 

1 

DIXCN  SPRINGS  AGR  C 

47,5 

26.4 

37.0 

65 

2+ 

7 

17 

777 

0 

'I 

0 

1.75 

.65 

8 

T 

T 

16+ 

5 

1 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

44.4 

26. B 

35.6 

-  1.4 

63 

7 

9 

816 

0 

: 

18 

0 

1.00 

.24 

1 

1.0 

1 

9+ 

S 

0 

0 

HARRISBURG 

47.7 

27.3 

37.5 

-  1.5 

67 

10 

9 

765 

0 

4 

19 

0 

1.36 

-  1,66 

.53 

8 

1.5 

1 

9+ 

5 

1 

0 

mcleansboro 

44.5 

23.6 

34.1 

-  3.7 

65 

25+ 

6 

10 

857 

0 

5 

22 

0 

1.03 

-  1,79 

.48 

8 

1.5 

1 

16+ 

3 

0 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

45.0 

25.4 

35.2 

65 

4 

9 

828 

0 

4 

20 

0 

.67 

.24 

1 

1.6 

1 

9+ 

3 

0 

0 

MOUNT  VERNON 

43.6 

25.4 

34.5 

-  1.8 

64 

2 

9 

10+ 

847 

0 

6 

19 

0 

.88 

-  1,75 

.26 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROSICLARE 

47,1 

26.6 

36.9 

66 

1 

9 

17+ 

781 

0 

3 

20 

0 

1.61 

.47 

14 

T 

5 

0 

0 

DIVISION 

36.1 

-  1.5 

1.40 

-  1.54 

.6 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


oiauon 

0 
H 

r  1 

2  1 

3 

T  1 
4  5 

1  1 

6 

7  1 

 L 

8  1 

 L 

9 

10  1  11 

 1  , 

12 

13 

14  1 

 L 

15 

16  1 

 L 

17  1 

 L 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22  1  23 

 J  

24 

25 

 L 

26 

27 

•      •  * 

NORTHWEST  01 

aleoq 

1  •32 

.22 

■  13 

* 

*  f  . 

DIXON 

• 

• 

.18 

,_ 

*  J  ^ 

FREEPORT 

1 '  86 

'35 

*73 

•  17 

'  36 

•  05 

j 

.05 

T 

FftEEPORT  SEHACE  PLANT 

1.69 

.2* 

.S5 

.05 

!oi 

.21 

.*9 

.05 

T 

T 

.09 

FULTON  OAH  13 

1.3« 

.2B 

.37 

T 

T 

.0* 

T 

•  27 

■  U 

T 

.07 

T 

GALENA  1  N 

1 .04 

•  2* 

t2l 

■  J* 

'?3 

.01 

CALVA 

1 .62 

•  25 

in 

*5ft 

*n6 

CENESEO 

HENNEP[N  POWER  PLANT 

!68 

.12 

.29 

T 

',15 

I12 

.0* 

T 

T 

ILLINOIS  CITY  OAK  16  // 

1.31 

.15 

.32 

.08 

.01 

.14 

.21 

•  16 

.13 

T 

.11 

KE I THSeuRC 

1.6* 

KENANEE 

.26 

.39 

- 

T 

MDLINE  WSO  AP  R 

.27 

"32 

"o* 

y 

NDRRISON 

U75 

'.50 

.95 

.10 

.30 

.20 

.10 

MOUNT  CARROLL 

1.50 

.38 

.«8 

.U 

.33 

■  11 

.09 

NEW  BOSTON  DAM  17 

1 .70 

**« 

.02 

.01 

.*6 

PAW  PAH 

.03 

.26 

'In 

_ 

ROCHELLE  6  NH 

>  A 

_ 

_ 

'10 

- 

*  09 

ROCKPORD  6  ENE 

■ 

ROCKFORO  WSO  AP  //R 

K56 

.*1 

i53 

.11 

T 

T 

.13 

.26 

•  06 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

.*l 

TISKILWA 

L .  26 

.IB 

•  17 

.21 

.50 

•  \9 

WALNUT 

1.61 

.  30 

.  20 

i  6 

.01 

' 

•       •  « 

NORTHEAST  02 

ANTlOCH  2  NH 

- 

AURORA  COLLEGE 

1  .  17 

.  12 

.31 

. 

.05 

.1* 

.0* 

.02 

BARRINCTON   1  SE 

CHANNAHON  DRESDEN  ISl 

l.*3 

.02 

.35 

.10 

.20 

.35 

.28 

.03 

.07 

.03 

CHICAGO  D'HARE   MSQ  AP  R 

1.38 

.21 

.06 

T 

.19 

T 

T 

T 

.7* 

.09 

T 

T 

T 

.02 

.07 

T 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

.06 

•  j^? 

• 

*9  1 

• 

.09 

,01 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

"i  1 

T 

DE  KALB 

10* 

*  17 

'25 

03 

'  ^  J 

*2l 

^02 

06 

ELGIN 

U63 

T 

.31 

!o7 

.20 

T  T 

.66 

■  26 

.01 

T 

.10 

GEBHARD  HOODS  ST  PARK 

.69 

.06 

.  10 

.01 

.25 

T 

.03 

.17 

T 

.07 

T 

Juliet  brandon  rd  dah 

JOLIET 

•  10 

LA  SALLE    1  S 

!s3 

.07 

.16 

.01 

.  19 

I20 

!l7 

T 

T 

.03 

H ARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

1.16 

!02 

.20 

.12 

.  16 

.*0 

.20 

T 

.06 

T 

T 

MORRIS 

.79 

.02 

.10 

.11 

.  13 

.19 

.16 

.06 

T 

1 .01 

*  i  ^ 

■  J® 

.03 

.01 

*  ft? 

PARK  FOREST 

*Ia 

'no 

•  • 

.01 

PEDTONE 

.06 

*  a  1 

.01 

.10 

PERU  2  W 

*94 

'  I* 
* 

'it 
* 

T 

.06 

STREATOR  2  ENE 

.97 

.08 

.04 

T 

.2* 

.02 

.45 

.09 

.05 

T 

UTICA  STARVED  ROCK  Oam 

HAUKEGAN  4  HSH 

.  05 

.2* 

)  .05 

WHEATON  3  SE 

I  *2B 

.09 

.20 

.  16 

* 

.07 

T 

•       «  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

BENTLEY   1  E 

.21 

.16 

T 

T 

CANTON  1  ESE 

1  .97 

■  S3 

.20 

.15 

■  70 

•  21 

.18 

T 

CALESBURG 

1.78 

.55 

.27 

.16 

.06 

.49 

.12 

.0* 

.09 

GLADSTONE  DAM  18 

1 

.17 

.37 

.03 

T 

T 

.10 

.43 

.16 

•  IS 

T 

T 

T 

GOLDEN  1  NW 

1 .62 

.22 

•  17 

.15 

.09 

T 

T 

LA  HARPE 

1.86 

.29 

.2: 

.16 

\ll 

.64 

T 

T 

T 

.06 

T 

MACOMB 

1.26 

.18 

.15 

.01 

.12 

.*7 

.30 

•  09 

T 

MONMOUTH 

1.97 

.28 

.<|7 

T 

.25 

.42 

.32 

.20 

•  03 

MOUNT  STERLING 

1  •  39 

.18 

.12 

.  15 

■  77 

.0* 

■  11 

(02 

T 

T 

T 

1  •  B2 

.21 

.39 

.03 

* 

.16 

*43 

.36 

•  0> 

T 

.  K 

T 

•  03 

T 

QUINCY 

2 .  3* 

.*2 

.21 

^26 

.05 

.  19 

.12 

.  10 

T 

QUINCY  FAA  AP 

1.36 

.** 

.06 

T 

T 

!o6 

.21 

!*7 

•  02 

■  0} 

.02 

.01 

.02 

T 

T 

QUlNCY  DAM  21  // 

1.93 

.23 

.25 

T 

T 

T 

.26 

.3* 

•  69 

.07 

.12 

.01 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

•  02 

T 

rushville 

1 .55 

.25 

.20 

.15 

T 

•  70 

.19 

•  10 

•       •  • 

CENTRAL  0* 

B LOOMING TON  WATERWORKS 

*  6? 

T 

.05 

.04 

T 

.  1 1 

T 

.04 

•  18 

T 

T 

T 

T 

B LOOM I NCTON  normal 

.06 

.09 

.01 

•  02 

.13 

.  1* 

T 

T 

T 

'0* 

.03 

.01 

.07 

•  01 

•  15 

.03 

''' 

T 

T 

CHILLICOTHE 

l!29 

.12 

.17 

.19 

.19 

•  02 

.*2 

•  16 

.02 

T 

CLINTON  1  SSW 

.76 

.05 

.05 

.33 

•  15 

•  0* 

.09 

.01 

.04 

DECATUR 

•  1 1 

T 

.12 

•  12 

.02 

T 

FARMER  CITY 

!53 

.07 

.02 

T 

.12 

.12 

•  IB 

.02 

T 

HAVANA  POWER  STATION 

1 .07 

.10 

.13 

•  35 

.22 

.08 

T 

T 

LACQN  2  E 

.69 

.09 

.06 

.02 

.10 

•  02 

•  35 

.05 

T 

LINCOLN 

.52 

.05 

.02 

.03 

.17 

•  11 

•  06 

•  06 

.01 

T 

•  01 

MACKINAW 

.07 

■  06 

T 

.16 

T 

.10 

.29 

.08 

T 

T 

.03 

MASON  CITY  1  NH 

.61 

•  U 

.24 

T 

.08 

*2B 

.09 

.09 

T 

T 

T 

HlNONK  3  NE 

1*22 

.  12 

.02 

.50 

•  06 

•  30 

•  20 

.02 

T 

T 

MOUNT  PULASKI 

.05 

•  15 

.13 

■  0* 

.10 

.09 

T 

IPEORIA  WSO  AP  //R 

!31 

.05 

T 

■r 

.u 

.01 

.35 

•  09 

•  01 

T 

T 

.0* 

T 

T 

T 

PETERSBURG  3  SSU 

.28 

.19 

•  2* 

•  06 

•  04 

T 

.02 

.02 

T 

PRINCEVlLLE   1  N 

1 .29 

.23 

.  13 

.17 

.06 

.63 

•  07 

T 

TOULON 

1 .56 

.36 

.14 

.  2* 

•  *1 

•  19 

•  17 

.05 

•       •  • 

EAST  05 

OAHVILLE 

.41 

.03 

.06 

.03 

T 

.02 

■  05 

.06 

•  10 

T 

T 

.06 

T 

T 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

.60 

T 

.10 

.11 

.07 

.08 

.18 

.01 

T 

T 

.05 

GIBSON  CITY 

.53 

.03 

.07 

T 

T 

.16 

T 

T 

.07 

.17 

T 

.03 

T 

HOOPESTON 

.59 

.12 

.13 

.1* 

T 

T 

.09 

.03 

T 

)  06 

T 

7 

KANKAKEE   3  SW 

.71 

T 

.17 

.07 

.17 

T 

.01 

.20 

T 

.09 

T 

T 

MONTICELLO  NO  2 

.61 

.13 

T 

.0* 

T 

.02 

.19 

T 

.08 

.01 

.11 

.03 

T 

PIPER  CITY  3  SE 

.13 

T 

•  11 

.02 

T 

.04 

T 

PONTIAC 

!61 

T 

'.06 

|03 

.17 

.19 

■  12 

.03 

.05 

RANTOUL 

.35 

.14 

T 

T 

T 

T 

.17 

T 

T 

.04 

SIDELL 

.*1 

.06 

.05 

.08 

.10 

•  U 

T 

.01 

T 

T 

URBANA 

.67 

.16 

.06 

T 

.07 

.16 

.10 

•  02 

.02 

.04 

T 

HATSEKA  2  NH 

.55 

.03 

.29 

.09 

7 

.03 

.06 

T 

.05 

T 

•       •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

1.0* 

.23 

.05 

.04 

.21 

•  25 

.1* 

.04 

T 

.02 

.0* 

.02 

BARRY 

1.86 

.52 

.38 

,08 

T 

T 

.06 

.38 

T 

.42 

BEARDSTOWN 

1.3* 

.20 

.16 

.05 

.10 

.60 

.15 

T 

.09 

.03 

BLUFFS 

1.** 

■  12 

.30 

T 

.13 

T 

.63 

.21 

T 

T 

.09 

27     28     29  30 


Smm  r«l«r»DC«  noi«»  loUowing  Station 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


16     17     18     19    20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29     30  31 


CARLINVULE 

EDHAROSVILLE 

CftAFTON 

CREENVULE  1  E 
OKICCSVILLE 

HAflOtN 

HULStOna  2  SSli 
JACuSONVtLLE 
JERSevvlLLC 
KINCIIO 


MEDORA 

NOUHT  OLIVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINCPIELD  WSO  AP 


SH 


SE 


SPRINGFIELD  » 
VIRDEN  1  N 
VIRCINIA 
WHITE  HALL  I 


East  southeast 

charleston 
effinchah 

FLORA  5  NH 
GREENUP 

HUTSONVILLE  POWER 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MOWEAQUA 
NEWTON  5  SE 

OLNE*  I  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  wSHQ 

TUSCOLA 

VANOALIA  FAA  AP 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 
I  E 


D6 


ANNA 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  wSQ  CI 

carbonoale  sewage  PL 

CARLTLE  RESERVOIR 

CENTRALlA  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

DU  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA   1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  <•  NE 
PRAIRIE  Ou  ROCHER  IHSH 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   I  HSW 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  52 
CARMI   6  NW 
DIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  91 
HARRISBURG 

HARRISBURC  DISPOSAL  PL 
HCLEANSBORO 

NT  CARMEL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROStCLARE 

SHAWNEETOHN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


.12    .oa  ,02 


.16     .09  T 


1.19 

1.77 
1.3« 
1.29 
l.<>2 
1.02 

1.2» 
1.37 
1.33 


1.35 
1.39 
2.77 
1.23 


1.00 
2.16 
1.38 


.24     .09  .03 


.36 
.Ot> 


.09 
.OB 
.OS 


.02 
.01 


Sm  rataranc*  mMm  loUowlnq  Siadon  IndM. 


DAILY  TEMPERATURES  .u.nois 


Day  of  Month 

« 

01 

SlStlOD 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•       •  • 

NDRTMhEST  01 

ALEDO 

MAX 

46 

44 

41 

52 

44 

37 

35 

IS 

28 

30 

32 

40 

38 

38 

30 

15 

22 

33 

36 

39 

37 

4* 

45 

SB 

50 

34 

35 

50 

37.5 

40 

32 

2  5 

3 1 

^' 

g 

j5 

20 

30 

14 

0 

-  6 

20 

32 

2 1 

22 

19 

26 

30 

30 

27 

28 

26 

22,0 

DIXON 

MAX 

4'. 

48 

42 

50 

42 

36 

33 

19 

21 

33 

30 

37 

34 

35 

28 

14 

22 

31 

36 

36 

33 

41 

43 

44 

40 

40 

41 

48 

35.8 

27 

26 

30 

30 

10 

15 

26 

14 

-  2 

-  6 

20 

29 

23 

24 

16 

24 

26 

29 

26 

23 

26 

20.4 

FREEPORT 

MAX 

43 

42 

43 

48 

37 

36 

35 

18 

26 

30 

29 

37 

33 

34 

29 

13 

19 

30 

3! 

35 

33 

41 

41 

41 

39 

36 

39 

45 

34.6 

36 

33 

32 

15 

16 

28 

11 

.  4 

-17 

17 

25 

16 

17 

25 

29 

28 

26 

18 

23 

19.6 

FULTON  DAH  IJ 

MAX 

45 

42 

40 

49 

42 

36 

36 

20 

28 

31 

30 

36 

36 

34 

31 

16 

26 

32 

36 

35 

37 

42 

43 

45 

40 

36 

38 

49 

36.3 

36 

34 

26 

29 

27 

16 

10 

16 

2  5 

17 

3 

.  4 

20 

3 1 

22 

23 

16 

29 

28 

29 

27 

28 

25 

21.7 

CAIVA 

MAX 

44 

46 

35 

40 

51 

38 

36 

26 

16 

25 

29 

30 

39 

33 

34 

22 

12 

25 

33 

35 

35 

2' 

43 

43 

54 

40 

32 

37 

34,3 

26 

26 

30 

9 

17 

-  1 

-  3 

3 

25 

2 1 

20 

17 

23 

27 

27 

23 

24 

19 , 3 

CENESEO 

MAX 

46 

40 

42 

52 

39 

36 

30 

19 

27 

29 

31 

36 

34 

35 

28 

17 

24 

32 

36 

39 

33 

42 

44 

50 

40 

36 

41 

51 

36,2 

3 1 

30 

10 

1 3 

16 

7 

.  4 

-  7 

22 

32 

19 

1 9 

26 

27 

26 

29 

24 

20,3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

48 

46 

43 

54 

49 

40 

37 

22 

24 

30 

30 

39 

36 

36 

33 

18 

23 

32 

36 

36 

36 

42 

44 

51 

50 

37 

44 

51 

36.1 

36 

35 

36 

32 

34 

34 

20 

g 

27 

32 

16 

0 

-  7 

16 

2  7 

24 

2  8 

29 

23 

20,1 

KEMANEE 

MAX 

49 

41 

40 

53 

48 

37 

31 

16 

23 

26 

30 

41 

35 

34 

30 

17 

24 

31 

35 

37 

31 

45 

45 

56 

49 

41 

38 

43 

36.8 

40 

21 

26 

33 

3 1 

16 

19 

26 

30 

16 

1 

0 

29 

25 

1  7 

29 

24 

23,0 

HOLINE  WSQ  AP 

MAX 

46 

42 

43 

52 

38 

38 

31 

17 

26 

29 

31 

39 

35 

35 

28 

11 

24 

34 

35 

36 

37 

44 

45 

55 

38 

36 

36 

51 

36,3 

2» 

5 

1 3 

1 7 

33 

8 

-11 

-15 

24 

33 

22 

30 

29 

29 

26 

28 

26 

21.0 

MORRISON 

MAX 

43 

42 

4> 

51 

45 

38 

39 

20 

19 

29 

30 

30 

37 

35 

36 

22 

14 

35 

36 

36 

37 

28 

42 

45 

39 

39 

40 

49 

35.7 

3B 

3  J 

I  2 

17 

17 

29 

11 

1 

-  6 

•  2 

26 

22 

2 1 

17 

2 1 

22 

24 

27 

24 

27 

18.9 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

43 

43 

42 

49 

46 

37 

37 

19 

28 

26 

29 

36 

36 

35 

32 

19 

20 

36 

36 

35 

33 

43 

44 

44 

40 

36 

39 

47 

36.2 

37 

j7 

15 

1 6 

28 

30 

15 

-  1 

-16 

B 

30 

24 

1 6 

25 

26 

2  5 

23 

20  ,0 

PAW  PAW 

MAX 

38 

43 

37 

40 

46 

36 

36 

29 

15 

21 

27 

20 

33 

32 

32 

19 

15 

27 

32 

33 

32 

26 

32 

36 

36 

33 

34 

39 

31  .6 

24 

27 

" 

28 

10 

1 3 

15 

-  1 

-  5 

20 

^' 

20 

1  1 

20 

26 

20 

20 

22 

ROCHELLE  t>  Nw 

MAX 

43 

43 

40 

48 

44 

39 

36 

19 

25 

26 

27 

34 

34 

35 

31 

14 

22 

31 

37 

36 

32 

38 

40 

41 

39 

36 

38 

49 

34.8 

36 

29 

29 

18 

1 6 

16 

27 

12 

•  2 

-10 

19 

27 

1 5 

29 

^' 

24 

ROCKFORD  WSD  AP 

MAX 

42 

42 

41 

49 

36 

39 

34 

18 

23 

29 

29 

36 

35 

35 

24 

13 

20 

32 

36 

33 

32 

35 

36 

40 

35 

36 

39 

43 

33.7 

39 

29 

8 

-  5 

-11 

28 

1 8 

27 

29 

27 

23 

STOCKTON 

MAX 

42 

40 

42 

47 

38 

35 

33 

15 

25 

26 

27 

36 

32 

33 

27 

12 

16 

30 

36 

34 

31 

40 

39 

39 

35 

35 

35 

33.2 

35 

23 

27 

12 

-  5 

-  5 

17 

29 

16 

1 7 

27 

29 

28 

27 

19.9 

TISKILWA 

MAX 

48 

44 

43 

54 

46 

39 

37 

20 

25 

30 

31 

39 

36 

35 

33 

16 

24 

33 

37 

37 

34 

43 

45 

51 

48 

34 

49 

50 

38.0 

Mm 

38 

34 

26 

32 

34 

33 

20 

3 

-  4 

2 

14 

14 

31 

33 

17 

1 

-  6 

22 

32 

23 

25 

19 

30 

24 

31 

29 

27 

22 

21.6 

WALNUT 

MAX 

46 

43 

41 

59 

46 

39 

35 

16 

22 

29 

29 

35 

34 

33 

29 

12 

21 

31 

35 

33 

35 

40 

42 

45 

40 

36 

41 

48 

35.6 

•          •  • 

MIN 

37 

26 

3  ^ 

1 8 

5 

1  3 

16 

28 

12 

-  2 

-  7 

2 1 

l7 

25 

26 

2! 

20.5 

NORTHEAST  02 

ANTIOCh  2  NW 

MAX 

41 

42 

40 

43 

49 

35 

40 

27 

17 

24 

28 

34 

35 

36 

34 

20 

16 

24 

34 

36 

40 

28 

34 

37 

33 

32 

32 

41 

33.3 

MIN 

28 

37 

28 

28 

25 

-  3 

e 

g 

17 

0 

-  7 

23 

26 

16 

19 

14 

17.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

45 

45 

38 

52 

45 

45 

35 

26 

25 

31 

29 

37 

35 

30 

17 

23 

25 

30 

35 

34 

34 

35 

40 

40 

36 

34 

41 

47 

35.3 

MIN 

36 

37 

28 

3  3 

1 1 

25 

2 

•  1 

12 

27 

16 

1 5 

19 

25 

BARRINGTON  1  SE 

MAX 

MIN 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

49 

44 

44 

53 

36 

38 

36 

20 

23 

29 

30 

36 

37 

36 

32 

18 

22 

32 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

34 

32 

32 

48 

35.1 

36 

36 

22 

30 

16 

9 

10 

22 

2 1 

32 

30 

29 

30 

25.9 

CHICAGO  OiHARE  WSD  AP 

MAX 

46 

46 

42 

50 

38 

42 

35 

19 

22 

29 

30 

39 

38 

36 

27 

16 

21 

31 

35 

36 

34 

34 

39 

40 

36 

33 

41 

46 

35,2 

42 

" 

1 5 

16 

26 

9 

4 

2 

^' 

31 

30 

1  9 

19 

28 

29 

30 

26 

24 

22,1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

45 

50 

44 

48 

53 

40 

41 

30 

22 

32 

32 

34 

37 

39 

36 

25 

23 

2» 

36 

37 

38 

34 

36 

40 

40 

33 

35 

40 

36,6 

37 

41 

34 

36 

34 

28 

10 

18 

20 

26 

34 

<;2 

7 

9 

19 

33 

26 

1' 

19 

3 1 

31 

27 

25 

28 

24,8 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 

49 

47 

41 

52 

40 

43 

37 

20 

22 

30 

30 

39 

40 

36 

33 

20 

23 

33 

3B 

37 

36 

35 

36 

41 

36 

31 

40 

46 

36,3 

36 

1 5 

14 

1 6 

16 

27 

3  3 

15 

6 

6 

23 

33 

32 

2 1 

20 

29 

28 

29 

28 

24 

24 

24 , 1 

OE  KALB 

MAX 

43 

44 

42 

47 

45 

40 

36 

18 

21 

30 

26 

34 

35 

34 

32 

16 

21 

29 

35 

34 

32 

35 

38 

41 

38 

35 

40 

45 

34.5 

35 

27 

32 

1 8 

10 

24 

30 

15 

1 

.  4 

18 

27 

22 

17 

26 

27 

29 

26 

20 

24 

20.6 

CEBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

48 

46 

43 

53 

40 

42 

37 

20 

25 

31 

31 

38 

36 

37 

36 

21 

25 

34 

36 

36 

35 

40 

40 

43 

48 

47 

45 

49 

36.1 

36 

33 

30 

3 1 

32 

33 

1 9 

5 

10 

27 

18 

2 

.  5 

26 

20 

1 8 

28 

26 

26 

^' 

21 

2  1  •  1 

JOLIET 

MAX 

33 

3 1 

30 

34 

26 

33 

29 

1 2 

19 

4 

2 

20 

23 

1 6 

28 

30 

28 

22 

28 

22.4 

MARENGO 

MAX 

44 

42 

41 

50 

40 

39 

35 

17 

19 

29 

29 

37 

37 

37 

30 

15 

26 

30 

36 

37 

32 

37 

36 

40 

35 

34 

40 

44 

34,7 

MIN 

33 

32 

28 

30 

3 1 

3 1 

1 6 

2 

10 

1 1 

10 

30 

14 

0 

-  6 

16 

20 

18 

22 

" 

26 

21 

19,5 

OTTAWA 

MAX 

47 

45 

44 

54 

42 

41 

36 

22 

28 

34 

32 

36 

35 

36 

32 

20 

26 

33 

37 

38 

35 

42 

44 

50 

47 

33 

45 

50 

36,1 

MIN 

39 

35 

30 

30 

34 

34 

19 

5 

3 

10 

1  Q 

16 

1 6 

13 

2 

-  1 

26 

^' 

19 

29 

29 

27 

25 

22,1 

PARK  FOREST 

MAX 

49 

45 

39 

51 

42 

43 

36 

28 

23 

34 

30 

37 

36 

37 

32 

21 

23 

31 

40 

35 

34 

36 

40 

46 

45 

30 

40 

45 

36.9 

40 

33 

30 

32 

33 

1 4 

12 

5 

5 

21 

30 

17 

17 

25 

27 

26 

25 

2  5 

23 

21,2 

PERU  2  H 

MAX 

47 

46 

42 

54 

48 

40 

37 

20 

24 

32 

35 

35 

37 

35 

33 

16 

26 

34 

35 

36 

35 

41 

43 

51 

48 

37 

42 

50 

37.6 

MIN 

37 

32 

26 

32 

31 

30 

16 

-  I 

-  5 

0 

12 

15 

26 

31 

13 

-  1 

-  8 

20 

29 

22 

23 

17 

21 

21 

29 

22 

25 

22 

19,3 

MAUKEGAN  4  W5W 

MAX 

36 

43 

41 

43 

56 

36 

41 

29 

17 

23 

26 

30 

32 

37 

34 

19 

16 

23 

34 

36 

38 

29 

34 

37 

36 

34 

31 

35 

33,3 

Mm 

30 

37 

30 

30 

34 

33 

28 

4 

0 

3 

14 

13 

18 

23 

18 

2 

1 

2 

22 

32 

26 

16 

19 

25 

29 

27 

22 

21 

20,0 

WHEATOn  3  SE 

MAX 

46 

47 

41 

52 

50 

42 

38 

22 

24 

32 

29 

38 

36 

36 

34 

20 

26 

31 

35 

36 

35 

36 

39 

43 

40 

34 

45 

46 

37,0 

Mm 

37 

.35 

30 

29 

35 

35 

22 

5 

-  5 

5 

10 

13 

24 

32 

16 

2 

-  3 

19 

30 

30 

22 

15 

23 

24 

30 

27 

18 

16 

20,7 

S««  R»ter«ac»  NoUs  FoUowtng  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FE8RU4RY  1973 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

s 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

*  • 

WEST 

03 

CAI.ESBJRG 

MAX 

49 

43 

41 

53 

40 

37 

32 

19 

25 

30 

32 

41 

35 

36 

28 

14 

25 

33 

35 

39 

35 

47 

47 

59 

43 

33 

38 

51 

37 

1 

MIN 

42 

30 

25 

32 

33 

32 

10 

2 

0 

7 

15 

20 

32 

27 

7 

1 

.  2 

22 

32 

22 

18 

17 

28 

29 

28 

27 

25 

23 

20 

9 

GOLDEN   1  NM 

MAX 

52 

49 

54 

57 

48 

38 

36 

22 

27 

34 

34 

40 

38 

35 

29 

15 

25 

34 

40 

44 

35 

50 

52 

61 

53 

37 

33 

99 

40 

3 

Mm 

42 

31 

29 

27 

31 

33 

20 

5 

0 

8 

16 

25 

33 

29 

15 

4 

2 

29 

29 

30 

28 

19 

29 

32 

34 

29 

29 

29 

23 

6 

LA  HtRPE 

MAX 

50 

44 

45 

55 

43 

37 

35 

19 

27 

30 

33 

42 

37 

55 

32 

15 

24 

34 

37 

42 

36 

49 

50 

61 

47 

33 

33 

94 

39 

3 

MIN 

42 

30 

25 

31 

32 

32 

15 

12 

0 

10 

14 

22 

32 

31 

12 

1 

2 

23 

32 

26 

24 

17 

29 

29 

30 

28 

27 

24 

22 

.6 

NONMUUTH 

MAX 

47 

46 

42 

54 

45 

39 

36 

18 

26 

32 

33 

40 

38 

35 

30 

15 

23 

34 

36 

41 

36 

48 

49 

60 

52 

33 

34 

51 

38 

.9 

MIN 

41 

33 

27 

33 

33 

33 

18 

4 

2 

9 

14 

20 

32 

30 

15 

.  1 

.  5 

22 

33 

J5 

24 

19 

30 

31 

33 

29 

29 

24 

22 

8 

QUINCY 

MAX 

52 

45 

52 

61 

48 

37 

37 

2 1 

32 

36 

36 

41 

37 

37 

36 

19 

26 

35 

39 

47 

42 

52 

59 

63 

53 

36 

39 

57 

41 

,7 

MIN 

45 

30 

28 

38 

32 

34 

18 

9 

8 

13 

19 

26 

34 

26 

15 

4 

7 

24 

31 

32 

29 

24 

29 

38 

36 

29 

30 

29 

29 

.6 

QUINCV   FA4  AP 

MAX 

52 

41 

46 

57 

38 

36 

34 

17 

25 

32 

33 

39 

36 

36 

30 

17 

25 

33 

37 

43 

37 

50 

52 

60 

45 

32 

35 

55 

3B 

3 

MIN 

41 

29 

28 

35 

31 

34 

13 

2 

3 

10 

16 

25 

34 

27 

10 

4 

5 

23 

26 

31 

22 

20 

26 

35 

32 

29 

27 

27 

23 

2 

rushville 

MAX 

52 

52 

45 

58 

50 

32 

24 

24 

27 

36 

42 

36 

36 

30 

28 

27 

33 

37 

43 

37 

48 

54 

63 

53 

36 

39 

53 

40 

6 

•  • 

* 

MIN 

32 

32 

26 

30 

28 

30 

20 

6 

6 

9 

10 

22 

28 

30 

22 

4 

0 

21 

24 

20 

30 

16 

28 

32 

36 

29 

28 

24 

22 

.3 

CENTRAL 

04 

blodmincton  normal 

MAX 

5 1 

51 

38 

54 

52 

38 

37 

24 

24 

29 

33 

43 

42 

36 

33 

20 

24 

30 

4  1 

37 

37 

45 

49 

98 

58 

44 

37 

90 

39 

« 

MIN 

42 

34 

27 

32 

31 

34 

24 

6 

2 

7 

15 

20 

32 

33 

18 

4 

0 

21 

24 

26 

26 

18 

27 

28 

40 

27 

26 

23 

23 

1 

CHENOA 

MAX 

50 

46 

39 

55 

43 

39 

42 

22 

23 

29 

32 

43 

35 

38 

33 

16 

14 

31 

4  1 

37 

34 

44 

43 

55 

55 

37 

37 

90 

38 

0 

MIN 

37 

33 

28 

26 

29 

34 

21 

1 1 

1 

3 

10 

16 

30 

32 

16 

3 

-  3 

14 

25 

25 

17 

18 

28 

24 

33 

26 

25 

16 

20 

7 

DECATJR 

MAX 

56 

52 

41 

58 

58 

41 

37 

24 

27 

31 

34 

46 

40 

38 

33 

20 

27 

32 

44 

41 

38 

49 

50 

62 

63 

36 

39 

92 

41 

B 

MIN 

42 

35 

29 

32 

29 

36 

24 

9 

4 

10 

15 

20 

32 

33 

18 

5 

-  1 

22 

24 

29 

24 

16 

27 

30 

36 

29 

25 

27 

23 

8 

FARMER  CITY 

MAX 

53 

52 

38 

56 

49 

38 

39 

29 

27 

31 

33 

44 

37 

38 

32 

21 

25 

32 

45 

41 

36 

46 

39 

58 

63 

39 

36 

50 

40 

* 

MIN 

39 

34 

29 

30 

31 

34 

22 

6 

0 

8 

14 

16 

31 

32 

n 

6 

-  1 

22 

22 

28 

24 

16 

25 

27 

33 

26 

25 

24 

22 

4 

HAVANA  PPwER 

STATION 

MAX 

5 1 

50 

43 

57 

54 

40 

37 

24 

30 

32 

34 

45 

44 

34 

21 

25 

33 

39 

42 

36 

50 

50 

62 

50 

40 

40 

93 

41 

4 

MIN 

43 

31 

25 

26 

31 

32 

20 

2 

-  3 

3 

18 

26 

32 

19 

•  1 

-  5 

23 

24 

25 

25 

16 

26 

25 

34 

27 

26 

22 

21 

3 

LACDN  2  E 

MAX 

48 

49 

41 

56 

49 

40 

36 

21 

26 

31 

32 

41 

36 

36 

33 

15 

24 

32 

36 

36 

37 

44 

44 

59 

53 

32 

41 

91 

38 

4 

MIN 

42 

35 

29 

39 

34 

33 

21 

6 

-  2 

16 

7 

8 

32 

33 

12 

2 

.  4 

22 

32 

17 

23 

20 

30 

29 

32 

30 

26 

24 

22 

9 

LINCOLN 

MAX 

54 

46 

41 

56 

51 

41 

36 

21 

26 

32 

34 

45 

37 

38 

35 

20 

25 

32 

42 

40 

37 

48 

48 

61 

57 

38 

38 

51 

40 

4 

Mm 

42 

32 

28 

30 

31 

35 

19 

8 

3 

8 

15 

20 

32 

34 

18 

6 

0 

23 

25 

26 

21 

18 

26 

28 

34 

28 

26 

23 

23 

0 

MASON  CITY  1 

NH 

MAX 

52 

52 

42 

58 

48 

39 

37 

23 

25 

30 

33 

44 

38 

36 

34 

19 

25 

32 

40 

40 

36 

46 

48 

62 

56 

38 

37 

52 

40 

2 

Mm 

42 

33 

28 

30 

32 

35 

23 

7 

0 

6 

14 

21 

33 

34 

19 

4 

-  1 

24 

23 

27 

27 

18 

28 

28 

35 

30 

24 

23 

23 

1 

MINQNK   3  NE 

47 

47 

38 

53 

48 

38 

36 

22 

23 

26 

30 

39 

36 

36 

34 

23 

21 

31 

38 

36 

35 

42 

42 

53 

52 

38 

37 

MIN 

36 

34 

27 

32 

31 

32 

21 

3 

-  2 

2 

6 

11 

29 

32 

17 

2 

-  4 

20 

28 

24 

16 

16 

27 

24 

28 

27 

24 

23 

20 

3 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

51 

42 

38 

53 

40 

37 

34 

16 

23 

28 

30 

43 

35 

34 

28 

12 

24 

31 

36 

37 

33 

47 

45 

59 

50 

31 

36 

90 

36 

6 

MIN 

42 

32 

28 

29 

34 

33 

13 

4 

-  3 

7 

16 

21 

32 

28 

7 

0 

.  5 

24 

29 

29 

20 

18 

29 

27 

30 

26 

24 

22 

21 

2 

PRINCEvILLE  I 

N 

MAX 

46 

47 

40 

55 

49 

37 

35 

20 

23 

28 

30 

40 

37 

34 

32 

17 

22 

32 

34 

36 

33 

45 

45 

56 

53 

35 

36 

50 

37 

9 

•  • 

* 

Mm 

42 

32 

27 

33 

34 

31 

20 

3 

-  4 

3 

14 

20 

32 

32 

17 

1 

.  5 

21 

30 

25 

22 

20 

30 

29 

33 

28 

25 

25 

22 

1 

EAST 

OS 

DANVILLE 

MAX 

58 

56 

37 

55 

52 

45 

40 

33 

25 

31 

34 

45 

40 

40 

39 

23 

26 

33 

46 

40 

37 

46 

45 

55 

55 

53 

40 

50 

42 

I 

MIN 

43 

36 

32 

30 

28 

34 

32 

12 

5 

8 

15 

19 

29 

35 

2 1 

8 

_  I 

23 

26 

29 

25 

20 

2 1 

22 

30 

28 

26 

23 

23 

9 

HOOPESTQN 

MAX 

49 

50 

36 

54 

45 

39 

39 

26 

23 

30 

33 

42 

38 

39 

36 

19 

25 

31 

45 

37 

34 

43 

43 

51 

53 

49 

40 

49 

39 

3 

MIN 

37 

35 

30 

31 

32 

33 

27 

9 

3 

8 

13 

16 

27 

34 

19 

5 

.  1 

2 1 

27 

26 

24 

l8 

26 

25 

32 

27 

25 

24 

22 

7 

KANKAKEE  3  S« 

MAX 

48 

46 

40 

52 

50 

42 

39 

26 

25 

32 

30 

38 

37 

38 

34 

23 

22 

32 

42 

35 

32 

42 

41 

48 

50 

46 

42 

48 

38 

6 

MIN 

37 

37 

31 

32 

33 

35 

26 

6 

-  2 

5 

10 

16 

26 

34 

18 

5 

•  2 

18 

30 

30 

25 

19 

29 

26 

32 

27 

27 

24 

22 

6 

PIPER  CITY  3 

SE 

MAX 

49 

45 

37 

55 

45 

40 

37 

23 

22 

30 

32 

41 

37 

38 

33 

16 

22 

32 

44 

37 

33 

44 

43 

52 

54 

44 

40 

48 

36 

3 

Mm 

37 

32 

29 

32 

29 

33 

22 

4 

0 

10 

15 

26 

32 

16 

4 

-  2 

20 

23 

27 

22 

16 

27 

23 

30 

25 

26 

23 

21 

0 

PONTIAC 

MAX 

50 

48 

47 

54 

46 

39 

37 

24 

24 

26 

30 

39 

36 

37 

34 

25 

24 

30 

42 

41 

40 

41 

44 

52 

53 

47 

37 

50 

39 

4 

Mm 

36 

27 

27 

31 

32 

33 

24 

6 

2 

e 

12 

16 

28 

32 

1  8 

4 

1 

21 

27 

26 

26 

19 

28 

25 

30 

26 

26 

23 

21 

9 

RANTDUl 

MAX 

53 

54 

38 

55 

53 

45 

40 

29 

25 

29 

34 

44 

42 

39 

36 

22 

26 

33 

44 

40 

36 

47 

45 

55 

58 

57 

39 

90 

41 

6 

MIN 

41 

35 

30 

32 

33 

35 

26 

9 

3 

12 

15 

19 

31 

35 

21 

7 

3 

23 

25 

26 

26 

20 

29 

26 

34 

26 

27 

27 

24 

4 

URBANA 

MAX 

57 

43 

36 

56 

52 

40 

38 

19 

23 

30 

34 

4J 

37 

39 

32 

18 

26 

32 

44 

39 

35 

47 

46 

58 

57 

33 

42 

90 

39 

6 

Mm 

42 

33 

30 

32 

36 

35 

16 

10 

8 

15 

14 

16 

32 

32 

14 

8 

5 

23 

26 

26 

22 

19 

29 

27 

33 

28 

27 

28 

24 

0 

MATSEKA  2  NW 

MAX 

47 

47 

37 

53 

49 

40 

39 

24 

20 

31 

32 

41 

37 

38 

35 

17 

24 

33 

42 

41 

33 

44 

41 

49 

54 

48 

41 

46 

36 

7 

«  « 

• 

Mm 

39 

35 

27 

32 

3 1 

33 

24 

0 

0 

9 

12 

17 

27 

32 

10 

7 

.  1 

19 

27 

27 

23 

20 

26 

24 

34 

27 

27 

24 

21 

9 

HEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

51 

56 

39 

47 

56 

39 

39 

37 

22 

27 

31 

36 

44 

39 

38 

30 

21 

30 

35 

44 

44 

40 

51 

55 

64 

59 

35 

38 

41, 

0 

MIN 

35 

37 

31 

30 

32 

35 

34 

14 

10 

1 1 

15 

21 

25 

33 

27 

1 1 

9 

9 

24 

J5 

32 

24 

24 

32 

36 

32 

29 

28 

29 

2. 

CARLINVILLE 

MAX 

57 

56 

47 

59 

51 

39 

36 

26 

28 

31 

34 

45 

40 

37 

31 

21 

27 

33 

45 

45 

39 

52 

53 

64 

62 

42 

36 

92 

42 

9 

MIN 

44 

32 

26 

34 

30 

35 

26 

11 

2 

7 

14 

25 

33 

31 

21 

8 

3 

25 

25 

29 

29 

18 

27 

26 

41 

31 

29 

22 

24, 

9 

CRISCSVILLE 

MAX 

51 

43 

47 

60 

48 

38 

34 

20 

29 

35 

35 

41 

38 

37 

28 

17 

26 

34 

39 

44 

37 

50 

53 

63 

51 

39 

35 

96 

40. 

2 

Mm 

43 

30 

25 

32 

29 

34 

20 

5 

3 

9 

15 

22 

30 

26 

17 

3 

0 

20 

24 

29 

27 

18 

28 

29 

39 

26 

25 

23 

22, 

9 

HIllSBORO  2  SSH 

MAX 

59 

57 

47 

59 

50 

39 

37 

26 

27 

31 

34 

46 

39 

36 

32 

22 

23 

34 

45 

44 

40 

52 

92 

64 

61 

41 

40 

93 

42, 

6 

Mm 

42 

30 

26 

30 

34 

34 

25 

10 

3 

12 

14 

22 

30 

30 

19 

6 

2 

23 

21 

29 

27 

16 

27 

30 

32 

29 

27 

23 

23, 

3 

JACKSONVILLE 

MAX 

54 

53 

36 

46 

60 

41 

36 

34 

20 

26 

30 

33 

44 

35 

36 

26 

17 

26 

33 

39 

40 

43 

49 

52 

63 

56 

33 

38 

39, 

3 

Mm 

35 

36 

28 

28 

30 

33 

33 

S 

3 

4 

9 

11 

23 

33 

25 

5 

1 

1 

21 

22 

31 

16 

23 

30 

29 

30 

28 

23 

21, 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FE9RU4RV 


SlalloD 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSEVVILLE  2  SH 

MAX 

56 

55 

47 

60 

59 

37 

36 

26 

26 

32 

35 

44 

41 

38 

31 

23 

30 

35 

42 

46 

44 

51 

34 

60 

62 

54 

36 

54 

43,4 

MIN 

«: 

33 

29 

33 

33 

35 

26 

10 

2 

7 

6 

24 

33 

31 

22 

8 

7 

25 

19 

32 

27 

19 

26 

27 

37 

31 

28 

24*4 

PANA 

MAX 

58 

55 

41 

56 

49 

41 

37 

26 

25 

28 

33 

45 

39 

38 

32 

21 

28 

34 

43 

40 

38 

49 

50 

61 

60 

40 

39 

52 

41.4 

MIN 

43 

32 

29 

32 

33 

33 

26 

12 

8 

12 

15 

22 

32 

20 

20 

7 

4 

19 

11 

31 

27 

18 

29 

29 

40 

30 

24 

25 

23.7 

SPRINGFIELD  WSa  AP 

MAX 

55 

42 

42 

56 

48 

36 

35 

18 

24 

29 

33 

45 

36 

36 

32 

15 

25 

31 

39 

40 

36 

48 

50 

61 

56 

33 

38 

51 

39.0 

MIN 

'i2 

31 

28 

33 

30 

34 

15 

6 

1 

9 

15 

22 

32 

30 

12 

3 

0 

24 

23 

30 

21 

IB 

26 

29 

33 

26 

26 

23 

22.3 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

50 

55 

41 

42 

50 

48 

39 

35 

20 

32 

29 

44 

45 

37 

37 

32 

15 

25 

31 

36 

44 

37 

37 

49 

57 

53 

39 

39.3 

MIN 

34 

36 

29 

29 

31 

32 

32 

9 

6 

8 

17 

20 

26 

35 

25 

7 

2 

9 

25 

31 

34 

20 

30 

27 

30 

26 

29 

23.8 

VIRDEN  1  N 

MAX 

57 

55 

56 

42 

38 

37 

25 

30 

3 1 

20 

38 

46 

49 

39 

52 

41.3 

MIN 

'.2 

28 

28 

33 

30 

34 

24 

14 

2 

8 

13 

21 

32 

31 

20 

5 

0 

24 

22 

32 

26 

20 

29 

26 

37 

29 

26 

22 

23.6 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

53 

51 

47 

60 

57 

40 

37 

27 

26 

34 

35 

43 

43 

38 

33 

23 

28 

34 

43 

44 

41 

51 

52 

63 

61 

42 

36 

53 

42.7 

•          •  * 

MIN 

45 

32 

28 

30 

32 

35 

25 

10 

4 

9 

12 

24 

32 

31 

21 

7 

2 

25 

20 

32 

31 

19 

26 

31 

37 

30 

26 

24 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

59 

54 

37 

54 

57 

46 

39 

31 

25 

39 

32 

43 

39 

40 

35 

21 

26 

34 

46 

40 

38 

46 

47 

58 

56 

46 

36 

50 

42.0 

MIN 

43 

34 

31 

33 

38 

36 

31 

12 

7 

12 

16 

22 

32 

35 

20 

11 

5 

23 

28 

31 

25 

20 

30 

31 

39 

30 

27 

26 

26.1 

EFFINGHAM 

MAX 

59 

55 

42 

58 

53 

49 

42 

36 

26 

32 

34 

43 

42 

43 

39 

24 

29 

42 

46 

40 

43 

49 

49 

60 

63 

52 

40 

50 

44.4 

MIN 

42 

34 

30 

36 

30 

30 

29 

13 

6 

13 

13 

22 

32 

35 

22 

10 

6 

18 

23 

23 

30 

18 

26 

26 

26 

22 

26 

24 

.0 

FLORA  5  NW 

MAX 

63 

56 

43 

56 

51 

46 

40 

32 

27 

30 

34 

46 

40 

41 

37 

25 

29 

39 

50 

44 

43 

53 

53 

62 

62 

53 

38 

44.3 

MIN 

43 

34 

30 

31 

26 

37 

32 

14 

3 

5 

12 

16 

34 

35 

24 

12 

5 

22 

19 

26 

29 

18 

27 

24 

34 

30 

26 

24.3 

MARSHALL  I  E 

MAX 

60 

59 

36 

54 

55 

52 

40 

35 

20 

26 

32 

42 

40 

41 

39 

26 

25 

34 

46 

46 

40 

45 

46 

57 

55 

54 

37 

49 

42.7 

MIN 

42 

35 

32 

30 

30 

30 

35 

12 

4 

15 

20 

22 

32 

35 

24 

13 

3 

22 

26 

31 

27 

20 

24 

24 

26 

31 

26 

24 

MATTOON 

MAX 

59 

43 

38 

55 

57 

40 

36 

21 

25 

30 

32 

43 

37 

39 

32 

18 

26 

34 

46 

40 

36 

42 

47 

57 

59 

36 

37 

49 

39.9 

MIN 

42 

33 

30 

32 

32 

36 

20 

1 1 

6 

9 

15 

20 

31 

30 

14 

8 

4 

23 

25 

29 

22 

19 

29 

26 

35 

27 

26 

27 

23.7 

MOHEASUA 

MAX 

5B 

52 

42 

57 

57 

47 

38 

29 

25 

30 

34 

45 

37 

37 

36 

22 

30 

34 

45 

41 

39 

49 

48 

62 

61 

41 

39 

54 

42.3 

MIN 

42 

34 

29 

29 

30 

36 

28 

11 

15 

9 

13 

28 

29 

34 

21 

5 

4 

21 

20 

31 

27 

17 

31 

26 

32 

30 

26 

20 

24,2 

NEWTON  5  SE 

MAX 

51 

60 

42 

40 

49 

57 

40 

38 

21 

25 

29 

32 

45 

37 

40 

29 

20 

27 

34 

41 

42 

40 

47 

48 

58 

55 

38 

38 

40.  I 

MIN 

34 

41 

32 

31 

32 

33 

36 

14 

8 

8 

15 

17 

20 

33 

28 

15 

8 

9 

23 

25 

29 

20 

22 

27 

28 

33 

26 

24,1 

OlNEV  2  S 

MAX 

63 

57 

36 

56 

60 

51 

39 

35 

27 

30 

35 

48 

38 

41 

36 

25 

28 

36 

46 

45 

42 

49 

52 

60 

56 

52 

40 

50 

44.1 

MIN 

42 

36 

32 

31 

31 

39 

35 

15 

6 

6 

15 

22 

33 

35 

25 

16 

6 

23 

16 

23 

24 

17 

24 

24 

39 

33 

29 

23 

25.3 

PALESTINE 

MAX 

MIN 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

60 

57 

36 

54 

60 

44 

39 

39 

26 

30 

34 

45 

37 

40 

35 

20 

26 

35 

47 

40 

36 

46 

44 

57 

57 

47 

47 

50 

42.5 

MIN 

40 

34 

31 

31 

34 

36 

33 

11 

6 

10 

14 

20 

31 

33 

20 

11 

2 

22 

28 

30 

27 

19 

26 

26 

37 

26 

25 

26 

24.6 

SALEM  WSMO 

MAX 

61 

57 

43 

56 

53 

41 

37 

32 

23 

28 

32 

45 

40 

39 

33 

23 

28 

39 

47 

41 

40 

50 

51 

62 

56 

53 

39 

51 

42.9 

MIN 

42 

33 

29 

32 

35 

37 

32 

14 

6 

9 

15 

22 

32 

33 

23 

10 

8 

24 

22 

28 

28 

19 

29 

26 

37 

32 

29 

22 

25.4 

TUSCOLA 

MAX 

58 

55 

35 

54 

57 

50 

39 

32 

25 

30 

34 

44 

43 

39 

37 

22 

26 

32 

47 

40 

38 

48 

47 

63 

56 

55 

36 

51 

42.6 

MIN 

36 

29 

29 

29 

33 

34 

31 

12 

5 

9 

15 

28 

32 

32 

21 

10 

2 

22 

29 

30 

24 

18 

24 

26 

36 

24 

27 

24 

24.1 

VANDALIA  FAA  AP 

MAX 

2  4 

26 

38 

30 

19 

29 

53 

41.0 

44 

32 

30 

31 

30 

36 

23 

1 1 

5 

8 

13 

24 

33 

30 

19 

10 

7 

25 

23 

29 

22 

19 

26 

27 

34 

30 

26 

24 

WINDSOR 

MAX 

58 

54 

39 

54 

47 

46 

36 

30 

25 

32 

34 

45 

38 

39 

35 

22 

27 

33 

45 

41 

36 

47 

48 

59 

39 

37 

37 

50 

41.3 

•           •  • 

Mm 

42 

34 

29 

31 

33 

35 

30 

12 

4 

10 

14 

20 

31 

35 

20 

9 

1 

22 

25 

31 

27 

19 

26 

29 

35 

30 

26 

2  7 

SOUTHWEST  06 

ANNA  1  E 

MAX 

62 

60 

45 

56 

58 

55 

40 

37 

26 

31 

39 

40 

40 

40 

37 

27 

29 

41 

50 

49 

45 

49 

57 

61 

60 

54 

36 

51 

45.5 

MIN 

41 

33 

30 

29 

36 

36 

35 

17 

7 

12 

16 

21 

33 

36 

26 

14 

8 

20 

22 

33 

24 

18 

32 

28 

39 

34 

29 

23 

26.1 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

61 

61 

52 

60 

60 

42 

38 

33 

26 

32 

38 

47 

44 

40 

36 

27 

31 

37 

42 

48 

47 

55 

55 

64 

63 

64 

37 

54 

46.3 

MIN 

45 

35 

35 

35 

38 

37 

32 

14 

6 

13 

20 

29 

33 

35 

25 

11 

12 

30 

24 

27 

27 

18 

29 

30 

42 

25 

30 

21 

27.1 

CAHQKIA 

MAX 

53 

60 

39 

46 

65 

51 

40 

36 

34 

30 

31 

35 

44 

40 

39 

36 

24 

29 

33 

45 

46 

40 

55 

57 

66 

62 

36 

37 

43.4 

Mm 

39 

38 

30 

32 

30 

35 

35 

14 

10 

12 

18 

25 

24 

35 

i: 

12 

6 

3 

7 

7 

18 

19 

27 

26 

30 

33 

30 

27 

23.6 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

65 

48 

48 

58 

61 

46 

43 

33 

29 

33 

40 

45 

41 

43 

26 

31 

41 

51 

46 

48 

49 

59 

63 

60 

46 

37 

52 

45.7 

Mm 

46 

36 

34 

37 

40 

39 

33 

18 

15 

20 

23 

31 

36 

34 

26 

17 

16 

24 

30 

36 

32 

26 

34 

34 

42 

34 

31 

29 

30.5 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

55 

64 

44 

46 

56 

61 

41 

40 

27 

27 

31 

39 

47 

46 

42 

41 

29 

31 

42 

51 

51 

46 

51 

58 

63 

61 

40 

36 

45.4 

Mm 

40 

33 

31 

31 

36 

39 

36 

16 

6 

10 

13 

14 

28 

36 

26 

16 

9 

9 

20 

21 

24 

18 

25 

28 

32 

36 

30 

21 

24.6 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

52 

62 

41 

46 

59 

52 

40 

35 

21 

24 

27 

35 

46 

38 

38 

30 

21 

26 

46 

47 

43 

41 

53 

52 

63 

58 

35 

39 

41.9 

Mm 

36 

40 

29 

29 

36 

37 

35 

13 

6 

6 

16 

19 

22 

33 

27 

11 

6 

14 

25 

26 

30 

20 

23 

30 

39 

32 

30 

25 

24.9 

COBDEN  2  S 

MAX 

63 

56 

49 

58 

62 

41 

41 

38 

28 

33 

40 

45 

39 

41 

36 

26 

30 

43 

50 

49 

48 

50 

60 

62 

60 

57 

37 

53 

46.3 

Mm 

41 

32 

28 

26 

34 

39 

33 

14 

6 

8 

12 

19 

32 

34 

23 

14 

3 

19 

20 

33 

19 

15 

25 

27 

39 

32 

27 

21 

24.1 

OU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

63 

61 

48 

59 

49 

39 

37 

21 

31 

46 

45 

41 

38 

36 

26 

31 

45 

43 

57 

57 

64 

64 

61 

37 

55 

46,2 

Mm 

44 

35 

30 

33 

38 

36 

16 

8 

11 

18 

33 

35 

35 

14 

15 

18 

22 

29 

20 

26 

30 

30 

33 

28 

22 

26,4 

MAKANOA   1  NW 

MAX 

63 

61 

49 

59 

61 

52 

40 

37 

27 

31 

41 

46 

43 

41 

36 

26 

31 

43 

52 

48 

46 

51 

58 

64 

62 

55 

36 

54 

47.0 

Mm 

43 

34 

30 

34 

42 

36 

35 

15 

6 

9 

12 

24 

33 

36 

25 

9 

6 

21 

26 

33 

31 

16 

32 

38 

41 

34 

29 

23 

27.0 

MARION  NNE 

MAX 

54 

63 

45 

47 

55 

60 

40 

38 

23 

26 

30 

35 

48 

40 

41 

30 

20 

32 

42 

44 

43 

45 

50 

55 

63 

59 

41 

36 

43.1 

Mm 

35 

43 

30 

31 

34 

35 

36 

16 

6 

9 

13 

15 

25 

35 

26 

16 

7 

8 

21 

26 

26 

16 

16 

27 

30 

35 

30 

20 

24.0 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

61 

57 

45 

56 

55 

44 

42 

33 

23 

29 

35 

45 

41 

39 

35 

25 

28 

39 

46 

43 

41 

53 

51 

63 

61 

57 

36 

52 

44.3 

43 

34 

21 

31 

38 

33 

31 

14 

6 

12 

15 

24 

32 

33 

23 

12 

10 

24 

24 

33 

30 

21 

30 

32 

40 

31 

26 

25 

26.1 

SPARTA 

MAX 

62 

59 

51 

60 

60 

45 

38 

34 

26 

34 

37 

46 

41 

39 

35 

25 

30 

39 

51 

47 

46 

57 

68 

64 

61 

57 

38 

54 

46.3 

Mm 

45 

34 

31 

33 

38 

36 

33 

15 

6 

12 

15 

25 

33 

34 

25 

15 

10 

25 

21 

33 

31 

20 

29 

30 

36 

33 

23 

26 

26.8 

WATERLOO  I  WSW 

MAX 

60 

56 

50 

65 

58 

39 

38 

34 

28 

35 

40 

45 

39 

39 

32 

25 

32 

36 

51 

49 

45 

57 

56 

65 

62 

57 

35 

58 

46,0 

Mm 

45 

33 

30 

34 

35 

36 

32 

14 

5 

10 

15 

23 

33 

32 

25 

12 

8 

25 

22 

32 

32 

19 

30 

32 

42 

33 

30 

25 

26.6 

S««  R*f«r«nc*  No1*s  FoUowtng  SuUoa  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


ULINQIS 

FEBBU4RY  1973 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26     27     28     29     30  31 


S0UTHE4ST  0 
ALBION 

8R0DKP0RT  0»M  52 

DIXON  SCRINCS  4GR  C 

FAIRFIELD  RADIO  MFIW 

HARRISSURG 

HCLEANSBDrO 

«T  CARMEL   1  NNK 

MOUNT  VERNON 

ROSICLARE 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

M» 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


64  61 
43  36 


65  61 
44  36 


60 
37 


56  65  44 
26     42  30 


66     59  46 


59  55 
34  36 


62  59 
39  3B 


60  53 
32  39 


62  56 
41  39 


59  62 
34  36 


61  54 
35  37 


56  60 
34  34 


62  54 
36  39 


40  39 
36  26 


40     37  25 


42  40  37 
34     35  26 


43  40 
39  27 


21     33  27 


46  44  41 
34     39  29 


26  26 
IS  6 


28  31 
17  7 


26  27 
16  9 


30  23 
13  a 


29  30 
16  9 


50  47 
25  25 


50  44 
22  26 


40  49 
26  26 


52  44 
20  31 


52  61 
25  28 


is  64 
25  28 


51  61 
30  28 


56  65 
28  25 


53  60 
26  27 


55  53 
21  30 


52  64 
29  25 


61  53 
36  33 


59  54 

32  37 


61  58 
34  37 


50  54 
38  34 


65  56  40 
32     33  30 


S«*  R*l«r«DC«  No(M  FoUowla^  SUUon  Ind«x 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h, 


—  E 
o 


Relative  humidify 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 


00     06     12  18 


Number  of  days  with 
precipitation 


o 

(N  O 


in 


0)  o 


CAIRO  WSO  CI 
CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 
CHICAGO  WSO  AP 
MOLINE  WSO  AP 
PEORIA  WSO  AP 
ROCKFORD  WSO  AP 
SPRINGFIELD  WSD  AP 


31 
32 
32 
25 
2 
26 


1.1 
0.4 
1.3 

1 

2.1 
2.5 


10. e 

9. 
10.3 
10.2 
11.0 
11.8 


34 
29++ 
26 
26 
28 
23++ 
30 


N 
31 
NW 
NW 
NW 
36 

W 


08 

21 

15 

21 

21 

15+ 

01 


81 
74 
79 
84 
84 
85 


84 
76 
78 
85 
83 
87 


69 
68 


69  73 


72 
74 
74 


75 
70 


75 
76 
74 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  10  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1973 


1. 

o 

Day  of  month 

Station 

Q> 

Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

JRBANA 

Mi) 

Mir 

33 
32 

se 

33 

39 
38 

38 
36 

38 
36 

3S 
37 

39 
39 

39 
35 

35 
3't 

3'. 
33 

33 
32 

32 
32 

33 
30 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
31 

33 
31 

31 
30 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

35 
33 

38 
35 

39 
36 

37 
36 

31.9 
33.1 

a 

MAX 

HI^ 

S-i 
33 

36 
3« 

38 

38 
38 

38 
37 

39 
38 

39 
39 

39 
38 

38 
35 

35 
3f 

34 
31 

31, 
31 

35 
33 

3". 
33 

33 
33 

33 
33 

31 
33 

35 
33 

31 
33 

31 
32 

33 
33 

3S 
33 

35 
33 

35 
33 

37 
35 

39 
37 

39 
37 

37 
37 

36.0 
31.6 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


Sec  Rclcrence  Notes  Following  Station  Index 


-  XI  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


FEBRUtRY  1973 


Slatlon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  • 

NOKTHWEST  01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

2.7 

3 

2.3 

T 

4 

4 

4 

1.3 
4 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

FREEPQRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

2 

.: 

s 

S 

4 

4 

3 

3 

T 

3 

2 

1 

1 

1 

CALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

3.C 

3 

T 

3 

2 

2 

2 

,s 

2 

1 

1 

T 

T 

HOLINE  WSa  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

1.1 

1 

1 

1 

T 

.4 

T 

,a 

T 

4.6 
T 

.e 

.3 

•  3 

T 

4 
.  3 

T 

4 
.3 

1.0 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

HORRISaN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

•  s 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ROCKFQRO  WSD  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

l.<i 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

1.8 

1 

2.5 
.« 

.e 

3 

.< 

3 
.4 

T 

3 
.4 

T 

3 
.4 

.6 
3 
.4 

T 

3 
.3 

T 

3 
.3 

3 
.3 

2 
.3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

*      «  • 

NORTHEAST  02 

ANTIDCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

1 

2.5 

2 

l.C 

3 

T 

3 

3 

T 

3 

T 

2 

l.C 

3 

.5 

3 

T 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

T 
T 

2.3 
2 

2 

2 

2 

1 

.3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.  T 

T 

2.1 

T 

2 
.2 

T 

2 

T 

1 

1 

T 

T 
T 

1.9 
T 

.t 

T 

3 
t3 

T 

2 
.2 

T 

2 

.2 

1 

.7 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

CHICAGO  MIDWAY  MSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.9 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 
T 

3.3 

T 

3.3 
5 
.7 

.1 

5 
.5 

.1 

4 
.6 

T 

3 
.5 

.1 

3 
.5 

.1 

2 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•  1 

1.5 

2 

2 

1 

T 

2 

2 

1 

T 
T 

1.5 

T 

2.1 

4 

4 

T 

2 

T 

2 

.5 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

2.0 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

T 
T 

1.0 
T 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

•       •  • 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

I 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

2 

I 

1 

1 

.5 

.5 

2.0 

2 

2 

2 

1 

1 

.3 

QUINCY   FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.<> 

T 

1.9 

a 

2 

2 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

.S 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

•       •  * 

CENTRAL  0« 

blodmingtbn  normal 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.e 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 

.a 

1 

I 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 
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See  Reference  Note*  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
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Day  of  month 
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CAIRO  USO  CI 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

03 

90 

34 

694 

c 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

3B 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA    1  c 

0187 

08 

1  IKI  T  riM 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

ANTIQCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON/  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

C 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINCTON  1  SE 

0442 

02 

COOK 

1 

42 

09 

88 

07 

855 

6P 

6P 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

445 

7A 

THOMAS  E.  PHELPS 

BcLLcvILLc   50   iLL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

CT11     BCIICV/TIIC     Dec  rMTD 

BELVIDERE  1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY  1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKLIN 

4 

38 

02 

68 

55 

445 

SA 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLDOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOQMINCTON  WATERWORKS 

BLODMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A,  NORTRUP 

BRODKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

SA 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1 166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1250 

03 

C  1  1 1  TOM 
rUL  1  UIN 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

DAnin   ctaTtpim  unvc 

KAUiU    ^lAliUIN  nDYd 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

12 

380 

7A 

7A 

WESLEY  MEACHAM 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1234 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J.  PRANCER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

SA 

SA 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA  2  SW 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38 

30 

69 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

11 

710 

6P 

7A 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENQA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W,  SUMMER 

r  U  C  C  T  C  D 

1491 

08 

KANUULrH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

RUBcRT  W,  GARKIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  CEN  WT  FILT  PL 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

c 

CI  OF  CHICAGO*  MCDU(iEL 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFR  PMP  STA 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  Q'HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELANO  PMPG 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

33 

659 

c 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

«l 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DI5T  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  D15T 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

1564 

02 

COOK 

3 

^1 

45 

87 

33 

611 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

1567 

02 

3 

^1 

55 

87 

44 

630 

c 

CITY    ENuR   WATER  PURir 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

CDOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHg 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K,  STANFORD 

CLINTON  1  SSW 

1743 

04 

OE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

3P 

R.  E.  PITRAT 

COBOEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

if 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.  C.  ANDERSON 

COULTERVILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1 1 

89 

36 

510 

J 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

INTERSTATE  WATER  CD 

2145 

05 

V/  C  D  M  T  1    T  n  M 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H,  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRCS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.  DEVINE 

DU  QUOIN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  U.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  CEBHART 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EPFINGHAM 

7 

39 

07 

38 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

OE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NDRAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

37 

780 

7P 

7P 

H 

JOHN  SCHRODER 
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ILLINOIS 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^DO£<ri  V  Cill 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

►J  _ 
<  g 

O  i 

cpcpDnDT  <;pidAr. P  di  ant 

n  1 

42 

1  7 

89 

3  D 

7  s  n 

7  A 

ALVA  IN   n«  linn 

PlllTHM    DAM  1^ 

5  on 

J  t  T  u 
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V  i 

MMTTF^inF 

A 
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4 1 

S  4 

Qn 

C\  Q 

C%  Q  3 

O  r 

7  A 
'  A 

r 

L 

r  A  1  C  M  A     1  N 

sole. 

n  1 

in  riAVTF*;^ 

A 

L  7 

£0 

7  7a 

ft  A 

nTFTBT/*W  kPnCMPkP 

GALESBUPG 

3320 

r.  "a 
03 

KNOX 

1 

LC\ 
HU 

R  7 

Q  n 

t  3 

771 

n  I  C 

M  T  A 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

RAIMASON  F,  SMITH 

r. PflMARii  wnnn^  st  park 

33o9 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

6P 

6P 

r.  p  N  F  ^  F  n 

U  C  IN  C  J  C  U 

J  5  0  " 

0  1 

MENRY 

4 1 

7  7 

90 

1  n 

639 

MID 

M I  C 

MllNTPTPAt     IITTI  TTTP<; 
nyiNiUirML     Ul  ILi  1  I  C  J 

05 

FORD 

1 

i 

40 

7  ft 

88 

A  S  R 
D  3  y 

7  P 

□1  ATd      inCFI  VM 

r.  1  A  n  s  T  n  F  ram  l  a 

*i  R 

5    3  J 

n  a 

HENDERSON 

40 

R  0 
3  U 

^  ^  ft 

?  J  0 

ft  A 

11    <^    rnRP^    HP  FNGTNFtRS 

r.nirriMnA  ham  ri 

•a  R  5  3 

no 

POPE 

C 

37 

R  ft 

i  R  4 
5  "  4 

ft  A 

C  H 

1 K  a  n 

n  "a 

A  n  A  M  ^ 
A  U  H  1  10 

1 
1 

4n 

Q  1 

7  O  C 

OP 

o  r 

PPNFCT  TUMCM 

r  D  A  C  TriM 
Ij  "  A  r  1  U  IN 

SJlC. 

n  ^ 

JERSEY 

4 

"3  A 

7  U 

c  7 

470 

7  A 
r  A 

PAIII      C  AfiMflin 
rAUL    Ci  AniNULU 

:t  S  Q  S 

J  J  V  3 

nn 

1  A  r  K  S  DM 

A 
H 

37 

4n 

ftQ 

S\J 

■a  A7 

7  A 

1  FRnv    k.  MFMrtFP^riN 

U  C  ^^  U  T  nCINUCFNjUIN 

GREENFIELD   1  S 

^oo  o 

n  A 

GREENE 

1 
i 

39 

7  n 

90 

P3U 

r 

L 

WILLIAM  Ci  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

86 

10 

525 

5P 

JOHN  W.  WYLDE 

GREENVILLE    1  F 

3693 

Ob 

BONO 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W,  DAVIS 

p.  R  T  r,  r.  ^  V/  7 1  1  F 

^71  7 

Oft 

PIKE 

\ 

39 

4^^ 

90 

44 

7  nn 

7D 

r  r 

7A 

wnWAPn    F  ^TAFPY 

u  A  0  n  T  M 
n  A  f\  u  1 1 1 

nft 

f  A  1  Hni  IN 

1 

X 

39 

09 

90 

J  f 

A.  /i  A 
H  H 

R  D 

3  r 

riRV/TllE    U  inHMFC 

J  O  f  7 

09 

SALINE 

3 

37 

44 

o  o 

^3 

"a  AA 

^  DO 

RD 

5  P 

J  r 

r  L  YDF    P I TTMAN 

HiRRISBURG   niSPQSAL  PL 

A  A  4 
5  o  0  •» 

09 

SALINE 

R 

37 

41^ 

ft  ft 

9  C 

^  AA 

7  A 

c 

riTY   DISPOSAL  PLANT 

UA\/AMA      DflLlCD  CTaTTiIM 

■a  Q  /.  n 

A 

M  A  c  n  w 

n  A  O  U  IN 

1 
1 

4n 

1  f 

Q  n 

7  U 

n  K 
U? 

464 

6P 

7  A 

f  A 

HAVAINA    rUWtK  jiAriUlN 

upmmpdtm    dhuico    di  AMT 

A  A  1  1 

A  1 
U  1 

D  1  IT  Kl  A  M 
r  U  1  IN  A  n 

1 

L  1 
•t  1 

1  Q 

464 

5P 

R  Q 

3  r 

s  P 

upmkicdtm   onuco    di  awt 
nCiNiNCrili    rUncK  rLAiNI 

MTM^RHRn    7  Q<;W 
^lULJDU'^U    C  jO" 

H  I  V  0 

V  O 

MPNTnriMFR  V 

C 

39 

nQ 

89 

"an 

7  9  A 

f  t  U 

ft  0 

o  r 

7  A 

r  A 

HDOPESTON 

*t  i  7  0 

n 

VERMILION 

7 

f 

*t  U 

ft  7 

4n 

7  1  A 

'  1  C 

O  r 

7  A 
'  A 

C  H 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSQNVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

L 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  Dam  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

BA 

L 

u  s  rnRPs  OF  engineers 

1  AC  K  SONV I L  L  F 

06 

MORGAN 

]^ 

39 

44 

90 

12 

620 

7  A 

1  A 

7A 

WLOS  RADIO 

44  8  9 

nft 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

7  1 
£  i 

A  a  A 
o  ^  u 

S  D 

3  r 

8  A. 

IPRSFVVII  LF    ^WG  PLANT 
Jtr\jcTV4LLC    onvj  rL**''i 

im  TFT    RRANinnM    Rn  HAM 
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HOMER  L.  RENAKER 
ROBERT  MODRHDUS 
MRS.   MARY  A.  DOOLEY 
PARM  E  WILLIAMS 
DOYLE  CQHLMEYER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 

JOHN  A.  BEED 

H.   M.  GADOIS 

C.   E.  SCHUMACHER 

EDGAR  ELECT  CUDPERATIVE 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST  WATER  CU 

ROBERT  G.  WARD 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

WAYNE  ELLBERG 
GEORGE  H  BECKER 
MRS  DELLA  MAE  BORK 
PITTSFIELD  WATERWORKS 
LOU  GALLOWAY 
ILLINOIS  WATER  SERV  CO 
ARTHUR  J.  BESSEN 
MRS,   FRANK  STEWART 
COMMONWEALTH  EDISON  CO 
A.   H.  GIBSON 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 
RANTOUL  LIGHT  DEPT 
OLIN  F.  KETTELKAMP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HUFFSTATLER 
HARRIET  L.  REID 
NATL  WEATHER  SERVICE 
KENNIS  H  WALLACE 

G.MN  BROS  GREENHOUSE 
JUDSON  E,  CAMERON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
JAKE  H,  STEWART 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THELMA  LANE 
CHICAGO  SANITARY  DI5T 
WILLIAM  H.  MORGAN 
B  E  LATTA 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CITY  WTRj  LIGHT&PWR. 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
RICHARD  J.  TOWNSEND 
LARRY  G,  YUSKO 
MERLE  E  LASH 

CLOSED  1/15/73 
DRVILLE   L,  WEAVER 
E  H  DOOEN 
DEKALB  AGRI  ASSN 
STATE  WATER  SURVEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  BEULAH  RITTER 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
WARREN  LAIR 
LEICESTER  W,  CLARKE 
VICTOR  V.  VALT 
AUGUST  T.  ROSENBERG 
EUGENE   L.   MC  MURTRY 
PAUL  T  LEIFHEIT 
RADIO  STATION  WGFA 
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WAUKEGAN  *  WSW 
WAYNE  CITY 
WENDNA 
WEST  SALEM 
WHEATDN  3  SE 
WHITE  HALL   1  E 
WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 

CLOSED  STATION 

TAYLQRVILLE 

NEW  STATION 

KINCAIO 


9029 
9040 
9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9354 
9816 


2491 


4739 


06 


06 


LAKE 

WAYNE 

MARSHALL 

EDWARDS 

OU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


CHRISTIAN 


CHRISTIAN 


42  21 
36  21 
41  04 

38  31 
<*1  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


39  33 


39  35 


87  53 

88  35 

89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  19 
68  36 
90  01 


89  18 


89  25 


700 
450 
685 
445 
680 
578 
460 
685 
680 


634 


600 


6A 


6P 


6A 
7A 


5P 
3P 
7A 
6P 


7A 


7A 


RADIO  STATION  WKRS 
MRS  BRENDA  D  HIATT 
WALTER  J,  WENZLAFF 
CITY  OF  WEST  SALEM 
MORTON  ARBORETUM 
WHITE  HALL  PUMPING  5TA 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  A  SENG 
ORA  L.  BELL 


CLOSED  1/15/73 


RUDOLPH  J  KINK,  JR 


*  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKlA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7- 


-  17  - 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1973 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C, 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  aum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  tabic,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


Jli^aufc^ntLl^sh^vi^Lr^irirCa^r^jSriSsoL'''''  "'"""^^  """"'^  ^"^  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at   the  National 


Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

2       STATIONS  78       DATE  13 

LOWEST  TEMPERATURE 

2       STATIONS  18       DATE  22+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
QUINCY  FAA  AP  11.45 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ANTIOCH  2  NW  2,57 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
GRAND  TOWER  2  N  3,54     DATE  11 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
ANTIOCH  2  NW  4,0 

GREATEST  D^^PTH  OF  SNOW 

4       STATIONS  3       DATE  18+ 


ILLINOIS       -       MARCH  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


After  a  relatively  dry  period  in  Janu- 
ary and  February,  the  wet  pattern  of 
the  past  fall  returned  in  March.  A 
series  of  major  late  winter  and  early 
spring  storms  produced  widespread  rain 
and  severe  storm  activity.  These 
storms  brought  heavy  rain  on  about  2- 
to  5-day  intervals.     As  a  result,  many 
stations  received  two,  and  in  a  few 
cases  three,   times  the  normal  March 
precipitation.     Because  of  the  above 
normal  temperatures,  however,  total 
snowfall  was  well  below  normal  and 
ranged  from  2  to  5  inches  extreme 
north  to  less  than  an  inch  central  and 
south.     The  persistent  and  heavy  rains 
resulted  in  extensive  flooding  of 
river  and  waterways.     By  the  month's 
end,  water  levels  had  approached  all 
time  record  flood  levels,   thousands  of 
acres  of  land  were  flooded,  and  pro- 
perty damage  ran  into  the  multi-mil- 
lion dollar  range.     Especially  hard 
hit  were  the  Mississippi  River  com- 


munities, such  as  Alton  and  Grafton. 

Strong  winds  associated  with  the 
storms,  especially  on  the  17th,  com- 
bined with  the  high  water  level  of 
Lake  Michigan  to  produce  high  waves, 
flooding,  shoreline  erosion,  and  pro- 
perty destruction  along  the  lake,  in- 
cluding the  Chicago  area.     Other  se- 
vere storm  activity  is  discussed  in 
the  March  issue  of  Storm  Data. 

Temperatures  averaged  nearly  10°  above 
normal,  with  numerous  daily  record 
temperatures  being  set.  Readings 
climbed  into  the  seventies  as  far 
north  as  Chicago  during  mid-month. 

In  summary,  March  1973  was  a  warm,  wet 
month  accompanied  by  major  flooding. 

Some  examples  of  records  which  were 
set : 


Cairo    Warmest  March  since  1946. 

River  stage  at  55.65  on  the  31st, 
highest  ever  in  March. 

Chicago  Midway  Airport    65°  on  the  7th  tied  previous  record. 

72°  on  the  14th  broke  the  old  daily 
record . 

Peoria  72°  on  the  14th  broke  the  old  daily 

record. 

Wettest  March  on  record  (6.95  inches 
Sixth  warmest  March  on  record. 


Rockf ord 


New  record  high  daily  temperature  se 
on  the  7th  and  14th. 


Springfield 


Second  wettest  March  on  record 

(7.89  inches) . 
Fifth  warmest  March  on  record. 


Donald  E.   Wuerch  || 
Climatologist  for  Illinois 
National  Weather  Service  Office 
Box  2810,   Station  A 
Champaign,   Illinois  61820 
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70 

14 

23 

18  + 

966 

0 

0 

5 

0 

5.25 

2.60 

1.16 

31 

•  0 

0 

12 

4 

D I  XON 

53.5 

34.7 

44,  I 

7.9 

70 

14 

23 

22  + 

641 

0 

0 

9 

0 

4.93 

2.64 

1.94 

7 

1.7 

2 

17 

8 

2 

FREPPORT 

52.6 

34.7 

43,7 

9  •  9 

70 

14 

22 

22 

656 

0 

0 

1 1 

0 

4.08 

1.97 

1 .00 

7 

.5 

1 

17 

9 

3 

fultqn  Dam  13 

53.7 

36.1 

44,9 

68 

14  + 

27 

18 

617 

0 

0 

8 

0 

4.19 

1.81 

7 

T 

T 

17 

9 

3 

GALVA 

52.2 

35.2 

43.7 

6.5 

70 

15 

23 

21 

652 

0 

0 

8 

0 

4.65 

2.10 

1,79 

7 

1.0 

1 

17 

10 

3 

GEnES  E □ 

53.7 

36,2 

45,0 

72 

14 

25 

22  + 

612 

0 

0 

9 

0 

4.90 

2.49 

1  ,60 

6 

.3 

T 

16 

12 

3 

HENNEPIN  pohE''  Plant 

56.  3 

36.6 

46.5 

73 

14 

22 

22 

569 

0 

0 

9 

0 

5.00 

1,82 

7 

0 

10 

3 

K  F WANE  E 

5<i.8 

38.0 

46.4 

71 

14 

25 

21  + 

569 

0 

0 

6 

0 

4.72 

2 , 00 

31 

5 

2 

MDlINEWSOAP  r 

53.6 

37,0 

45,4 

10.0 

70 

14 

24 

22 

598 

0 

0 

8 

0 

7.43 

9.04 

2.07 

6 

.5 

T 

17 

13 

3 

MORRISON 

5*. 2 

36,2 

45,2 

8.9 

70 

14 

25 

22  + 

607 

0 

0 

6 

0 

5.19 

2.84 

1.00 

7 

.5 

0 

13 

4 

1 

MOUNT  C  ARRDL  L 

5*. 5 

35.5 

45.0 

10.0 

69 

14 

22 

22 

611 

0 

0 

9 

0 

4.27 

2.04 

2.22 

7 

7 

2 

1 

PAW  PAH 

50.2 

33,4 

41.8 

67 

15 

21 

22 

712 

0 

0 

10 

0 

3.72 

1.24 

1.60 

7 

1.0 

1 

17 

8 

2 

ROCHELLE   6  NW 

53.0 

35,6 

44.3 

69 

14 

23 

22 

633 

0 

0 

6 

0 

4.46 

2.26 

2,  10 

7 

1.7 

T 

17  + 

11 

2 

\ 

ROCKFORD  W50  AP  //R 

50.7 

35,2 

43.0 

9,0 

68 

14 

21 

22 

675 

0 

0 

10 

0 

4.53 

2.07 

1.19 

6 

.9 

1 

17 

7 

9 

I 

C  Tn/*  (/  T  npii 
d  TOL  K  T  Ur* 

50.9 

34  , 7 

42 . 8 

66 

14 

23 

22  + 

681 

0 

0 

1 1 

0 

5.88 

1.54 

7 

10 

7 

1 

tiskilwa 

56.2 

37,2 

46.7 

73 

14 

21 

22 

558 

0 

0 

7 

0 

5.05 

2.49 

1.06 

7 

10 

4 

1 

WALNUT 

54.2 

35  ,4 

44 . 8 

8.0 

71 

14 

22 

21 

621 

0 

0 

12 

0 

6.08 

3.77 

1.27 

7 

1.5 

0 

13 

5 

D I  V  I S I  ON 

44.7 

8.8 

4.96 

2.61 

.6 

*       *  * 

NORTHEAST  02 

ANT I OC H  2   N W 

'i9.1 

30,6 

39,9 

67 

15 

18 

1 

774 

0 

0 

16 

0 

2.97 

.64 

14 

4.0 

3 

17 

8 

1 

0 

AURORA  COLLEGE 

52  .9 

34,4 

43,7 

8.2 

73 

14 

22 

19+ 

656 

0 

0 

12 

0 

4.75 

2.25 

1.27 

31 

2.7 

T 

17 

11 

2 

1 

DJtDQTU^TniiJ     1  CC 

51.4 

32.8 

42,  1 

67 

14 

20 

22  + 

706 

0 

0 

14 

0 

3.80 

1.00 

31 

.7 

T 

18 

12 

2 

1 

^iJTrA/*n    roAWT  dabl/ 
LMILAOU    bHftNl  rflRK 

49.6 

38.4 

44.0 

73 

14 

28 

18 

644 

0 

0 

2 

0 

CHICAGO  O'HARE   WSO   AP  R 

5 1 . 6 

36.1 

44.0 

9.3 

70 

14 

24 

22  + 

645 

0 

0 

9 

0 

3.91 

1.23 

,86 

31 

3.4 

2 

17 

13 

2 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

52,0 

37,5 

44.8 

8.5 

73 

15 

25 

16 

622 

0 

0 

5 

0 

4.69 

2.00 

.78 

29 

u 

4 

0 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

52.6 

37.6 

45.1 

8.8 

72 

14 

24 

18 

609 

0 

0 

7 

0 

4,60 

1 .86 

,89 

31 

3.8 

3 

17 

13 

2 

0 

DE  KALB 

52.3 

35.0 

43.7 

9.4 

69 

14 

23 

19  + 

653 

0 

0 

10 

0 

4.14 

1.71 

1,44 

7 

1.5 

0 

11 

3 

1 

GfiBHARD  WOODS   ST  PARK 

55. IM 

35 .  6M 

45. 4M 

8.1 

72 

14 

20 

22 

608 

0 

0 

9 

0 

.  76 

25 

1.5 

T 

17 

3 

0 

JOLIET 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

4.44 

1,05 

29 

1 

MARENGO 

52.3 

32.4 

42,4 

69 

14 

22 

22 

695 

0 

0 

15 

0 

2.79 

1.00 

7 

1.5 

2 

17 

6 

2 

1 

OTTAWA 

55.7 

37.8 

46,  8 

8.9 

72 

14 

25 

22  + 

557 

0 

0 

7 

0 

5.15 

2.57 

1.55 

7 

2 . 0 

T 

17+ 

13 

3 

1 

PARK  FOREST 

53.3 

36.0 

44,7 

71 

14 

23 

18 

626 

0 

0 

9 

0 

5.36 

1.10 

31 

13 

3 

1 

PERU   2  W 

55. 5M 

34. 8M 

45 ,  2M 

7.0 

72 

14 

20 

22 

60B 

0 

0 

9 

0 

5,03 

2.43 

1 .56 

7 

T 

17+ 

6 

4 

1 

WAUKEGAN  4  WSW 

47.8 

33.2 

40.5 

6.2 

70 

15 

24 

19+ 

752 

0 

0 

9 

0 

2.81 

.43 

.85 

14 

2.5 

3 

18 

7 

2 

0 

WHEATON  3  5E 

55.0 

35.5 

45.3 

72 

14 

18 

22 

603 

0 

0 

9 

0 

3.91 

.67 

29 

3.5 

T 

17 

12 

2 

0 

01 VI SI  ON 

43.8 

7.7 

4.14 

1.64 

2.5 

*       *  • 

WEST  03 

galESburg 

53.9 

37.5 

45  ,7 

70 

14 

23 

18 

590 

0 

0 

6 

0 

5.46 

2.61 

1.65 

6 

T 

T 

17+ 

7 

3 

2 

GOlOEN   1  NW 

55.1 

39 . 7 

47,4 

70 

14 

25 

16 

535 

0 

0 

4 

0 

1.25 

13 

T 

0 

la  harpe 

55 . 7 

38.1 

46.9 

8.0 

71 

14 

25 

18 

954 

0 

0 

4 

0 

.  0 

0 

MONMOUTH 

55.4 

37.8 

46,6 

8.7 

70 

14 

23 

16 

563 

0 

0 

6 

0 

5.07 

2.34 

1.12 

31 

T 

0 

11 

3 

2 

n  1 1  T  lu  r  w 
UU I N t  T 

56.7 

41.6 

49,2 

7.6 

72 

14 

27 

21 

463 

0 

0 

3 

0 

8.65 

6.09 

1,39 

13 

.0 

0 

13 

8 

3 

QUINCY   FAA  AP 

54.9 

40.4 

47,7 

70 

14 

24 

IB 

930 

0 

0 

4 

0 

11.45 

2,22 

6 

T 

T 

17 

14 

7 

5 

RUSHVILLE 

56.3 

38.2 

47.3 

7.4 

72 

14 

24 

18 

542 

0 

0 

5 

0 

10.43 

7.73 

1.65 

31 

T 

13 

7 

5 

D I V I S I  ON 

47.3 

7.9 

8.21 

9.91 

T 

CENTRAL  04 

blodmington  normal 

56.1 

38.7 

47.4 

8.3 

70 

14 

24 

22 

535 

0 

0 

6 

0 

7.73 

4.94 

1.58 

7 

.3 

0 

11 

7 

4 

C  HE  N  0  A 

54.6 

37,0 

45.8 

71 

14 

22 

22 

586 

0 

0 

6 

0 

5.89 

,90 

25 

1 . 0 

T 

23  + 

13 

6 

0 

DEC  ATUR 

57.9 

40,3 

49,1 

8.2 

73 

14 

27 

22  + 

483 

0 

0 

5 

0 

9.11 

6.21 

1.73 

11 

0 

11 

8 

4 

FARMER  CITY 

56. 7M 

38, 7M 

47. 7M 

70 

14 

25 

22  + 

926 

0 

0 

9 

0 

5.82 

1,10 

11 

10 

6 

1 

HAVANA  POWER  STATION 

57.3 

37.4 

47,4 

7.4 

74 

14 

24 

16 

538 

0 

0 

7 

0 

7.11 

4.27 

1.31 

7 

10 

6 

2 

LACDN  2  E 

55.7 

37.7 

46.7 

73 

14 

23 

22 

562 

0 

0 

7 

0 

5.39 

1.76 

7 

1.0 

T 

17 

11 

5 

1 

LINCOLN 

56.5 

39.9 

48.2 

8.2 

70 

14 

26 

16 

514 

0 

0 

5 

0 

7.14 

4.23 

2.27 

7 

T 

T 

17 

12 

5 

I 

MASON  CITY   i  NW 

56.4 

39.3 

47.9 

71 

14 

26 

16 

526 

0 

0 

6 

0 

8.17 

1,46 

29 

T 

0 

14 

5 

3 

M I  NO  NK   3   N  E 

55.4 

36.3 

45.9 

68 

14 

22 

22 

967 

0 

0 

9 

0 

6.35 

3.79 

1 . 70 

7 

11 

5 

2 

PEORIA  WSO   AP  //R 

54.6 

38.4 

46.5 

8.9 

72 

14 

25 

18 

966 

0 

0 

6 

0 

6.95 

4.10 

1,64 

6 

1.2 

T 

17 

12 

5 

1 

PRINCEVILLE   1  N 

54.8 

37.6 

46.2 

71 

14 

25 

21  + 

S74 

0 

0 

7 

0 

5.56 

>  3.10 

1.15 

7 

1 

17 

12 

6 

1 

DI VI S ION 

47.2 

8.0 

6.84 

4.07 

.6 

•       •  • 

EAST  05 

DANV I l  l  e 

59.2 

39.1 

49.2 

9.4 

71 

3U 

23 

22 

484 

0 

0 

6 

0 

5.93 

3.16 

1.17 

25 

11 

9 

1 

HOOP  E  S  TON 

56.5 

38.6 

47.6 

8.7 

70 

6 

23 

22 

535 

0 

0 

6 

0 

4.92 

1.91 

.90 

11 

1.5 

1 

17 

10 

9 

0 

KANKAKEE   3  SW 

M 

M 

M 

70 

14 

0 

0 

0 

0 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

M 

M 

M 

29 

22 

0 

0 

6 

0 

.63 

25 

1 

17 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

55.7 

37.1 

46.4 

70 

14 

21 

22 

966 

0 

0 

7 

0 

4.47 

1-72 

.58 

26 

2*2 

2 

17 

11 

4 

0 

PGNTIAC 

55.0 

37.1 

46.1 

7.5 

71 

14 

24 

22 

582 

0 

0 

8 

0 

4.71 

2.27 

.79 

14 

1.5 

T 

17 

11 

4 

0 

RANTOUL 

57.1 

38.9 

48,0 

70 

14 

24 

22 

518 

0 

0 

7 

0 

9.52 

.94 

U 

U 

5 

0 

URBANA 

56.5 

40.2 

48.4 

8.9 

70 

31 

27 

18 

906 

0 

0 

7 

0 

6.55 

3.36 

1.25 

25 

.8 

1 

16 

14 

5 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  3  - 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILLINOIS 
MARCH  1973 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Si  ^ 

s  '9 
<s 

?! 

>  a 
<S 

Average 

Departure 
From  NorrnaJ 

Highest 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departtire 
From  Norma) 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

5 

Q 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  t 

si 

«  J 

«  J 

Total 

WATSEKA  2  NW 

56.0 

_  _ 
• 

47.0 

68 

4 

22 

18 

551 

0 

0 

6 

0 

5  •  9^ 

3.06 

1.10 

25 

2.0 

2 

17 

13 

5 

1 

DIVISION 

47.5 

8.9 

5.44 

2,68 

1.6 

•      *  • 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

_ 

58  •  I 

39  8 

49.0 

75 

28 

22  + 

489 

0 

0 

4 

0 

6.70 

1.52 

11 

0 

13 

5 

2 

CARUINVILLE 

59»  I 

41.2 

50.2 

8.1 

71 

14 

25 

22 

453 

0 

0 

4 

0 

8.15 

5,00 

1.26 

7 

T 

0 

15 

8 

2 

GRICCSVILLE 

56.6 

37.9 

47.3 

5.0 

73 

14 

23 

21  + 

543 

0 

0 

6 

0 

8.09 

2.21 

7 

0 

11 

7 

I 

HlLLSBORD  2  SSW 

59.6 

40. T 

50*2 

72 

31 

26 

1 8 

453 

8  •  59 

5.42 

2.20 

1 1 

. ! 

] 

17 

1: 

f 

2 

JACKSONVILLE 

56.4 

38.1 

47.3 

6,0 

73 

15 

25 

21 

543 

0 

0 

8 

0 

6.11 

3.36 

1.30 

7 

T 

c 

9 

5 

2 

JERSEYVILLE   2  SW 

59.B 

40.9 

50.4 

74 

14 

26 

16 

449 

0 

0 

4 

0 

6.13 

.96 

1 1 

T 

T 

17 

10 

8 

0 

P4N4 

56*9 

41.7 

50.3 

8.5 

71 

3 1 

28 

22  + 

450 

0 

c 

8.14 

5.21 

1.26 

11 

3.0 

2 

20+ 

13 

8 

2 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

56,1 

40.5 

46.3 

8.1 

70 

31 

28 

22  + 

512 

0 

c 

7.89 

5.01 

1.77 

6 

.3 

T 

17 

14 

5 

2 

SPRINGFIELD  "i  SE 

54,6 

40.1 

*  7 

15* 

28 

16 

541 

c 

c 

8.96 

1.62 

7 

1! 

' 

3 

VIRDEN   1  N 

59,1 

40.2 

49 . 7 

70 

31  + 

26 

22 

469 

0 

c 

8,22 

1 .05 

25 

T 

C 

1! 

( 

Z 

WHITE   HALL   1  E 

59.2 

41  1 
1  .  i 

50.2 

6 , 0 

73 

27 

18 

454 

0 

0 

4 

0 

7.29 

4.63 

1 .14 

31 

0 

16 

7 

1 

DIVISION 

49.1 

7.1 

7.55 

4.70 

.5 

•       •  * 

EAST  SOUTHEAST 

07 

L  nAK  Lei  TUN 

_  - 

,  O 

50.6 

70 

3 1 

28 

16 

440 

0 

c 

7.43 

4.09 

1.48 

11 

1.5 

2 

17 

13 

6 

1 

EFFINGHAM 

60  3 

40.9 

50.6 

9.0 

72 

3 1 

27 

22 

437 

0 

Q 

7.66 

4.20 

1.38 

11 

T 

T 

16  + 

U 

8 

2 

FLORA  5  NW 

6l!5 

41.6 

51.6 

74 

31  + 

24 

22 

410 

0 

0 

G 

9.19 

1 .17 

9 

T 

17 

15 

' 

4 

MARSHALL   1  E 

61.0 

40. e 

50.9 

71 

31  + 

26 

22  + 

432 

0 

0 

6 

0 

6.53 

1.90 

11 

0 

M  A  TTHflN 

57.9 

40.4 

49.2 

70 

31 

27 

22 

484 

0 

0 

6 

0 

7.52 

1.06 

4 

.5 

T 

17  + 

13 

7 

3 

_ - 

59.1 

40  6 

49.9 

71 

31  + 

23 

1 

461 

0 

0 

5 

0 

7.12 

.  97 

25 

T 

0 

14 

8 

0 

NEWTON  5  SE 

57.3 

4l!l 

49.2 

72 

14 

26 

22  + 

483 

0 

0 

7 

0 

8.04 

1.57 

1 1 

.5 

1 

17 

12 

8 

2 

OLNEY   2  S 

61.6 

43.6 

52.6 

8.5 

7^1 

13 

26 

22 

373 

0 

0 

6 

0 

8.51 

1.59 

1 1 

1 . 0 

c 

14 

E 

2 

DAl CCTTUC 

59.6 

42.8 

51.2 

8.1 

73 

31 

28 

22 

421 

0 

0 

5 

0 

7.83 

4 . 30 

1.27 

25 

2 . 0 

T 

17 

13 

G 

2 

PARIS  WATERWORKS 

59.0 

41.6 

50.3 

9.5 

72 

31  + 

27 

22 

446 

0 

0 

^ 

7.29 

4.05 

1.25 

25 

2.0 

T 

17 

16 

5 

1 

SALEM  WSMO 

59,9 

42.6 

5 1  •  3 

72 

13 

29 

22 

419 

0 

0 

0 

7.52 

4.07 

1.05 

10 

T 

0 

13 

8 

2 

TUSCOLA 

59,0 

40.8 

49,9 

70 

31 

27 

22 

461 

0 

0 

0 

5.9l 

2.55 

1.47 

25 

1.0 

1 

17 

13 

5 

1 

VANOALIA  FAA  AP 

58,5 

42.4 

50  •  5 

7  1 

1  ? 

L  3 

29 

16 

443 

0 

0 

4 

0 

7.91 

1.54 

25 

T 

0 

12 

5 

3 

WINDSOR 

59  •  I 

40  ■  8 

50  •  0 

9.1 

71 

31 

26 

22 

459 

0 

0 

6 

0 

7.05 

3.56 

1.27 

25 

1.0 

T 

1  ' 

14 

4 

1 

DIVISION 

50.5 

8.4 

7.66 

4.22 

.8 

•       *  * 

SOUTHWEST 

08 

1 
1 

ANNA   1  E 

43  0 

52.7 

5.6 

73 

13 

23 

1 

373 

0 

0 

^ 

0 

8.27 

3.48 

1.44 

10 

T 

0 

14 

6 

2 

BELLEVILLE   SO  ILL 

UNlV 

62  *  0 

43.5 

52.8 

72 

1 3 

26 

22 

372 

0 

0 

2 

0 

1.84 

7 

.0 

0 

CAHGKIA 

60.1 

40.0 

50.1 

70 

15 

26 

19  + 

453 

0 

0 

8 

0 

6.34 

1.42 

7 

U 

4 

2 

CAIRO  WSO  CI 

R 

52.7 

47.8 

55.3 

7.1 

76 

9 

37 

21  + 

298 

0 

0 

0 

0 

5.55 

1 . 86 

1 . 86 

10 

.  0 

0 

1 3 

5 

I 

CARBQNDALE  SEWAGE 

PL 

60  •  8 

41.9 

51.4 

5.2 

75 

1 4 

22 

1 

414 

0 

0 

5 

0 

7.37 

3.18 

2.42 

11 

T 

0 

U 

5 

Z 

CARLYLE  RESERVOIR 

57,7 

41.5 

49.5 

72 

14 

27 

1 

469 

0 

0 

6 

0 

5.78 

1.62 

11 

T 

T 

17 

U 

3 

2 

COBDEN  2  S 

63,0 

41.1 

52. 1 

73 

31  + 

26 

22  + 

394 

0 

0 

5 

0 

7.59 

1.38 

11 

15 

5 

2 

DU  OUOIN   1  NNW 

62. 6M 

43.  DM 

5 2 .  8M 

7.2 

75 

13 

29 

22  + 

370 

0 

0 

3 

0 

7.48 

3.69 

1.36 

10 

0 

12 

6 

2 

MAKANDA   1  NW 

63,1 

44.5 

53.8 

75 

13 

30 

22  + 

339 

0 

0 

0 

1.37 

10 

0 

5 

3 

MARION  1,  NNE 

59,9 

41.2 

50.5 

4.6 

75 

14 

21 

1 

441 

0 

0 

5 

0 

6.02 

1.34 

1.52 

11 

T 

0 

12 

5 

2 

NASHVILLE   <i  NE 

60.6 

42.5 

51.6 

72 

13 

29 

22 

409 

0 

0 

5 

0 

6.65 

3.31 

1.69 

11 

0 

12 

4 

I 

SPARTA 

62.9 

43.4 

53.2 

7.4 

73 

1 3 

29 

16 

360 

0 

0 

3 

0 

7.20 

3.80 

1.24 

10 

T 

0 

13 

S 

1 

WATERLOO   1  WSW 

62.5 

43.2 

52.9 

74 

1 4 

28 

22 

369 

0 

0 

3 

0 

7.60 

4.47 

1.76 

11 

0 

10 

6 

2 

DIVISION 

52.2 

6.5 

7.10 

3.16 

T 

*       *  * 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

63.0 

44.2 

53.5 

74 

31  + 

29 

22 

346 

0 

0 

4 

0 

5.93 

.91 

11 

0 

15 

6 

01 

BRDOKPORT   DAM  52 

63.0 

44.8 

53.9 

74 

13  + 

30 

20+ 

337 

0 

0 

2 

0 

8.13 

3.29 

2.65 

11 

.0 

0 

12 

7 

11 

DIXON  SPRINGS  AGR 

C 

6<».9 

44.4 

54.7 

77 

13 

29 

18 

314 

0 

0 

4 

0 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

61.7 

44.9 

53.3 

8.5 

73 

31  + 

29 

22 

355 

0 

0 

3 

0 

7.02 

1.95 

11 

0 

14 

5 

1 

HARRISBURG 

64.4 

44.2 

54.3 

7.5 

78 

13 

28 

22 

324 

0 

0 

3 

0 

5.14 

1.81 

1.45 

11 

T 

0 

u 

5 

1 

HCLEANSRORO 

61,3 

40.7 

»51.0 

5.3 

76 

14 

22 

1 

425 

0 

0 

5 

0 

6,60 

2.73 

1.53 

11 

0 

13 

6 

1 

MT  CARHEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 

62,4 

43.7 

53.1 

74 

31  + 

26 

17 

363 

0 

0 

5 

0 

6.73 

1.21 

11 

1.5 

T 

17 

13 

5 

2: 

ROSICLARE 

64,3 

43.6 

54.0 

78 

13 

29 

22 

334 

0 

0 

3 

0 

6.84 

1.81 

11 

T 

0 

13 

6 

11 

DIVISION 

53.5 

8.0 

6.91 

2.66 

.4 

See  Heference  Notes  Following  Station  Index 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

 MARCH  1973 


Station 

m 
O 
H 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

8 

9 

10 

12 

13 

14  1 

15 

16 

lb  1 

17  [ 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  [ 

26  1 

oU 

31 

•     *  • 

NORTHWEST  01 

5 

.29 

.05 

.25 

.  5  1 

.  1 3 

'  ^' 

01 

.  17 

•  21 

1*16  . 

.93 

T 

0' 

'  J 1 

1  '94 

'44 

• 

\. 

'47 

'no 

•* 

•  21 

• 

FRE  E  PORT 

.08 

*  ^1 

*0^ 

'  ^  g 

39 

1 '  00 

02 

38 

■  90 

'47 

.£» 

*07 

'o5 

.01 

.56  . 

FR£EPORT   SEWAGE  PLANT 

•  J  j 

T 

ii6 

.05 

.10 

.02 

I'.it 

!ol 

.71 

.03 

.45 

T 

.01 

.21 

!oi 

.04 

T 

FULTON  DAM  13 

T 

.20 

.06 

.16 

T 

1.81 

T 

.02 

.64 

.10 

.51 

T 

13 

.25 

.20 

.09 

T 

CALEN&   1  N 

1 .96 

2S 

04 

!6! 

.01 

1.79 

.03 

.58 

•  01 

•  19 

.  14 

.35 

.19  . 

CENESEO 

4 

90 

19 

'o2 

'  12 

1  'tc 

'  16 

'38 

*08 

28 

19 

• 

15 

.76  . 

HENNEPIN  POWER  Plant 

T 

.0* 

!27 

.31 

1.82 

T 

!l2 

T 

T 

T 

.52 

T 

.10 

.22 

T 

[46 

.07 

.71 

.36 

ILLINOIS  CITY  OAH  16  // 

T 

.39 

.03 

.18 

.06 

1.19 

.23 

.05 

.64 

.10 

.74 

.05 

.30 

.30 

T 

.11 

'21  . 

K  E 1 T  HSBURC 

3 

89 

02 

K  E  WANE  E 

72 

!o5 

!25 

lifts 

.03 

!o5 

.35 

T 

!04 

.01 

.29 

2.00  \ 

MOL INE   HSO  AP  R 

7 

'.3 

.03 

HQR  R I SQN 

5 

19 

'.20 

!os 

.11 

.43 

1.00 

>15 

!l5 

!35 

!l5 

!io 

!eo 

.04 

.20 

^75  ! 

MOUNl  CARROLL 

.13 

.05 

.20 

.06 

2.22 

.01 

.69 

.05 

.42 

.02 

.25 

.05 

•  12 

NEW  BOSTON  DAH  17 

•  ?? 

1  '  in 

•  1  7 

'  '1 

'Tt 

.0! 

I 

.  30 

.  14 

3 

72 

•  J' 

'  I » 

'  1  i 

*?i 

'an 
■ ,  ? 

' 

.07 

.09 

.22 

.29  . 

ROCHELLE   6  Nh 

1, 

46 

T 

*  in 

9  1ft 

.06 

'  1  3 

* 

.02 

.44  . 

ROCKFORD  6  ENE 

3 

42 

02 

T 

05 

'  15 

T 

1  55 

'o3 

'  17 

'86 

*01 

10 

'02 

05 

* 

ROCKFORD  HSO  AP  //R 

* 

53 

.03 

T 

T 

.02 

!o5 

1.15 

.66 

.03 

.22 

T 

.62 

.61 

.20 

T 

T 

T 

.06 

.01 

!o3 

.62  . 

STOCKTON 

5 

BC 

.02 

*  ° 

.55 

.30 

'I? 

*  • 

5 

'  19 

* 

1  *  tvL 

*  aft 
'  ft 

■  ' 

3 

uii NUT*" 

6 

OB 

.15 

• 

■ 

1  '  9? 

.  1 1 

* 

• 

* 

• 

'  1  5 

' 

■ 

'in 
.  10 

.41 

'75  ' 

*      •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

.  _ 

05 

09 

4a 

* 

01 

1  B 

.22 

* 

AURORA  COLLEGE 

k 

75 

.07 

'46 

'01 

'  49 

14 

'  25 
* 

'  30 

44 

'1 

BARRINGTON   1  SE 

3 

80 

10 

05 

'60 

'  10 

*  35 

'  10 

'so 

35 

*  2^ 

*  ^  J 

•  1^ 

'25 

I  '00  ' 

CH ANN A HON  DRESDEN  ISl 

2' 

.02 

.15 

!52 

.02 

!*3 

.01 

.07 

.02 

.43 

T 

.40 

.10 

.41 

[43 

.55 

CHICAGO  O'HARE    HSO  AP  R 

91 

.01 

.  12 

.04 

.01 

.38 

.02 

.11 

.18 

.13 

.21 

.31 

.32 

.  14 

.20 

.07 

.27 

.53 

.66  . 

Chicago  university  //r 

* 

20 

47 

01 

14 

na 

67 

* 

_ 

• 

60 

7 

.30 

CHICAGO  HIOHAY  HSO  AP  //R 

6C 

0? 

*  01 

02 

* 

y 

'  ,  ^ 

'na 

1  7 

•  39 

29 

1  6 

.35 

T 

* 

'So  * 

1* 

2 

84 

.13 

.06 

!43 

.04 

T 

.15 

!22 

T 

.53 

.29 

.02 

.25 

.11 

G69HARD  HOODS  ST  PARK 

T 

.09 

.01 

.27 

.22 

.03 

.13 

- 

.35 

.03 

.31 

T 

.76 

.  10 

.69 

.63  . 

JOLIET  BRANDON  RO  OAH 

*t 

49 

_ 

' 

_ 

.35 

*05 

*0B 

'60 

06 

* 

*60 

• 

'  20 

• 

1  'o5 

'06 

64  ' 

LA  SALLE    1  S 

3 

IB 

.05 

.01 

!20 

T 

l!*5 

T 

!l8 

.34 

'.  10 

!22 

.17 

!l2 

!32 

.02  ! 

MARENGO 

2 

79 

MARSEILLES  LOCK 

3 

97 

.02 

.02 

!20 

.08 

1.06 

T 

T 

.06 

!30 

T 

.49 

T 

.32 

.37 

.47 

!l9 

.37 

T 

MORRl S 

3 

50 

.05 

.09 

.31 

.03 

.37 

T 

.03 

.'t3 

.45 

T 

.33 

.17 

.44 

.26 

.54 

OTTAWA 

15 

*  1 1 

.01 

.  19 

^  *  ift 

*?a 

'  ^2 

.  16 

is 

j: 

PARK  FOREST 

.26 

.05 

'  a7 

*  if 

*7ft 

*  IK 

*46 
*  _ 

PEQTQNE 

3 

95 

_ 

*38 

'05 

_ 

'fl? 

*?a 

16 

'oi 

.05 

?ERU  2  W 

5 

03 

'o5 

05 

'28 

04 

I '  56 

'03 

'  13 

*06 

*47 

*  37 

09 

'56 

'  80  * 
' 

STREATOB  2  ENE 

13 

.01 

.06 

.01 

T 

.43 

.14 

.89 

.06 

.25 

.05 

.16 

.27 

.13 

.24 

.70 

.17 

.74 

.8?  . 

UTICA  STARVED  ROCK  0AM 

* 

^  *?o 

.01 

*ftf 

.38 

.32 

.  30 

*  J  a 

.60 

I 

HAUKEGAN  <  HSW 

81 

'oft 
* 

'7? 
*  _ 

- 

* 

*  ni 

'29 
* 

*05 

* 

^22 

50 

.17 

* 

NHEAT^rt  3  SE 

3 

91 

.12 

*  J_ 

*  ^ 

.  0 

.  12 

* 

_ 

43 

* 

_ 

•  *^ 
.6 

«      *  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

5 

• 

'  1  ? 

- 

*  " 

.56 

I  '  1 1  * 

BENTlEv    1  E 

7 

46 

.  0 

.0 

T 

'  1  ? 
* 

54 

1*58 
*  * 

.06 

79 

• 

1.0 

.11 

* 

.  iz 

*  1  a 
. 

.06 

94 

* 

• 

.46 

1.12  . 

CANTON  I  ESE 

GALE  SflURC 

5 

46 

.07 

.05 

T 

.02 

.02 

1.69 

.01 

.09 

.46 

.02 

.40 

.51 

.06 

.03 

.02 

.47 

.05 

.26 

1.29  . 

Gladstone  dam  la 

06 

.10 

.06 

T 

.22 

.16 

1  .01 

.09 

.06 

.60 

T 

.43 

T 

T 

.05 

.32 

.16 

.27 

.19 

.30  . 

GOLDEN   1  NH 

.80 

.14 

.03 

.12 

T 

T^^ 

!l6 

I36 

!98 

!o3 

.02 

!lO 

T 

^!7B 

•  10 

!5B 

.07 

iH  '. 

MACOMB 

86 

.04 

.21 

1.55 

T 

.03 

T 

.45 

1.39 

.25 

.51 

•  26 

.55 

.32 

.30  . 

MONMOUTH 

07 

.05 

.13 

.07 

.47 

1.02 

.07 

.40 

.13 

.  14 

.37 

T 

.03 

*04 

.56 

.20 

.27 

1.12  . 

MOUNT  STERLlr^G 

99 

.  1 1 

.06 

1  •  34 

.75 

1.01 

.04 

.74 

.  17 

■  10 

•  33 

1 . 15 

•  13 

.73 

1.33  . 

paysgn 

6 

05 

.01 

• ' 

1 .00 

- 

'  ^ 

.02 

7ft 

QUI NC V 

8 

65 

24 

'62 

01 

1  '12 

'  j7 

'06 

*  96 

1  35 

'10 

04 

'24 

35 

1*29 

'10 

'dO 

*90  ' 

OUINCV  FAA  AP 

!l5 

!o3 

!l3 

.03 

2.22 

.04 

ae 

l!l7 

.03 

l!95 

'.  19 

.OB 

.01 

.37 

.24 

!60 

U51 

!l7 

!73 

1.62  \ 

aUINCY  CAM   21  // 

.24 

T 

,40 

1.29 

.08 

T 

1.00 

1  .38 

.34 

T 

T 

1.56 

.21 

T 

.78 

.07 

.57  . 

OUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

.24 

.01 

.  0 1 

.35 

1 .30 

.07 

.01 

.97 

1.32 

* 

.31 

^ 

1 . 50 

•  25 

.59 

•  15 

•  67  . 

RUSHVI LLE 

10 

43 

.07 

.05 

.40 

1  .50 

1.50 

.70 

.35 

1 .30 

.30 

.05 

.40 

1.35 

.21 

•  50 

1.65  . 

•       *  • 

CENTRAL  0* 

BLOOMInCTON  haterhorks 

1 1 

}  *  BO 

.02 

'  *ft' 

'  ^  • 

blqomington  normal 

7 

73 

.01 

T 

7a 

*  n  1 
.01 

'1  R 

'ft  1 
.01 

.02 

5 

89 

02 

*05 

03 

'45 

01 

57 

'15 

'  13 

* 

* 

'59 

14 

'  32 

'90 

'22 

'83 

'60  ' 

ChI UL I COTHE 

.04 

!o5 

.60 

T 

U35 

.21 

.05 

.02 

.23 

.01 

.56 

.26 

•  01 

!38 

.18 

.29 

.67 

•  32  . 

Clinton  i  ssm 

63 

T 

.07 

.02 

.03 

1.26 

1.27 

.31 

.21 

2.01 

.45 

.11 

.26 

.26 

1.10 

.13 

.14 

.54 

.4?  . 

DEC  ATUR 

1 1 

.03 

FARMER  CITY 

5 

82 

!o8 

.91 

.28 

.55 

i!io 

^32 

.64 

!75 

!30 

i55 

^34  ! 

HAVANA  POWER  station 

7 

11 

5 

39 

T 

.10 

.01 

T 

[55 

.09 

l!76 

Il2 

.16 

T 

T 

!30 

Il9 

!oB 

!57 

T 

.10 

^69 

.71  . 

LINCOLN 

14 

.01 

.04 

.49 

2.27 

.13 

.17 

.66 

.62 

.30 

.33 

.58 

.54 

.49 

.01 

.28  . 

MACKINAW 

8 

05 

MASON  C  TTY    I  NW 

17 

' 

.12 

1.45 

•  22 

'at 

.85 

*  ^ 

.38 

'  ^9 

'  ^ 

■  * 

MINONK   3  NE 

6 

35 

.05 

*  A? 

.05 

'to 

*  1  S 

1 .00 

' 

MOUNT   PULASK I 

7 

77 

'  10 

01 

'50 

1*65 

'34 

'49 

'49 

21 

■^^ 

'  16 

'27 

27 

1 '  17 

oe 

*06 

'53  ' 

PEORIA  MSO  AP  //R 

6 

95 

.04 

T 

T 

!29 

!l2 

1.64 

.24 

.05 

!2B 

.01 

!90 

.23 

.25 

.02 

.06 

T 

T 

.01 

.80 

.01 

^25 

.80 

.95  . 

PETERSBURG  3  SSw 

5 

24 

•  01 

.02 

•  '1 

1  .*1 

.22 

'ft? 

.02 

.40 

*  ■  , 

•  30 

79 
*  _ 

.22 

'Is 

'7*  ' 

PRINCEvIlLE    1  N 

5 

58 

.12 

toulon 

5 

04 

.08 

.25 

.65 

■  '* 

.  10 

.41 

•  14 

.33 

.06 

* 

.0 

.46 

EAST  05 

OANVlLLE 

5 

93 

.05 

•  29 

.  19 

.34 

.06 

76 

.70 

22 

52 

1  17 

36 

02 

20 

99 

OanvillE  sewage  Plant 

5 

97 

T 

!l2 

.29 

.37 

.40 

!84 

1.19 

!o2 

Iso 

.04 

!64 

Ibo 

!l2 

.04 

!3o  ! 

GIBSON  CITY 

6 

47 

.  31 

.92 

.51 

HOOP  E  STON 

92 

T 

Io7 

!92 

.26 

!40 

!90 

T 

.32 

.04 

[77 

T 

!55 

.54 

T 

!27 

.05 

.23  . 

KANKAKEE   3  SH 

.01 

.20 

.36 

7 

.27 

.01 

.13 

.64 

T 

.33 

KANKAtEE  HTR  POLL  CTl 

.02 

MONTICELLO  ND  2 

7 

74 

' 

PIPER  CITY  3  SE 

47 

T 

.06 

T 

.46 

.01 

.  1 1 

■  01 

T 

.46 

!57 

T 

.55 

.01 

!36 

T 

[54 

IsB 

.43 

.14 

•  18  . 

PONT  I  AC 

71 

.07 

.10 

.45 

.01 

.44 

.13 

.56 

T 

.79 

.52 

.36 

.27 

.60 

.31 

.08  . 

RANTOUL 

5 

52 

.05 

.10 

.44 

.81 

.42 

.05 

.94 

.16 

.70 

.60 

.54 

.31 

.03 

.35  . 

SIOELL 

S 

90 

T 

.16 

.47 

.28 

.42 

.92 

1.20 

.76 

.  1  1 

.52 

•  SA 

.15 

.35  . 

UR8ANA 

6 

55 

.  12 

.45 

.07 

.03 

.33 

.97 

.31 

.60 

.40 

.50 

.12 

•  02 

.12 

1.25 

•  10 

.36 

.02 

.76  . 

MATSEKA  2  NH 

5 

99 

.01 

.10 

T 

.59 

.16 

.33 

.  16 

.99 

.53 

.26 

.22 

1.10 

.32 

.39 

.79  . 

WEST  SOUTHHEST  06 

ALTON  OAH  26 

6 

70 

.22 

.58 

1.3A 

.38 

.03 

1.52 

.45 

.17 

.36 

.13 

.62 

.15 

.22 

.51  . 

BARRY 

8 

39 

.30 

T 

T 

.56 

.08 

1.82 

.15 

T 

1.38 

.56 

.96 

T 

T 

1.25 

T 

.80 

T 

.87  . 

BEAROSTOHN 

7 

5B 

.05 

.08 

.50 

T 

2.17 

.05 

T 

.77 

T 

.63 

.03 

•  45 

T 

T 

.83 

.17 

.20 

.66 

.32 

.45  . 

Sm  i*lar«nc«  DotM  following  Station  ludas. 


DAILY  PRECIPITATION 

_  ,  ILLINOIS 

Continued  wtucH  197? 


Day  oi  Month 


O 
H 

\  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

g 

7   1  8 

1  ^ 

10  1 
lu  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1  24 

25  j 

26  I 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

8  •  56 

.07 

.08 

.01 

.06 

.65 

1.22 

.59 

.24 

.62 

.03 

.66 

.02 

7 

.80 

T 

.95 

.16 

.97 

1.21 

CARL INvILLE 

6. 15 

.02 

•  23 

.02 

.76 

.  10 

.20 

1.26 

.55 

.66 

.29 

.05 

.50 

.11 

.  10 

.67 

1.12 

.08 

.04 

.36 

.79 

EDM ARDS V I L  L  E 

6.65 

.73 

1.92 

.24 

.10 

1.4* 

.29 

.  16 

.35 

.03 

.46 

.29 

.07 

.55 

CRAFTaN 

6.85 

.39 

.03 

.70 

.02 

.66 

.59 

.02 

1.04 

.45 

.11 

.92 

,11 

.66 

.39 

.03 

7 

.45 

GREENVILLE   1  E 

5  .*i7 

.03 

.03 

'' 

.26 

1.46 

.32 

.09 

.73 

CRICCSVt  LL^ 

6.09 

.  15 

T 

.60 

.05 

2.21 

.17 

.95 

T 

.95 

.03 

.30 

7 

,01 

.93 

.16 

.05 

.56 

.95 

HARDI N 

.23 

.24 

T 

.56 

.34 

.42 

.91 

.33 

1.04 

.03 

.08 

.30 

.13 

T 

•  75 

,10 

.96 

.10 

.07 

.60 

HILLSBORO  2  SSW 

8.59 

•  04 

.02 

.53 

l.*2 

•  31 

.29 

2.20 

.02 

.51 

.32 

•  53 

,35 

.75 

.63 

7 

.12 

.55 

JACKSONVILLE 

6.11 

.05 

.03 

1.02 

T 

1.30 

.05 

T 

.66 

.63 

.41 

T 

T 

.64 

.27 

T 

.31 

.05 

.49 

JERSEWtLLE   2  SW 

6.13 

,  19 

T 

.50 

.66 

.58 

.96 

T 

.57 

.07 

.65 

,01 

7 

T 

.60 

.35 

.03 

.01 

.01 

.52 

KINCAID 

'.sl 

HEDOftA 

6>80 

*02 

.  1 1 

.30 

.15 

1.26 

.02 

•  07 

.01 

!°3 

.03 

'.sl 

MOUNT  QLlVE    1  E 

9. 10 

.20 

.92 

2.50 

.11 

!l3 

ll'l 

.48 

!22 

!62 

.12 

!l5 

PANA 

8. 14 

.07 

.11 

.56 

.89 

.33 

.44 

1.26 

T 

.57 

.55 

T 

.46 

.24 

.84 

1,10 

.05 

.63 

PLEASANT  HILL 

9.3A 

.14 

.29 

.24 

1.37 

.67 

.22 

1.27 

1.27 

.43 

T 

7 

.64 

.  14 

.81 

.25 

.13 

.93 

SPRINCFI6LD  MSO  &P  R 

7.89 

.01 

.15 

T 

.63 

1.77 

.05 

.36 

.75 

T 

.57 

.34 

.15 

.03 

.11 

.21 

.06 

1.06 

.26 

.19 

.93 

SPRINGFIELD  SE 

e.96 

.20 

.02 

1.31 

1.82 

.38 

1.08 

.03 

.01 

VIRDEN  1  N 

B.22 

T 

.24 

.01 

.37 

.26 

.77 

.9c 

.70 

.60 

!22 

7 

.05 

.38 

.12 

!o6 

T 

!65 

7 

i!os 

!o3 

7 

!lO 

!70 

i!oi 

VIRGINIA 

7.13 

.01 

.04 

T 

.64 

.49 

.76 

.  12 

.42 

.02 

.45 

.22 

.03 

T 

7 

.30 

T 

1.20 

.20 

1.03 

1.20 

WHITE  HALL    1  E 

7.29 

.17 

*34 

.02 

.  10 

.54 

.56 

.59 

.22 

.70 

.  12 

.  18 

.29 

.09 

.79 

.01 

.95 

,20 

.03 

.25 

1.14 

*       «  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

7.43 

T 

.26 

T 

.45 

.30 

.54 

1.46 

.79 

.04 

.59 

.15 

.48 

.31 

.71 

,47 

.04 

T 

.07 

.04 

.71 

Epp INCHAH 

7.68 

.04 

.14 

.73 

.46 

.50 

1.36 

.55 

.60 

7 

.26 

,06 

.91 

1,27 

.06 

.72 

FLORA   5  NH 

9, 19 

.20 

.52 

.14 

.32 

1.17 

.90 

1.06 

1.13 

.27 

•  45 

.46 

1.00 

,32 

.32 

.93 

GREENUP 

8.25 

.27 

.10 

.83 

.21 

.58 

.97 

.50 

.65 

.30 

•  22 

1,02 

1.00 

,35 

7 

.05 

1.00 

HUTSONVILLf   POWER  PL 

B.  30 

.34 

.  05 

.53 

.23 

.50 

1.45 

.20 

.34 

.73 

.17 

.21 

,45 

.47 

1,90 

.04 

.15 

.54 

LAMRENCEVILLE 

8.02 

T 

.46 

T 

.41 

.28 

.94 

1.48 

.22 

•  20 

1.05 

7 

.30 

,39 

.79 

,68 

.02 

.01 

.32 

.47 

MARSHALL    1  E 

8.53 

.10 

.  16 

.35 

.40 

.58 

1 .90 

1.10 

.10 

.60 

.61 

« 

1,70 

.73 

MATTOON 

7.52 

.19 

.06 

1.06 

.21 

.03 

.35 

.90 

.13 

.72 

.60 

.06 

.15 

.66 

.03 

1.04 

,22 

.01 

.04 

1.04 

HQHEAOUA 

7.12 

T 

.03 

.34 

.21 

.85 

.55 

.75 

.53 

T 

.60 

.22 

.34 

T 

.55 

.97 

,15 

.06 

.20 

.77 

NEWTON  5  SE 

8.04 

.32 

1.12 

.14 

.65 

1.57 

.62 

.02 

.72 

7 

.37 

,21 

.73 

,74 

.01 

.03 

.05 

.74 

OLNEY  2  S 

8.51 

.42 

1.02 

.  02 

.  19 

•  81 

.38 

1.59 

.  72 

li" 

,31 

.22 

.71 

PALESTINE 

7.83 

.30 

.Ot> 

.47 

T 

.20 

.72 

1.17 

.77 

T 

.53 

!55 

.40 

.52 

.26 

7 

.06 

.93 

PARIS  WATERWORKS 

7.29 

.17 

.15 

.14 

.25 

.46 

•  39 

.60 

.96 

.90 

.20 

.22 

.39 

1.29 

.28 

.02 

.16 

.75 

SAINTE  MARIE 

8.27 

T 

.49 

T 

.86 

.16 

.75 

1.70 

.45 

.12 

.65 

.07 

.33 

,36 

.69 

.90 

.05 

.02 

.15 

.48 

SALEM  WSHQ 

7,52 

.09 

.06 

.42 

.01 

.04 

.47 

•  76 

1 .05 

1  •Ol 

.50 

.24 

.36 

.51 

.60 

.15 

7 

.50 

.01 

.72 

TUSCOLA 

5.91 

•  16 

.04 

.54 

.17 

.38 

.  14 

.51 

.06 

.64 

VANDALIA   FAA  AP 

7.91 

•  16 

.02 

.56 

1.06 

T 

.42 

1 .60 

T 

.85 

.40 

!o2 

.01 

!30 

.18 

1.64 

!l8 

T 

.01 

.46 

WILCOX 

7.29 

.30 

.44 

.23 

1.00 

K71 

.40 

.14 

.66 

,37 

,10 

.67 

.33 

.04 

.01 

.17 

.72 

HINDSIR 

7.05 

.16 

.02 

.38 

.30 

.34 

.42 

.66 

•  42 

T 

.45 

.39 

.34 

T 

,80 

1.27 

.20 

.05 

.02 

.81 

•       •  « 

SOUTHWEST  06 

ANNA   1  E 

8.27 

.34 

.24 

.35 

.20 

1  .44 

.77 

.74 

.37 

.24 

.85 

.54 

.09 

.39 

T 

1.27 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

T 

* 

.54 

.05 

1.84 

.60 

1.48 

.50 

.10 

.  16 

■  57 

.05 

CAHOKIA 

6.34 

.16 

T 

.41 

7 

1 .42 

.23 

1.14 

.28 

.26 

T 

T 

.84 

.09 

T 

T 

.43 

.42 

.03 

.01 

.62 

CAIRO  WSO  CI  R 

6.65 

.37 

.14 

.70 

T 

1.86 

.04 

.81 

.01 

.30 

7 

.56 

.27 

.23 

.26 

.02 

7 

.11 

.11 

.84 

C ARBONDALE   SEWAGE  PL 

7.37 

.03 

.05 

.09 

.67 

.33 

2.42 

.56 

.08 

.01 

.60 

,48 

,01 

.19 

.17 

.07 

.30 

.26 

1.05 

CARLYLE  RESERVOIR 

6.78 

.04 

T 

.19 

1.52 

.36 

.09 

1 .62 

.57 

.03 

.37 

.44 

,13 

.40 

.44 

T 

.07 

.06 

.46 

CENTRALIA  2  SW 

9.17 

.04 

.03 

.36 

.91 

.43 

.51 

2,50 

.93 

T 

.70 

.41 

.17 

.51 

.32 

.13 

.26 

.96 

CHESTER 

6.45 

T 

.06 

.  16 

1 .05 

.33 

.06 

1.98 

.56 

.25 

T 

.55 

,01 

.35 

.05 

T 

.23 

.11 

.68 

COBDEN  2  S 

7.69 

.20 

.27 

.31 

.58 

.25 

.97 

K38 

.64 

.28 

.28 

.66 

.41 

.16 

.29 

1.01 

OU  QUDIN    1  NNW 

7.48 

.04 

.03 

.03 

.16 

.58 

.60 

1.36 

1.21 

.66 

.30 

.17 

.45 

.41 

.01 

.26 

.95 

GRAND  TOWER  2  N 

8.93 

.04 

.98 

T 

.52 

3.54 

.74 

.47 

.54 

.04 

.76 

7 

.14 

.06 

1.06 

HAKANOA    1  NH 

.  13 

.03 

.16 

.27 

.51 

.28 

1.37 

1.10 

.65 

.26 

•  44 

.42 

.15 

.36 

1.15 

MARION  4  NNE 

6.02 

T 

T 

.17 

.55 

.23 

1.52 

.26 

•  23 

.01 

.57 

,57 

T 

.32 

.14 

.06 

7 

.07 

.16 

1.16 

NASHVILLE  NE 

6.65 

.06 

.03 

.  10 

.71 

.34 

.27 

1.69 

.56 

.40 

,35 

,06 

.33 

.49 

,15 

.07 

.80 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IWSH 

6.79 

.01 

.46 

1.79 

.26 

1.44 

.60 

.  10 

,51 

.02 

.36 

.S3 

,05 

.64 

RED  BOD 

7.61 

.05 

.01 

.29 

2.33 

.36 

1.37 

.69 

.  10 

.06 

,68 

.59 

.  1 1 

,16 

.59 

SPARTA 

7.20 

.07 

.02 

.35 

.01 

.67 

.11 

.52 

1 .24 

.64 

T 

.78 

.20 

.23 

,52 

.66 

.09 

T 

,34 

.55 

WATERLOO    I  WSW 

7.60 

.19 

.01 

T 

.51 

1.30 

.53 

.07 

1  .76 

.65 

.07 

.78 

,04 

.50 

.24 

,01 

.04 

.68 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

6.93 

.45 

.46 

T 

.  14 

.65 

.65 

.91 

.27 

.50 

.70 

BENTON  FOREST  SERVICE 

7.44 

.12 

.06 

.  13 

.45 

.  1 1 

.20 

2.25 

!53 

•  06 

.58 

.02 

.55 

,02 

.39 

.30 

,20 

!32 

1.15 

BROOKPORT  DAM  52 

8.13 

T 

.21 

.11 

.56 

2.65 

7 

•  90 

.01 

.76 

.60 

,08 

.60 

.25 

.02 

.26 

.10 

.82 

CARMI    6  NW 

6.23 

T 

.20 

T 

.22 

.32 

.22 

1.57 

.11 

•  25 

.02 

.78 

.53 

.47 

.69 

7 

.02 

.26 

.97 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

.  18 

.05 

.12 

.60 

T 

.05 

.70 

•  02 

.06 

.37 

.68 

.60 

.23 

.13 

.12 

.72 

FAIRFIELD  RADIO  WFIH 

7.02 

.34 

.05 

.33 

.24 

.24 

1.96 

.39 

.20 

.55 

.61 

,64 

.19 

.03 

.10 

,71 

COLCONDA   DAM  51 

6.98 

.02 

.15 

.06 

.51 

2.20 

1^14 

.05 

.61 

7 

,70 

,03 

,23 

.39 

.05 

.13 

.12 

.57 

HARRISBURG 

6.14 

.10 

.04 

.06 

T 

.50 

.07 

.35 

1 .45 

.67 

.26 

.40 

,82 

,35 

,09 

.04 

.29 

.63 

HARRIS?URC  DISPOSAL  PL 

5.47 

.05 

.56 

T 

2.02 

.10 

.45 

T 

.32 

,73 

T 

.10 

.11 

7 

.40 

.63 

MCLEANSBORO 

6.60 

.02 

.15 

.15 

.71 

T 

.33 

1.53 

.17 

.16 

.65 

,79 

,03 

.51 

.21 

.04 

.42 

.73 

MT  CARMEL    I  NNW 

6.73 

.40 

.04 

.35 

.01 

.  19 

.56 

T 

1.21 

.65 

.40 

.59 

.48 

1.00 

.31 

.01 

.10 

.43 

MOUNT  VERNON 

ROSICLARE 

6.(14 

.06 

T 

.15 

T 

.44 

.50 

1.81 

.64 

.36 

.24 

.72 

7 

.23 

.58 

7 

.16 

.15 

.60 

SHAWNEETOWN  NEH  TOWN 

6.41 

.06 

.17 

.07 

.16 

.  18 

.06 

2.10 

T 

.51 

.12 

.63 

.16 

.57 

.01 

.31 

.36 

.08 

7 

.06 

.26 

.52 

WAYNE  CITY 

6.90 

.05 

.  14 

.13 

.37 

.66 

1.95 

.45 

.05 

.49 

.50 

.02 

.49 

.31 

.07 

.03 

1.19 

Sm  tefmvnctt  notM  following  Sfalton 
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DAILY  TEMPERATURES 


HtUCH  197? 


Day  ol  Month 

« 

01 

Station 

<9 

1 

2 

3 

4 

s  1 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

1  

18 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

NORTHhEST 

01 

ALE30 

MAX 

46 

52 

52 

53 

46 

56 

59 

55 

49 

59 

62 

58 

65 

70 

65 

48 

42 

46 

66 

47 

52 

60 

59 

57 

61 

63 

57 

53 

62 

57 

54.9 

MIN 

37 

38 

42 

36 

23 

43 

41 

33 

39 

38 

44 

39 

41 

55 

46 

34 

37 

23 

33 

37 

27 

26 

39 

45 

43 

40 

31 

39 

44 

34 

46 

37.9 

OIXQN 

MAX 

48 

50 

5  2 

43 

58 

58 

55 

43 

62 

57 

63 

70 

63 

45 

36 

47 

^9 

50 

49 

50 

56 

59 

49 

62 

61 

53 

48 

64 

51 

53.5 

MIN 

33 

36 

39 

36 

34 

38 

41 

29 

34 

37 

44 

38 

35 

50 

45 

35 

25 

23 

25 

30 

25 

23 

32 

39 

37 

37 

28 

36 

40 

33 

38 

34.7 

freeport 

MAX 

47 

42 

52 

57 

51 

42 

48 

58 

61 

70 

64 

45 

38 

46 

49 

48 

47 

52 

58 

58 

47 

61 

61 

55 

52 

65 

55 

52.6 

MIN 

37 

37 

39 

36 

34 

36 

42 

29 

33 

36 

47 

38 

36 

48 

44 

32 

26 

24 

23 

29 

24 

22 

32 

41 

39 

36 

26 

36 

42 

31 

40 

34.7 

Fulton  oam  13 

45 

46 

48 

48 

47 

55 

58 

51 

48 

53 

68 

57 

64 

68 

67 

48 

40 

45 

48 

48 

45 

50 

59 

58 

52 

58 

60 

59 

50 

62 

59 

53.7 

MIN 

36 

35 

36 

36 

34 

35 

41 

31 

36 

36 

47 

35 

38 

49 

42 

34 

30 

27 

30 

32 

29 

29 

36 

42 

32 

39 

34 

39 

41 

38 

41 

36,1 

GAIVA 

^9 

46 

5 1 

46 

43 

57 

58 

55 

41 

6  1 

58 

57 

64 

70 

54 

41 

39 

45 

44 

47 

47 

50 

56 

60 

45 

60 

61 

57 

47 

61 

52.2 

MIN 

27 

36 

41 

40 

37 

37 

43 

33 

34 

36 

40 

39 

38 

40 

44 

39 

28 

24 

26 

30 

23 

25 

30 

39 

40 

39 

33 

39 

42 

33 

37 

35.2 

CENESEQ 

45 

49 

49 

48 

41 

57 

59 

56 

42 

62 

6  1 

60 

66 

72 

54 

44 

41 

49 

49 

49 

49 

51 

61 

60 

49 

61 

63 

54 

5 1 

63 

50 

53.7 

MIN 

36 

36 

38 

38 

36 

37 

40 

30 

37 

39 

41 

39 

38 

52 

42 

31 

28 

25 

29 

30 

26 

25 

36 

47 

42 

37 

30 

39 

36 

33 

45 

36.2 

HENNEPIN  POWER  PL4NT 

49 

54 

54 

53 

45 

62 

61 

57 

55 

61 

64 

54 

66 

73 

68 

53 

38 

47 

48 

50 

48 

51 

58 

61 

61 

61 

62 

60 

5  1 

63 

58 

56.3 

MIN 

31 

34 

41 

41 

38 

42 

47 

30 

39 

40 

46 

39 

33 

43 

52 

36 

30 

26 

24 

32 

28 

22 

34 

39 

41 

41 

27 

38 

45 

35 

39 

36,6 

KEHANEE 

5 1 

49 

52 

50 

59 

59 

58 

50 

62 

6 1 

56 

63 

7  1 

68 

51 

41 

45 

46 

46 

47 

51 

55 

64 

56 

60 

60 

56 

50 

60 

56 

54.8 

MIN 

38 

37 

46 

44 

36 

37 

43 

35 

37 

40 

40 

35 

38 

54 

46 

41 

31 

33 

25 

30 

25 

27 

39 

44 

41 

41 

32 

41 

40 

40 

43 

38,0 

MOlINE  mSO  AO 

49 

52 

4  1 

56 

59 

55 

62 

58 

70 

56 

43 

42 

47 

49 

47 

51 

62 

58 

50 

62 

63 

55 

55 

63 

50 

53.8 

MIN 

39 

38 

43 

39 

37 

39 

38 

30 

38 

39 

43 

40 

41 

55 

43 

33 

30 

26 

31 

32 

27 

24 

35 

42 

41 

38 

29 

40 

38 

35 

43 

37.0 

MQRR I  SON 

44 

49 

5 1 

52 

57 

64 

62 

59 

63 

70 

64 

48 

40 

47 

48 

48 

47 

52 

60 

59 

45 

61 

62 

62 

52 

64 

63 

54.2 

MIN 

38 

40 

40 

38 

35 

42 

42 

38 

36 

35 

40 

40 

37 

43 

47 

26 

28 

25 

27 

32 

26 

25 

36 

40 

39 

38 

31 

41 

42 

34 

41 

36.2 

MOUNT  CARROLL 

48 

50 

53 

52 

57 

57 

52 

49 

58 

6  1 

68 

47 

40 

47 

47 

46 

5 1 

58 

62 

57 

59 

60 

60 

54 

63 

6 1 

54.9 

MIN 

35 

36 

45 

45 

34 

36 

41 

28 

34 

36 

48 

39 

38 

51 

46 

33 

28 

24 

24 

30 

25 

22 

35 

42 

36 

36 

26 

36 

42 

29 

40 

35.5 

PAW  PAm 

44 

50 

4  7 

41 

58 

55 

58 

40 

61 

52 

59 

67 

52 

41 

36 

4  3 

44 

45 

44 

48 

54 

52 

44 

56 

56 

48 

45 

60 

50.2 

MIN 

25 

32 

35 

35 

35 

35 

40 

33 

34 

35 

40 

38 

33 

35 

44 

40 

26 

26 

24 

29 

24 

21 

31 

34 

34 

38 

32 

36 

38 

36 

38 

33.4 

ROCHELlE  6  NM 

48 

5 1 

49 

43 

56 

56 

55 

48 

53 

55 

60 

69 

65 

48 

37 

45 

4  5 

46 

45 

49 

55 

56 

51 

59 

58 

57 

50 

61 

59 

53.0 

MIN 

34 

38 

40 

37 

36 

36 

43 

29 

35 

37 

48 

39 

36 

50 

47 

34 

24 

24 

25 

31 

25 

23 

34 

40 

39 

36 

29 

39 

41 

34 

38 

35.6 

ROCKFORO  WSO  AP 

MAX 

43 

46 

48 

48 

40 

57 

56 

51 

4  1 

60 

63 

54 

60 

68 

54 

44 

37 

44 

45 

46 

45 

49 

56 

56 

44 

58 

56 

49 

47 

62 

43 

50.7 

MIN 

35 

39 

40 

39 

36 

39 

39 

30 

35 

37 

43 

37 

35 

52 

44 

30 

29 

25 

24 

29 

26 

21 

32 

41 

41 

36 

29 

35 

41 

33 

40 

35.2 

STOCKTON 

MAX 

45 

51 

44 

48 

38 

53 

55 

49 

40 

47 

60 

56 

58 

66 

61 

43 

37 

44 

46 

45 

44 

49 

56 

55 

48 

57 

58 

55 

53 

62 

55 

50.9 

MIN 

36 

35 

36 

36 

32 

35 

45 

31 

31 

35 

46 

37 

37 

50 

43 

31 

25 

23 

25 

29 

23 

23 

33 

40 

38 

35 

29 

36 

42 

35 

40 

34.7 

TISKILWA 

MAX 

48 

54 

52 

51 

47 

59 

61 

56 

53 

60 

63 

56 

65 

73 

69 

52 

36 

48 

46 

49 

48 

51 

60 

62 

56 

61 

62 

60 

58 

63 

58 

56.2 

MIN 

36 

36 

43 

41 

38 

41 

46 

30 

38 

40 

47 

41 

36 

52 

46 

34 

26 

25 

24 

32 

25 

21 

37 

40 

41 

40 

37 

37 

45 

36 

41 

37.2 

WALNUT 

MAX 

45 

50 

49 

50 

43 

56 

59 

56 

50 

59 

62 

56 

63 

71 

65 

46 

37 

46 

47 

47 

46 

51 

59 

60 

56 

59 

61 

59 

49 

62 

58 

54.2 

•           •  • 

MIN 

36 

39 

41 

37 

27 

40 

44 

32 

36 

39 

46 

39 

35 

48 

46 

32 

26 

23 

29 

29 

22 

25 

35 

39 

39 

29 

32 

39 

41 

32 

40 

35,4 

NORTHEAST 

02 

ANTiaCH  2  NW 

42 

45 

48 

5 1 

46 

39 

57 

55 

5  1 

39 

60 

62 

50 

59 

67 

54 

36 

38 

42 

43 

40 

45 

44 

5 1 

50 

45 

55 

56 

5  1 

44 

56 

49. 1 

MIN 

18 

35 

37 

30 

33 

33 

38 

30 

29 

33 

36 

38 

31 

35 

45 

35 

26 

23 

22 

23 

22 

21 

23 

32 

38 

35 

25 

25 

31 

34 

33 

30.6 

AURORA  COLLEOE 

MAX 

48 

50 

53 

5 1 

45 

64 

60 

54 

43 

62 

65 

55 

63 

73 

56 

44 

36 

44 

45 

45 

47 

50 

47 

60 

44 

58 

61 

52 

46 

61 

53 

52.9 

MIN 

31 

38 

31 

36 

34 

37 

44 

31 

36 

36 

48 

37 

34 

50 

44 

26 

24 

22 

22 

29 

25 

23 

25 

38 

40 

34 

29 

36 

36 

42 

42 

34.4 

BARRINCTON  1  SE 

MAX 

46 

49 

52 

50 

39 

56 

60 

52 

48 

48 

62 

50 

60 

67 

66 

57 

46 

39 

4  1 

40 

43 

44 

54 

53 

48 

53 

55 

56 

47 

56 

52 

51.4 

MIN 

33 

37 

42 

32 

33 

38 

44 

26 

31 

38 

38 

37 

30 

36 

36 

32 

26 

22 

20 

29 

25 

20 

30 

36 

38 

37 

27 

32 

39 

36 

34 

32.8 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

52 

55 

52 

43 

50 

56 

64 

49 

40 

62 

66 

46 

58 

73 

58 

49 

39 

44 

38 

39 

40 

40 

46 

48 

44 

46 

46 

51 

47 

46 

47 

49.6 

MIN 

39 

40 

41 

37 

38 

41 

49 

39 

38 

38 

46 

38 

38 

44 

48 

33 

30 

28 

34 

36 

34 

33 

36 

40 

40 

40 

37 

40 

42 

37 

37 

38.4 

CHICAGO  O'HARE  WSO 

AP 

MAX 

49 

52 

55 

46 

45 

64 

62 

54 

40 

62 

65 

50 

62 

70 

57 

44 

36 

43 

40 

44 

44 

47 

56 

56 

47 

55 

56 

50 

46 

56 

46 

51.8 

MIN 

37 

41 

46 

37 

37 

39 

44 

34 

37 

39 

44 

36 

34 

49 

41 

32 

28 

24 

26 

32 

27 

24 

32 

42 

40 

34 

30 

37 

42 

37 

37 

36.1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

I^X 

51 

55 

55 

54 

4  1 

52 

66 

60 

49 

45 

66 

60 

58 

70 

73 

56 

39 

41 

45 

41 

42 

43 

51 

51 

52 

49 

50 

51 

5 1 

49 

44 

52,0 

MIN 

37 

42 

43 

36 

35 

40 

47 

41 

36 

37 

42 

41 

37 

44 

49 

39 

28 

25 

32 

33 

30 

31 

35 

41 

40 

33 

34 

39 

40 

40 

35 

37,5 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

5 1 

54 

55 

50 

49 

66 

65 

56 

4  1 

65 

66 

50 

64 

72 

56 

46 

37 

43 

39 

43 

43 

45 

55 

56 

46 

53 

56 

53 

50 

57 

48 

52.6 

MIN 

36 

44 

47 

41 

39 

45 

45 

39 

39 

40 

43 

37 

36 

49 

46 

32 

29 

24 

29 

32 

30 

25 

34 

41 

41 

37 

33 

40 

40 

36 

36 

37.6 

OE  KALB 

MAX 

44 

48 

51 

49 

41 

58 

58 

54 

50 

53 

63 

55 

60 

69 

66 

48 

36 

42 

46 

45 

45 

50 

55 

57 

51 

57 

59 

58 

48 

6 1 

43 

52,3 

MIN 

33 

38 

41 

32 

34 

38 

44 

31 

34 

36 

48 

37 

35 

50 

44 

33 

26 

23 

23 

30 

24 

24 

31 

39 

38 

38 

32 

36 

40 

37 

36 

35.0 

CEBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

51 

51 

53 

53 

50 

66 

64 

52 

48 

61 

65 

64 

72 

59 

56 

39 

46 

46 

47 

47 

51 

56 

62 

53 

58 

61 

58 

50 

61 

53 

55.1 

MIN 

33 

37 

44 

41 

40 

40 

47 

30 

38 

41 

35 

32 

49 

47 

38 

27 

24 

22 

22 

22 

20 

34 

41 

34 

41 

38 

27 

45 

39 

39 

35.6 

JDLIET 

MAX 

63 

62 

53 

63 

58 

MIN 

35 

40 

43 

42 

40 

42 

40 

34 

28 

40 

34 

40 

30 

31 

44 

41 

40 

HARENGO 

MAX 

47 

48 

50 

49 

41 

58 

59 

54 

49 

47 

66 

50 

60 

69 

67 

47 

37 

45 

45 

44 

46 

49 

58 

55 

49 

52 

61 

58 

46 

60 

56 

52,3 

1^ 

33 

36 

39 

31 

33 

36 

37 

30 

31 

36 

40 

36 

30 

38 

42 

32 

26 

23 

23 

29 

24 

22 

27 

34 

39 

37 

26 

30 

40 

30 

33 

32.4 

OTTAWA 

MAX 

50 

52 

54 

54 

47 

65 

62 

59 

48 

59 

65 

52 

64 

72 

62 

53 

37 

49 

50 

50 

50 

53 

59 

63 

53 

60 

63 

54 

50 

64 

53 

55.7 

MIN 

35 

38 

45 

42 

40 

42 

47 

34 

36 

40 

47 

41 

36 

53 

48 

33 

28 

25 

27 

32 

27 

25 

35 

41 

40 

41 

30 

40 

45 

38 

40 

37.8 

PARK  FOREST 

MAX 

52 

52 

54 

46 

53 

67 

63 

54 

44 

62 

64 

51 

63 

7l 

58 

53 

36 

43 

40 

42 

43 

48 

56 

64 

46 

53 

60 

52 

52 

58 

50 

53,3 

MIN 

40 

41 

44 

38 

39 

42 

41 

36 

37 

40 

44 

36 

36 

53 

40 

31 

26 

23 

28 

30 

25 

26 

32 

38 

38 

35 

29 

35 

38 

36 

38 

36,0 

PERU  2  W 

MAX 

49 

52 

54 

52 

46 

63 

61 

56 

51 

60 

64 

53 

63 

72 

67 

52 

36 

47 

50 

47 

47 

53 

56 

63 

56 

59 

61 

58 

51 

63 

55.5 

MIN 

34 

34 

40 

38 

36 

40 

44 

30 

36 

38 

45 

38 

33 

49 

45 

32 

26 

23 

23 

29 

24 

20 

33 

38 

39 

39 

25 

38 

42 

33 

34.8 

WAUKEGAN  (.  WSW 

MAX 

44 

46 

50 

52 

40 

39 

59 

56 

52 

39 

62 

66 

48 

54 

70 

53 

37 

37 

42 

38 

39 

41 

39 

46 

47 

44 

51 

47 

45 

43 

53 

47.8 

MIN 

25 

37 

38 

32 

34 

34 

36 

34 

33 

34 

37 

40 

33 

36 

43 

36 

27 

24 

24 

26 

27 

25 

27 

35 

38 

39 

33 

33 

37 

38 

34 

33.2 

WHEATQn  3  SE 

MAX 

49 

51 

54 

54 

45 

64 

65 

57 

55 

60 

66 

52 

63 

72 

70 

52 

37 

45 

45 

45 

47 

50 

57 

60 

50 

56 

61 

59 

49 

62 

52 

55.0 

MIN 

37 

37 

44 

37 

35 

39 

46 

30 

36 

39 

49 

39 

30 

50 

47 

34 

27 

24 

20 

28 

24 

18 

30 

36 

39 

39 

36 

33 

42 

37 

38 

35.5 

S«*  R*l«r*iic«  NolM  ToUowlng  SUUoq  Ind*E 


DAILY  TEMPERATURES  ill.no.s 

Continued  MARCH  1.973 


Day  ol  Month 

o 
cn 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

"i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  • 

WEST 

03 

G&LESeuRC 

*8 

52 

50 

47 

45 

58 

69 

56 

44 

62 

62 

59 

63 

70 

55 

45 

42 

47 

44 

48 

48 

52 

58 

61 

5 1 

60 

62 

54 

59 

37!? 

MIM 

38 

41 

40 

41 

36 

41 

40 

35 

37 

39 

41 

39 

40 

53 

43 

32 

28 

23 

34 

32 

25 

29 

36 

42 

41 

38 

36 

43 

38 

34 

42 

GOLDEN  1  NW 

49 

50 

52 

48 

47 

54 

61 

56 

50 

61 

62 

63 

62 

70 

60 

46 

41 

49 

47 

50 

54 

60 

5  7 

55.1 

MIN 

37 

40 

45 

43 

40 

46 

44 

36 

39 

42 

45 

40 

45 

54 

43 

36 

30 

25 

35 

33 

27 

29 

40 

45 

45 

41 

34 

43 

47 

36 

45 

39.7 

LI  HtRPE 

45 

51 

52 

50 

49 

57 

60 

56 

49 

61 

62 

62 

66 

7 1 

60 

46 

44 

49 

50 

54 

6 1 

52 

MIN 

38 

39 

43 

42 

39 

40 

42 

37 

37 

40 

43 

40 

42 

52 

42 

34 

28 

25 

35 

33 

26 

26 

39 

42 

41 

39 

33 

42 

45 

35 

43 

38!l 

MONMOUTH 

47 

50 

51 

46 

47 

55 

61 

56 

52 

59 

61 

61 

66 

70 

62 

46 

43 

49 

49 

53 

60 

60 

60 

60 

57 

MIN 

38 

42 

44 

42 

38 

40 

43 

33 

37 

41 

45 

40 

40 

52 

45 

37 

30 

23 

32 

32 

25 

25 

38 

42 

43 

32 

29 

42 

45 

33 

43 

37)8 

aulNCV 

MAX 

50 

50 

50 

50 

46 

57 

64 

60 

52 

62 

62 

66 

64 

72 

65 

48 

45 

53 

47 

61 

52 

54 

59 

55 

55 

62 

63 

58 

54 

62 

68 

56.7 

MIN 

41 

44 

45 

45 

41 

44 

44 

36 

40 

44 

45 

46 

49 

54 

44 

37 

35 

26 

39 

34 

27 

32 

44 

42 

45 

42 

37 

46 

47 

39 

50 

41,6 

QUINCY  F44  4P 

MAX 

47 

49 

52 

46 

47 

57 

62 

56 

47 

62 

62 

62 

65 

70 

56 

45 

45 

60 

46 

46 

50 

52 

59 

54 

50 

59 

63 

53 

56 

60 

67 

54.9 

MIN 

40 

42 

45 

44 

41 

43 

45 

36 

40 

44 

45 

43 

47 

54 

44 

34 

31 

24 

36 

34 

28 

31 

43 

43 

43 

42 

34 

46 

47 

37 

47 

40.4 

RUSHVlLLE 

MAX 

51 

52 

53 

46 

56 

58 

62 

60 

61 

63 

56 

63 

65 

72 

52 

46 

47 

53 

47 

49 

53 

57 

60 

61 

47 

62 

63 

51 

60 

60 

56 

56.3 

•          •  ♦ 

MIN 

34 

35 

42 

40 

38 

42 

42 

37 

36 

39 

46 

41 

52 

52 

39 

32 

30 

24 

33 

33 

26 

30 

37 

40 

42 

40 

37 

45 

43 

34 

44 

36.2 

CENTR4L 

04 

ftLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

50 

50 

52 

51 

49 

65 

65 

60 

52 

62 

62 

52 

65 

70 

69 

56 

40 

45 

46 

46 

46 

51 

55 

64 

62 

57 

6 1 

60 

5 1 

60 

66 

56.1 

MIN 

36 

38 

45 

43 

43 

41 

48 

33 

37 

41 

47 

41 

40 

54 

46 

40 

25 

25 

28 

31 

27 

24 

36 

41 

44 

40 

33 

46 

46 

37 

43 

38.7 

CHENOA 

MAX 

51 

51 

54 

5 1 

50 

62 

61 

56 

50 

63 

63 

49 

63 

71 

61 

54 

42 

44 

46 

46 

5 1 

64 

64 

52 

50 

60 

56 

62 

54.6 

MIN 

33 

36 

44 

43 

42 

37 

48 

33 

35 

40 

45 

40 

39 

50 

46 

36 

26 

24 

25 

25 

25 

22 

35 

37 

43 

38 

40 

37 

43 

36 

39 

37.0 

DECATUR 

MAX 

61 

54 

55 

54 

52 

65 

63 

67 

53 

64 

63 

57 

68 

73 

64 

50 

39 

48 

48 

47 

49 

52 

53 

65 

60 

56 

62 

59 

60 

63 

70 

57.9 

MIN 

34 

45 

47 

46 

47 

40 

40 

38 

38 

43 

46 

42 

41 

53 

48 

37 

30 

27 

32 

33 

27 

27 

36 

41 

47 

40 

36 

47 

46 

45 

49 

40.3 

FARMER  CITY 

MAX 

57 

49 

53 

53 

51 

49 

63 

63 

64 

63 

51 

66 

70 

61 

50 

40 

48 

48 

47 

48 

52 

53 

65 

58 

58 

61 

5  5 

57 

61 

68 

56.7 

MIN 

32 

38 

46 

45 

45 

39 

48 

35 

37 

46 

42 

32 

54 

47 

39 

28 

25 

30 

32 

27 

25 

36 

40 

46 

40 

32 

42 

45 

44 

45 

36.7 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

50 

53 

55 

53 

51 

58 

62 

60 

56 

61 

63 

61 

67 

74 

63 

50 

44 

50 

50 

46 

55 

59 

64 

60 

60 

63 

55 

52 

63 

68 

57.3 

MIN 

34 

36 

43 

42 

41 

37 

45 

29 

39 

42 

41 

39 

36 

63 

43 

36 

31 

24 

31 

35 

25 

25 

36 

39 

45 

37 

31 

42 

43 

35 

40 

37.4 

MAX 

50 

53 

54 

50 

48 

62 

60 

50 

50 

61 

64 

54 

67 

73 

67 

53 

37 

46 

4  7 

50 

47 

51 

5  6 

66 

57 

60 

63 

59 

5 1 

63 

55 

55.7 

MIN 

39 

33 

40 

36 

42 

40 

47 

33 

38 

41 

46 

42 

37 

53 

47 

33 

24 

26 

28 

32 

28 

23 

36 

41 

43 

42 

32 

40 

45 

37 

42 

37.7 

1  T  Mr  n  1  M 

MAX 

52 

52 

56 

54 

51 

63 

62 

62 

47 

62 

62 

57 

69 

70 

60 

54 

39 

46 

48 

48 

48 

52 

56 

63 

58 

59 

61 

54 

55 

62 

69 

66.5 

MIN 

32 

40 

46 

46 

44 

42 

45 

37 

38 

43 

45 

42 

39 

54 

47 

36 

29 

26 

33 

33 

28 

28 

36 

41 

47 

41 

35 

44 

47 

41 

47 

39.9 

M  A  cnhi  r  T  TV   1  NU 

MAX 

49 

52 

53 

51 

50 

61 

63 

6  1 

52 

6 1 

62 

60 

65 

7  1 

61 

52 

40 

48 

49 

47 

47 

53 

56 

63 

59 

60 

62 

57 

5  3 

62 

69 

56.4 

MIN 

34 

38 

46 

46 

44 

36 

47 

35 

38 

43 

46 

40 

40 

53 

46 

36 

30 

26 

32 

33 

27 

27 

39 

41 

47 

41 

32 

42 

45 

39 

45 

39.3 

MINONK  3  NE 

MAX 

50 

53 

52 

52 

49 

65 

63 

56 

53 

60 

62 

49 

63 

68 

66 

54 

39 

44 

45 

47 

46 

50 

57 

64 

61 

58 

61 

60 

50 

60 

59 

55,4 

MIN 

34 

32 

42 

42 

40 

37 

47 

34 

37 

40 

46 

40 

34 

51 

45 

39 

26 

25 

26 

30 

25 

22 

32 

36 

41 

40 

28 

36 

43 

35 

39 

36.3 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

47 

52 

52 

49 

46 

61 

61 

59 

45 

62 

62 

57 

65 

72 

58 

45 

39 

47 

46 

49 

46 

52 

58 

64 

52 

60 

60 

50 

50 

61 

63 

54.6 

MIN 

33 

37 

45 

42 

36 

36 

42 

36 

38 

42 

44 

42 

41 

55 

45 

32 

30 

25 

32 

33 

26 

26 

39 

42 

42 

42 

35 

45 

43 

33 

44 

38.4 

PRINCEVILLE  I  N 

MAX 

48 

53 

50 

47 

48 

57 

59 

57 

50 

60 

62 

55 

65 

71 

69 

52 

38 

45 

45 

48 

46 

50 

57 

63 

60 

59 

60 

58 

50 

60 

56 

54.6 

•          •  * 

MIM 

36 

37 

43 

41 

40 

37 

45 

33 

37 

40 

45 

40 

40 

52 

45 

35 

29 

25 

30 

32 

25 

27 

36 

40 

43 

40 

30 

41 

44 

34 

42 

37.6 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

59 

55 

56 

55 

55 

71 

70 

65 

60 

68 

66 

53 

66 

66 

66 

60 

45 

45 

48 

44 

48 

54 

54 

66 

t  ^ 

60 

61 

60 

63 

61 

71 

59.2 

MIN 

34 

33 

47 

46 

49 

35 

45 

33 

39 

44 

51 

43 

35 

51 

52 

44 

28 

26 

24 

34 

26 

23 

33 

38 

46 

41 

31 

41 

45 

45 

47 

39.1 

HOOPESTON 

MAX 

58 

51 

54 

52 

55 

70 

64 

62 

51 

67 

65 

48 

64 

69 

62 

56 

41 

41 

44 

45 

46 

51 

54 

64 

5  5 

59 

60 

67 

61 

60 

62 

56.  5 

MIN 

34 

39 

46 

45 

45 

40 

50 

40 

37 

42 

48 

41 

35 

53 

51 

41 

28 

24 

24 

31 

26 

23 

31 

36 

44 

40 

31 

39 

45 

43 

44 

36.6 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 

54 

52 

55 

54 

53 

67 

66 

59 

53 

67 

67 

49 

65 

70 

63 

MIN 

34 

36 

4! 

43 

41 

40 

49 

35 

38 

38 

46 

34 

36 

52 

49 

KANKAKEE  WTR  POLL 

CTL 

MAX 

58 

45 

37 

44 

43 

46 

46 

51 

55 

63 

48 

57 

59 

54 

55 

60 

Mm 

44 

30 

33 

32 

32 

31 

29 

31 

36 

45 

42 

37 

38 

43 

43 

46 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

50 

54 

52 

52 

68 

63 

60 

52 

64 

63 

48 

64 

70 

60 

51 

36 

44 

45 

47 

47 

51 

66 

65 

55 

57 

60 

55 

59 

61 

63 

55.7 

MIN 

34 

36 

44 

43 

43 

36 

48 

35 

36 

41 

47 

40 

33 

52 

45 

38 

2T 

24 

26 

30 

25 

21 

36 

38 

43 

40 

29 

37 

44 

39 

40 

37.1 

PONTIAC 

MAX 

49 

53 

50 

64 

60 

59 

56 

60 

62 

48 

62 

Tl 

65 

62 

42 

45 

43 

45 

46 

51 

64 

62 

56 

57 

59 

57 

50 

58 

58 

55.0 

MIN 

33 

36 

43 

42 

42 

38 

47 

34 

36 

40 

45 

40 

35 

51 

46 

38 

27 

25 

29 

30 

26 

24 

32 

38 

43 

39 

31 

38 

43 

38 

40 

37.1 

R4NT0UL 

MAX 

58 

54 

55 

54 

52 

69 

69 

62 

59 

64 

64 

51 

65 

70 

69 

61 

46 

35 

48 

47 

46 

47 

52 

54 

66 

53 

59 

61 

57 

63 

61 

57.1 

MIN 

35 

40 

47 

46 

48 

42 

51 

40 

34 

44 

50 

42 

36 

55 

50 

44 

26 

26 

27 

26 

27 

24 

29 

34 

44 

40 

33 

37 

45 

40 

42 

38.9 

URBANA 

MAX 

59 

53 

56 

53 

52 

69 

62 

65 

44 

66 

61 

48 

67 

69 

61 

48 

35 

46 

48 

47 

48 

63 

62 

66 

55 

58 

61 

56 

60 

62 

70 

56.5 

MIN 

33 

42 

48 

46 

46 

42 

46 

43 

39 

44 

45 

40 

38 

54 

48 

32 

29 

27 

32 

32 

29 

30 

36 

40 

45 

40 

36 

45 

47 

45 

48 

40.2 

HATSEKA  2  NM 

MAX 

56 

53 

55 

55 

50 

68 

60 

60 

52 

67 

67 

52 

64 

68 

63 

55 

39 

44 

43 

45 

45 

51 

52 

64 

58 

57 

59 

56 

58 

59 

61 

56.0 

•          •  • 

Mm 

33 

42 

41 

44 

45 

38 

49 

35 

36 

41 

49 

41 

36 

68 

50 

38 

27 

22 

25 

29 

26 

23 

32 

35 

44 

4  1 

29 

39 

46 

42 

43 

38.0 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

65 

53 

54 

58 

53 

60 

63 

68 

53 

63 

60 

66 

69 

75 

62 

46 

45 

51 

50 

45 

51 

55 

59 

63 

57 

64 

63 

64 

60 

64 

56.1 

MIN 

30 

37 

46 

45 

45 

45 

46 

42 

35 

35 

50 

45 

44 

48 

51 

44 

33 

33 

33 

34 

28 

26 

31 

41 

42 

40 

37 

36 

46 

39 

40 

39.8 

CARLINVILLE 

MAX 

60 

57 

57 

54 

60 

65 

67 

56 

61 

63 

63 

68 

71 

64 

57 

41 

51 

50 

44 

46 

54 

56 

64 

59 

54 

62 

64 

64 

63 

70 

59.1 

MIN 

36 

45 

46 

48 

46 

40 

49 

38 

39 

46 

49 

45 

44 

54 

48 

38 

31 

27 

33 

35 

29 

25 

40 

44 

47 

42 

33 

43 

48 

39 

51 

41.2 

CRICGSVILLE 

MAX 

49 

51 

53 

51 

48 

56 

63 

61 

53 

61 

63 

63 

64 

73 

62 

49 

44 

51 

47 

47 

49 

54 

69 

59 

56 

59 

64 

57 

55 

61 

70 

56.6 

Mm 

36 

38 

42 

42 

39 

40 

43 

35 

35 

41 

46 

40 

42 

51 

42 

39 

27 

23 

33 

30 

23 

27 

37 

39 

44 

38 

32 

42 

42 

43 

45 

37.9 

HIllSBORQ  2  SSW 

MAX 

64 

56 

55 

59 

56 

64 

64 

69 

60 

61 

62 

63 

71 

71 

64 

59 

36 

50 

50 

47 

49 

55 

57 

63 

60 

54 

63 

63 

66 

63 

72 

59.6 

Mm 

32 

44 

46 

47 

46 

43 

49 

43 

38 

46 

47 

44 

41 

52 

47 

36 

29 

26 

33 

34 

27 

29 

39 

40 

42 

40 

35 

45 

48 

43 

49 

40.7 

S««  R«f»r»Dc«  Nolst  FoUowlag  Sutloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average  ! 

I 

2 

3 

4 

S 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE 

MAX 

53 

54 

52 

54 

51 

49 

59 

63 

64 

49 

63 

56 

63 

66 

73 

61 

44 

43 

50 

49 

47 

49 

54 

56 

60 

69 

58 

62 

95 

57 

61 

56.4 

26 

38 

44 

47 

43 

41 

45 

37 

39 

39 

45 

43 

43 

43 

47 

42 

31 

26 

27 

33 

25 

26 

32 

37 

42 

42 

32 

36 

46 

36 

42 

38. 1 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

6« 

63 

53 

56 

55 

59 

65 

66 

63 

61 

62 

63 

69 

74 

73 

63 

43 

52 

50 

46 

50 

55 

58 

60 

57 

52 

61 

64 

63 

62 

69 

59.8 

35 

45 

46 

47 

45 

41 

46 

36 

39 

45 

46 

43 

45 

53 

47 

38 

32 

26 

34 

33 

28 

26 

40 

44 

47 

41 

33 

45 

49 

37 

49 

40.9 

"AN4 

MAX 

63 

54 

56 

58 

55 

66 

64 

66 

55 

64 

63 

63 

70 

70 

64 

56 

36 

46 

50 

46 

47 

54 

54 

63 

60 

59 

61 

62 

63 

63 

71 

58.9 

MIN 

35 

45 

48 

48 

48 

42 

50 

40 

39 

47 

46 

43 

41 

54 

48 

38 

30 

26 

34 

33 

30 

28 

40 

42 

47 

42 

32 

46 

49 

47 

50 

41.7 

SPRINCFIELD  WSO  4P 

MAX 

57 

52 

54 

52 

49 

62 

61 

63 

47 

62 

63 

60 

67 

69 

60 

47 

40 

49 

46 

46 

47 

53 

54 

61 

53 

57 

61 

57 

S7 

61 

70 

56.1 

MIM 

36 

43 

46 

47 

43 

36 

46 

36 

39 

44 

45 

42 

41 

54 

47 

33 

31 

26 

34 

33 

29 

28 

40 

43 

46 

41 

35 

45 

47 

43 

49 

40.5 

SPRINGFIELD  «  SE 

MAX 

50 

57 

51 

54 

52 

50 

61 

62 

63 

46 

63 

60 

60 

67 

67 

61 

45 

40 

49 

41 

46 

47 

52 

53 

50 

54 

51 

60 

60 

56 

60 

94.6 

MIN 

31 

37 

46 

47 

46 

40 

47 

42 

39 

41 

48 

43 

42 

47 

47 

42 

30 

28 

32 

34 

29 

29 

32 

41 

48 

42 

31 

41 

47 

45 

48 

40.  1 

VIROEN  1  N 

MAX 

60 

58 

54 

56 

52 

61 

64 

64 

56 

61 

63 

66 

69 

70 

63 

61 

41 

56 

63 

48 

48 

52 

55 

60 

61 

55 

63 

60 

59 

60 

70 

59.1 

33 

43 

46 

46 

45 

39 

48 

45 

34 

45 

47 

42 

41 

53 

47 

37 

28 

28 

27 

33 

27 

26 

42 

40 

46 

40 

33 

43 

45 

50 

48 

40.2 

MHITE  HALL   1  E 

MAX 

56 

53 

54 

54 

54 

58 

63 

65 

60 

61 

63 

63 

67 

73 

73 

60 

43 

55 

51 

49 

52 

55 

57 

62 

62 

55 

63 

62 

62 

62 

69 

59.2 

*          *  • 

36 

39 

45 

47 

44 

43 

47 

39 

40 

45 

47 

44 

45 

54 

47 

39 

31 

27 

35 

33 

29 

29 

41 

43 

47 

43 

35 

45 

46 

37 

50 

41.1 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 

59 

55 

56 

59 

55 

69 

65 

69 

57 

66 

64 

51 

68 

69 

66 

57 

40 

49 

50 

44 

46 

53 

53 

64 

60 

52 

62 

63 

63 

62 

70 

58.9 

MIN 

36 

47 

50 

49 

51 

44 

52 

44 

40 

49 

50 

44 

41 

57 

52 

40 

29 

26 

33 

34 

30 

30 

31 

42 

47 

42 

37 

48 

50 

44 

49 

42.6 

EFFINCHAM 

MAX 

61 

56 

55 

60 

63 

61 

69 

69 

66 

66 

62 

59 

63 

68 

67 

60 

39 

53 

51 

53 

48 

55 

56 

65 

62 

53 

61 

64 

67 

64 

72 

60.3 

MIN 

30 

43 

50 

50 

50 

40 

46 

42 

40 

51 

50 

47 

46 

49 

41 

38 

30 

29 

34 

29 

30 

27 

38 

41 

47 

38 

40 

49 

36 

41 

39 

40.9 

FLORA  5  Nw 

MAX 

67 

56 

55 

62 

60 

72 

66 

70 

64 

67 

65 

63 

74 

71 

68 

62 

40 

50 

52 

46 

49 

54 

58 

67 

65 

50 

63 

65 

66 

62 

74 

61.9 

MIN 

26 

44 

48 

45 

50 

43 

50 

38 

43 

49 

54 

46 

41 

56 

51 

38 

31 

28 

27 

35 

29 

24 

38 

42 

46 

44 

33 

51 

49 

40 

50 

41.6 

MARSHALL   1  E 

MAX 

60 

59 

57 

62 

57 

71 

70 

68 

65 

69 

68 

59 

66 

70 

67 

63 

44 

46 

53 

52 

46 

54 

55 

67 

66 

53 

62 

60 

65 

63 

71 

61.0 

Mm 

30 

36 

49 

50 

51 

39 

S3 

38 

42 

46 

57 

45 

42 

52 

51 

44 

29 

29 

27 

34 

26 

26 

33 

39 

42 

44 

35 

40 

43 

40 

50 

40.  8 

MATTDON 

MAX 

59 

51 

56 

59 

55 

68 

62 

66 

59 

65 

62 

56 

69 

68 

64 

50 

35 

46 

51 

45 

46 

52 

53 

64 

56 

53 

61 

62 

64 

63 

70 

97.9 

MIN 

33 

43 

49 

49 

45 

43 

46 

40 

39 

48 

46 

41 

40 

53 

49 

30 

29 

28 

30 

33 

29 

27 

36 

42 

47 

40 

36 

46 

44 

42 

49 

40.4 

HOmEAQUA 

MAX 

63 

59 

56 

57 

55 

65 

65 

67 

55 

65 

63 

57 

69 

71 

67 

57 

40 

51 

51 

46 

48 

53 

53 

64 

60 

55 

61 

63 

62 

63 

71 

59.1 

MIN 

23 

38 

46 

48 

47 

41 

50 

36 

46 

45 

49 

42 

40 

54 

46 

39 

30 

37 

26 

33 

29 

24 

37 

40 

47 

42 

35 

44 

46 

43 

49 

40.6 

NEWTON  5  SE 

MAX 

50 

61 

51 

50 

61 

56 

70 

63 

67 

55 

67 

62 

58 

72 

66 

65 

50 

36 

47 

51 

42 

47 

52 

55 

66 

57 

50 

61 

62 

64 

61 

57.3 

MIN 

28 

35 

46 

46 

49 

43 

45 

42 

46 

43 

54 

47 

40 

42 

52 

48 

31 

30 

31 

35 

31 

28 

32 

38 

44 

46 

38 

45 

50 

40 

44 

41.1 

OlNEV  2  S 

MAX 

65 

57 

58 

63 

60 

71 

65 

70 

60 

69 

65 

61 

74 

63 

69 

62 

41 

49 

55 

48 

49 

59 

58 

63 

63 

52 

64 

65 

67 

65 

73 

61.6 

I4IN 

31 

46 

50 

50 

51 

41 

55 

41 

45 

50 

55 

46 

41 

57 

52 

41 

31 

30 

30 

37 

32 

26 

37 

43 

48 

47 

40 

47 

52 

44 

93 

43,6 

PALESTINE 

MAX 

64 

51 

58 

63 

59 

72 

66 

69 

56 

70 

65 

56 

72 

68 

67 

55 

38 

48 

52 

48 

48 

53 

56 

55 

59 

51 

63 

64 

65 

63 

73 

59.6 

MIN 

3« 

48 

50 

49 

47 

40 

50 

40 

44 

49 

53 

47 

40 

57 

52 

38 

31 

30 

30 

35 

31 

28 

35 

48 

48 

45 

35 

49 

49 

43 

91 

42.8 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

60 

53 

56 

59 

57 

72 

66 

67 

55 

69 

65 

52 

69 

68 

63 

60 

42 

49 

50 

46 

47 

54 

58 

60 

54 

53 

64 

60 

65 

64 

72 

59.0 

MIN 

35 

43 

50 

49 

51 

40 

50 

42 

40 

48 

50 

44 

37 

58 

53 

41 

29 

26 

29 

34 

26 

27 

39 

49 

42 

35 

43 

39 

48 

43 

43 

41.6 

SALEM  WSMO 

MAX 

65 

56 

55 

59 

57 

69 

62 

67 

60 

67 

62 

60 

72 

68 

65 

62 

39 

49 

54 

48 

48 

53 

56 

66 

62 

50 

61 

64 

65 

62 

71 

59.9 

MIN 

34 

43 

49 

49 

50 

44 

42 

42 

43 

51 

53 

45 

42 

54 

50 

39 

31 

30 

34 

36 

30 

29 

39 

43 

47 

44 

37 

47 

49 

42 

52 

42.6 

TUSCOLA 

MAX 

60 

58 

53 

57 

56 

69 

68 

65 

61 

66 

63 

58 

67 

68 

67 

60 

42 

46 

49 

47 

48 

53 

53 

60 

60 

56 

60 

62 

62 

62 

70 

59.0 

MIN 

30 

37 

48 

48 

49 

38 

50 

38 

39 

45 

54 

38 

37 

55 

49 

41 

34 

28 

31 

34 

28 

27 

35 

47 

47 

38 

36 

44 

46 

44 

49 

40.8 

VANOALIA  FAA  AP 

MAX 

63 

51 

56 

58 

57 

66 

63 

67 

51 

62 

62 

62 

71 

69 

66 

51 

38 

50 

5 1 

44 

49 

54 

57 

63 

57 

52 

61 

65 

66 

62 

70 

58.9 

MIN 

33 

45 

48 

49 

45 

43 

44 

40 

42 

50 

50 

47 

44 

55 

50 

33 

32 

29 

34 

35 

31 

30 

40 

43 

48 

43 

38 

48 

50 

47 

47 

42 . 4 

WINDSOR 

MAX 

62 

56 

55 

59 

55 

67 

66 

63 

54 

64 

62 

56 

69 

70 

63 

59 

47 

47 

52 

46 

47 

51 

56 

65 

58 

53 

62 

63 

64 

63 

71 

59.1 

•           •  • 

MIN 

32 

44 

47 

48 

49 

4i 

50 

39 

39 

41 

49 

43 

41 

56 

49 

36 

30 

28 

32 

33 

29 

26 

37 

41 

47 

42 

35 

47 

42 

41 

50 

40 .  8 

SOUTHWEST 

OS 

ANNA  1  E 

MAX 

64 

57 

60 

56 

57 

66 

68 

69 

70 

63 

65 

69 

73 

70 

68 

60 

44 

57 

63 

54 

51 

55 

64 

69 

54 

55 

63 

64 

66 

64 

72 

62.3 

MIN 

23 

48 

50 

43 

47 

41 

53 

41 

50 

54 

52 

46 

44 

53 

46 

38 

33 

30 

36 

37 

31 

31 

40 

40 

48 

44 

42 

47 

50 

47 

49 

43,0 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

MAX 

66 

64 

59 

57 

58 

62 

65 

68 

67 

62 

63 

65 

72 

70 

69 

68 

47 

55 

55 

53 

50 

55 

61 

64 

64 

57 

62 

65 

66 

63 

71 

62.0 

MIN 

34 

46 

50 

45 

50 

41 

50 

41 

42 

49 

55 

41 

46 

53 

47 

39 

38 

34 

40 

37 

29 

26 

40 

43 

52 

48 

36 

47 

49 

39 

55 

43.9 

CAHOKIA 

MAX 

57 

69 

55 

54 

56 

52 

62 

67 

68 

55 

64 

57 

67 

67 

70 

66 

61 

57 

57 

55 

45 

51 

55 

61 

65 

56 

53 

63 

66 

67 

66 

60.  1 

MIN 

31 

46 

49 

45 

45 

42 

42 

40 

36 

43 

54 

44 

45 

44 

44 

42 

32 

26 

26 

34 

32 

30 

30 

30 

48 

44 

40 

40 

49 

41 

41 

40.0 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

66 

57 

59 

57 

60 

68 

67 

72 

76 

69 

66 

67 

74 

72 

65 

54 

46 

54 

65 

51 

52 

56 

65 

69 

66 

51 

61 

64 

67 

62 

75 

62.7 

MIN 

42 

51 

48 

44 

45 

49 

50 

45 

58 

60 

53 

47 

53 

55 

53 

40 

39 

37 

43 

41 

37 

40 

45 

49 

49 

48 

48 

50 

53 

52 

57 

47,8 

carbondale  SEWAOE 

PL 

MAX 

53 

65 

55 

59 

57 

59 

65 

69 

70 

62 

65 

69 

67 

76 

67 

71 

49 

43 

55 

61 

42 

52 

57 

64 

68 

56 

49 

63 

66 

70 

64 

60.8 

MIN 

22 

41 

51 

41 

47 

40 

46 

39 

41 

51 

57 

45 

44 

46 

51 

42 

34 

30 

37 

40 

32 

27 

31 

43 

49 

46 

36 

42 

49 

46 

49 

41.9 

carlvle  reservoir 

MAX 

52 

59 

53 

51 

56 

57 

67 

64 

67 

53 

64 

61 

62 

72 

69 

66 

47 

41 

50 

53 

43 

48 

55 

59 

63 

55 

50 

60 

65 

66 

61 

57,7 

MIN 

27 

38 

46 

45 

47 

43 

46 

46 

43 

42 

52 

44 

44 

46 

50 

45 

31 

29 

32 

38 

30 

31 

36 

43 

46 

44 

36 

44 

49 

44 

47 

41,5 

CQBOEN  2  S 

MAX 

65 

58 

60 

56 

57 

61 

69 

70 

69 

65 

66 

71 

73 

70 

68 

60 

45 

57 

64 

57 

54 

58 

65 

69 

57 

49 

65 

69 

69 

67 

73 

63.0 

MIN 

26 

46 

50 

38 

47 

40 

51 

41 

47 

52 

53 

44 

42 

51 

47 

36 

31 

26 

36 

35 

29 

26 

36 

42 

45 

41 

37 

41 

46 

45 

44 

41.1 

OU  QUOIN  I  NNW 

MAX 

66 

60 

57 

57 

62 

69 

66 

69 

64 

64 

65 

64 

75 

72 

70 

65 

49 

53 

57 

54 

50 

56 

62 

70 

51 

61 

67 

66 

63 

73 

62.6 

MIN 

33 

42 

49 

43 

47 

44 

53 

42 

47 

51 

52 

44 

45 

54 

49 

36 

33 

29 

37 

36 

29 

29 

40 

45 

45 

38 

47 

51 

43 

54 

43.0 

HAKANOA  1  NW 

MAX 

66 

60 

59 

56 

59 

66 

68 

71 

65 

64 

66 

66 

75 

73 

7o 

63 

44 

55 

65 

54 

52 

56 

66 

70 

54 

50 

63 

66 

70 

66 

73 

63.1 

MIN 

36 

46 

50 

45 

49 

43 

51 

48 

48 

53 

55 

46 

46 

53 

50 

39 

32 

30 

36 

37 

31 

30 

41 

46 

48 

44 

39 

47 

50 

49 

54 

44.9 

MARION  <,  NNE 

MAX 

54 

65 

54 

58 

58 

62 

68 

66 

69 

65 

65 

64 

64 

76 

65 

68 

49 

42 

42 

59 

43 

51 

53 

63 

71 

56 

49 

61 

65 

68 

65 

59.9 

MIN 

21 

36 

46 

40 

46 

39 

48 

40 

42 

45 

57 

46 

45 

47 

52 

49 

34 

30 

30 

33 

33 

27 

27 

43 

46 

45 

39 

42 

50 

45 

47 

41.2 

NASHVILLE   *  NE 

MAX 

64 

56 

56 

56 

58 

43 

69 

68 

60 

63 

63 

63 

72 

70 

68 

63 

41 

49 

55 

51 

46 

52 

60 

65 

63 

51 

62 

64 

66 

64 

71 

60.6 

MIN 

30 

47 

49 

46 

46 

47 

44 

45 

45 

50 

55 

44 

44 

52 

48 

38 

32 

31 

33 

36 

30 

29 

34 

42 

47 

44 

38 

46 

50 

45 

50 

42.5 

SPARTA 

MAX 

65 

60 

60 

57 

61 

65 

68 

70 

65 

61 

65 

66 

73 

71 

72 

66 

49 

54 

58 

54 

52 

56 

63 

66 

66 

52 

64 

69 

70 

67 

72 

62.9 

MIN 

36 

46 

50 

45 

48 

44 

52 

45 

46 

51 

57 

42 

46 

52 

48 

39 

33 

29 

37 

38 

30 

30 

41 

45 

48 

44 

38 

47 

46 

44 

47 

43.4 

WATERLOO   1  WSW 

MAX 

66 

60 

57 

55 

56 

61 

67 

71 

60 

61 

62 

68 

71 

74 

73 

69 

45 

56 

58 

52 

51 

58 

64 

66 

62 

55 

66 

66 

67 

65 

73 

62.5 

MIN 

35 

47 

46 

46 

50 

44 

51 

45 

44 

49 

53 

42 

45 

52 

52 

36 

34 

29 

35 

38 

30 

28 

40 

44 

47 

44 

38 

49 

48 

40 

53 

43.2 

S«*  Ft*l«r*ac*  Not«>  FoUowtng  Siatlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH 


Day  oi  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  |  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


•         •  • 

SOUTHEAST  C 
AL8I0N 

BROOKPORT  DAM  S2 

OIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  HFIH 

HARRISeuRG 

MCLEANSBORQ 

MT  CARHEL   1  NNW 

MOUNT  VERNON 

ROSICLARE 


66  62 
33  47 


6«  60 
30  4S 


65  64 
34  4S 


55 
47 


57 
49 


60  71 
50  44 


64  69 

38  53 


60  70 
49 


70  63 
44  47 


73  74 
38  53 


73  65 
55  50 


77  74  67 
45     54  49 


44     45  45 


7B     74  69 


42  90 
31  30 


49  56 
34  35 


41  59 

32  29 


47  48 
31  33 


42  55 
33  32 


50  40 
33  30 


39  49 
26  30 


56  52 
35  35 


65  61 
37  30 


64  65 

36  39 


56  51 
33  37 


58  51 
39 


60  69 

37  41 


29     40  42 


57 
30 


66  54  65 
42     47  48 


59     49  56 


49  61 
46  41 


44     47  38 


64  65  63 
49     52  50 


40     51  46 


49     53     44  52 


64     64  74 


46     52  45 


S««  R«f»t*DC«  Notai  FoUowlag  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


MARCH  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

uns6t 

c 
0 

c 
0 

c 

Average 

lion  of 
;t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

0^ 

.50.99 

> 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resull 

Direcl 

Resull 
Speec 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
o 

■<» 
o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

m 

38 

SW 

11 

3 

3 

8 

4 

1 

0 

19 

46 

7.2 

CHICAGO  U  HARE  WSO  AP 

5 

2.7 

10.0 

30++ 

7 

31 

80 

83 

66 

71 

0 

5 

11 

2 

0 

0 

18 

m 

7.5 

CHICAGO  WSO  AP 

7 

3.2 

11.9 

33 

S 

11 

81 

82 

67 

72 

2 

11 

2 

0 

0 

19 

48 

7.6 

MDLINE   WSD  AP 

8 

3.5 

11. 

38 

SW 

14 

77 

82 

68 

67 

5 

10 

1 

I 

1 

22 

40 

7.7 

PEORIA  WSO  AP 

8 

3.3 

11.6 

31 

NW 

07 

77 

83 

67 

71 

7 

7 

4 

1 

0 

23 

37 

8.0 

ROCKFORD  WSO  AP 

7 

3.7 

12.0 

35++ 

6 

31 

83 

88 

71 

71 

6 

7 

2 

4 

1 

0 

20 

m 

7.3 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

9 

3.2 

13.0 

42 

SW 

31 

81 

85 

70 

72 

2 

4 

8 

4 

2 

0 

20 

47 

7.8 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

MtRCH  1973 


t 

§ 

Day  of  month 

4> 

D* 

Station 

IS 

M 

Q 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(INI 

URBIMI 

4 

HAX 

39 

39 

43 

4S 

47 

47 

50 

53 

52 

48 

52 

53 

49 

52 

56 

54 

52 

46 

42 

44 

43 

45 

47 

46 

47 

49 

49 

52 

50 

52 

54 

48.3 

MIN 

35 

37 

39 

43 

45 

46 

46 

49 

49 

48 

48 

49 

47 

47 

52 

52 

46 

42 

42 

42 

41 

40 

41 

43 

45 

47 

47 

47 

49 

49 

50 

45.2 

s 

HAX 

38 

40 

42 

44 

4» 

46 

49 

50 

50 

48 

52 

52 

49 

51 

53 

52 

52 

48 

44 

45 

45 

45 

46 

46 

48 

49 

49 

51 

51 

51 

52 

47.9 

MIN 

37 

39 

40 

42 

44 

46 

46 

49 

49 

47 

47 

49 

48 

48 

50 

52 

48 

42 

42 

44 

43 

43 

43 

45 

46 

48 

48 

48 

50 

50 

50 

45.8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 

N4RCH  1973 


Day  of  month 


NnRTH,<EST  o; 
DIXON 

FREEPORT 

CALVl 

NOLINE   HSD  4P 

MORRISON 
RDCKFORO  WSD  4P 

•  *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCh  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
CHICAOO  O'HARE   USD  AP 

CHICAOO  MIDWAY   W50  AP 

OE  KALB 
OTTAUA 
PARK  FOREST 

•  «  * 

WEST  03 

MONMOUTH 
OUINCY  FA4  AP 

*  •  • 

CENTRAL  04 

BLOOMINCTON  NORMAL 

OECATUR 

LINCOLN 

PEORIA  hSO  AP 

*  •  * 

EAST  05 

HOOPESTON 

KANKAKEE  3  Su 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

PIPER  CITY  3  SE 

PONTUC 

URtANA 


WEST  SOUTHWEST 
CARLlNVILLE 

SPRINCFIELD  hSO  AP 

WHITE  HALL   I  E 

•      •  • 

EAST  SOUTHEAST 

NEWTON  5  SE 


06 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNOl 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


2      3      4  5 


7      8      9     10    U     12     13     14     15    IS     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26  27 


S««  R«f«renc»  Notes  Following  Station  Indox 


28    29    30  31 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SlaUon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLi 

VANDALIt  FiA  AP 
WINDSOR 

•  •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 
SPARTA 

•  •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 
HARRISBURC 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

T 

1.0 

1 

T 

1.0 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
MARCH 


1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

H 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES) 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  1  Sw 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

c 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  0AM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J.   BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON/  JR 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTQN  1  SE 

0442 

02 

COOK 

1 

42 

09 

88 

07 

855 

6P 

6P 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  6.  GRIDER 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

445 

7A 

THOMAS  E.  PHELPS 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

8ELVIDERE  1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W,  CQFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKLIN 

4 

38 

02 

86 

55 

445 

8A 

NORMAN  D,  MELVIN 

BLODMINGTDN  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NDRTRUP 

BRDOKPQRT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT, 

CAIRO  WSO  C!  R 

1166 

06 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBQNDALE  SEWAGE  PL 

1265 

oe 

JACKSON 

it 

37 

44 

89 

12 

380 

7A 

7A 

WESLEY  MEACHAM 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MAC  OOP  I N 

I 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  Ai  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NOi  2 

1284 

06 

MACDUP IN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL INTON 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

eA 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BDHLEBER 

CENTRALIA  2  SW 

1386 

oe 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

86 

11 

71C 

6P 

7A 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

CHENOA 

1475 

04 

MC  LE AN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W,  SQMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  CEN  WT  FILT  PL 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

c 

CI   OF  CHICAGO/  MCDUGEL 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

CDQK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFR  PMP  STA 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  O'HARE  WSCI  AP  R 

1549 

02 

CDQK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  RDSELAND  PMPC 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

659 

c 

CITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DlST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

CDQK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02 

CDOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

MID 

MIC 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MIC 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHI LL ICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H,  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K,  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

OE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R.   E.  PITRAT 

COBOEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERVILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

11 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

214C 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

556 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

5 1 

88 

58 

670 

7P 

7/S 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

OE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

86 

51 

794 

c 

ADA  A,  DEVINE 

DU  QUOIN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDON 

EDELSTEIN 

2642 

0^ 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

TP 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

C  L  u  i  IN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAOLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

37 

780 

7P 

7P 

H 

JOHN  SCHRODER 

15 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
MARCH 


1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  HOTESI 

FREEPDRT  SEWAGE  PLANT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

17 

89 

36 

750 

7A 

C 

ALVIN  W.  TIMM 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

6P 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA  1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8A 

DIETRICH  KRQENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMASDN  F.  SMITH 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

6P 

6P 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JOSELYN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

91 

04 

538 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

C  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4i 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

7A 

LEROY  K,  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

c 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

525 

5P 

JOHN  W.  WYLDE 

GREENVILLE  1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD  E,  STAFFY 

HARDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

ORVILLE  H.  JOHNES 

HARRISBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

C 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBQRO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTDN 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

C  H 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

c 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CD 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

9  1 

01 

554 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVI LLE 

44<t2 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7A 

7A 

c 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  Sw 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

5P 

8A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

520 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  3  SW 

4593 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

05 

87 

55 

625 

6P 

7A 

H 

DELBERT  W.  KOERNER 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

7A 

7A 

C  H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KEITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE 

4710 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

820 

5P 

5P 

STAR  COURIER 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

c 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK>  JR 

LACDN  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS.  OiB.PACE*  JR. 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

710 

7P 

7A 

H 

JACK  H,  SHARPE 

LANARK   1  SE 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

49 

860 

C 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

LA  SALLE  1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

7A 

ILL  DIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVILLE 

*957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

'ALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

655 

C 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

585 

C 

CHICAGO  SANITARY  DI5T 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES  F,  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

\ 

40 

69 

2  2 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANDA  1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

820 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

C 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  t*  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA  1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MATTOON 

543C 

07 

COLES 

39 

7  A 
C  0 

A  A 

f  1  0 

n  iV 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

c 

0.  W.  GULLANG 

MCLEANSBORO 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

33 

460 

7A 

7A 

WILLIAM  CAMPBELL 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.  F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

lA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPARDO 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONTICELLD  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

MRS,    LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORR  I  S 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MDRRISQNVILLE 

58<tl 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

C 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

16 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 
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10 

7 

4 

1 

C  HENOA 

61.0 

40. 6M 

50. 8M 

79 

20 

24 

13  + 

417 

0 

0 

6 

0 

5.50 

2.03 

21 

T 

T 

10+ 

8 

3 

2 

U  C  L  Q  I  U  K 

61.7 

43.0 

52.4 

-  1.0 

77 

30 

23 

11 

380 

0 

0 

4 

0 

5.17 

1.24 

1.74 

21 

8 

4 

2 

FARMER  CITY 

60.9 

41.6 

51.3 

77 

20 

23 

1 1 

411 

0 

0 

5 

0 

5 . 57 

1.65 

2  1 

1.0 

1 

10 

B 

3 

2 

HAVANA  POWER  STATION 

62  .3M 

41. IM 

51. 7M 

-  1.4 

378 

0 

0 

5 

0 

4.48 

.  70 

1.42 

2  1 

7 

3 

2 

LACON  2  E 

61.3 

42,3 

51.8 

82 

20 

20 

13 

397 

0 

0 

4 

0 

4.  88 

2.19 

2  1 

3 

2 

LINCOLN 

61.6 

42.6 

52.1 

-  .7 

78 

20 

23 

11 

389 

0 

0 

5 

0 

6.74 

2.94 

2.14 

21 

T 

T 

10 

8 

4 

2 

MASON  CITY   1  NW 

61.7 

41,8 

51.8 

24 

11 

394 

0 

0 

4 

0 

4.64 

2.30 

21 

.5 

T 

10+ 

6 

3 

1 

MINONK  3  NE 

61.1 

39!5 

50.3 

80 

20 

25 

11 

435 

0 

0 

8 

0 

4.46 

.90 

1 . 82 

21 

T 

T 

11  + 

8 

3 

I 

PEORIA  WSO  AP  //R 

60.4 

41.4 

50.9 

.  1 

78 

20 

22 

11 

423 

0 

0 

5 

0 

4.26 

.29 

1.64 

21 

.7 

T 

10 

7 

2 

1 

PRINCEVILLE   1  N 

60.4 

42,0 

51.2 

78 

21 

25 

11 

413 

0 

0 

5 

0 

5.67 

2.31 

2,56 

21 

T 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

51.5 

-  .7 

5.20 

1.44 

.4 

*       *  * 

EAST  05 

DANVILLE 

62.0 

42.0 

52.0 

.0 

76 

20+ 

24 

13 

392 

0 

0 

5 

e 

6.16 

2.88 

1.58 

21 

.3 

0 

11 

3 

3 

HOOPESTON 

59.8 

41.6 

50.7 

-  .7 

75 

15 

24 

11 

423 

0 

0 

5 

0 

4.99 

1.39 

1.22 

22 

.3 

T 

11+ 

10 

3 

2 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

58.7 

44,8 

51.8 

1.5 

76 

16 

30 

11 

392 

0 

0 

4 

0 

4.98 

1  .23 

1  .06 

21 

1.0 

1 

10 

13 

3 

1 

PIPER  CITY  3  SE 

60.5 

40.9 

50.7 

78 

15 

24 

11 

425 

0 

0 

6 

0 

4.96 

1 .06 

1.51 

21 

.3 

T 

11+ 

9 

3 

2 

PONTIAC 

60.3 

41.6 

51.1 

-  .5 

78 

20 

25 

11 

412 

0 

0 

5 

0 

4.94 

1.07 

1.95 

21 

1.5 

T 

10 

10 

3 

1 

RANTOUL 

60. 3M 

40. 7M 

50. 5M 

76 

16 

24 

13+ 

421 

0 

0 

6 

0 

5.12 

1.30 

21 

.: 

1 

10 

2 

URBANA 

60.0 

42.8 

51.4 

-  .5 

77 

20 

26 

11 

409 

0 

0 

4 

0 

5.14 

1.60 

2.34 

21 

.6 

1 

9 

9 

2 

1 

See  Beleience  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILLINOIS 


SlAttOO 

Temperature 

Precipitation 

fl 

&| 
S  a 

•  9 

<i 

Averag* 

Departure 
From  Nomul 

Hlghe«t 

0 

a 

Lowoit 

Date 

5. 

« 

1 
o 

No.  of  Day 

■s 

o 

Departure 
From  Normal 

Greeted  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayi 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

.10  or  More  1 

e 

1 

e 

0 
0 

g 
— 

^  • 

Li 

.".2 
"i 

O  M 

WATSEKA  2  NW 

59,9 

42.6 

51.3 

75 

15 

25 

11 

407 

0 

0 

3 

0 

5.49 

1.57 

1.33 

21 

T 

T 

10 

10 

4 

2 

DIVISION  ^ 

51.2 

.0 

5.22 

1.93 

.6 

«       •  • 

ALTHN   DAM  26 

60.6 

42.9 

51.8 

76 

22 

26 

11 

394 

0 

0 

4 

0 

3.87 

1.09 

22 

0 

8 

3 

1 

CARL INVILLE 

62,5 

43 . 6 

53.1 

-  1.1 

79 

30 

23 

11 

362 

0 

0 

4 

0 

5.75 

1.83 

1.94 

21 

1.0 

T 

9 

6 

4 

2 

GRIGGSVILLE 

61,6 

40.7 

51.2 

-  2.9 

79 

21 

22 

11  + 

416 

0 

0 

5 

0 

6.41 

3.45 

21 

1.0 

1 

10 

e 

3 

1 

HILLSBORO  2  SSW 

62.5 

44.0 

53.3 

-  1.4 

78 

21 

21 

11 

357 

0 

0 

4 

0 

4.94 

1.11 

1 .30 

22 

2.5 

10 

4 

1 

60.5 

41.7 

51.1 

-  2.8 

78 

22 

23 

u 

414 

0 

0 

5 

0 

6.72 

3.20 

1.84 

21 

1.5 

1 

11  + 

7 

S 

3 

62.9 

43.1 

53.0 

78 

21 

21 

11 

360 

0 

0 

5 

0 

4.65 

1.28 

22 

1.5 

2 

10 

B 

3 

2 

PANA 

61.1 

43.9 

52.5 

-  1.4 

76 

21  + 

24 

11 

377 

0 

0 

4 

0 

4 . 76 

1.17 

1.70 

22 

3.0 

3 

10 

10 

2 

1 

SPRINGFIELD  WSQ  AP  R 

61.1 

42.7 

51.9 

-  1.5 

79 

15 

24 

11 

398 

0 

0 

5 

0 

5.29 

1.70 

2.11 

21 

.9 

1 

10 

7 

4 

2 

SPRINGFIELD  SE 

60.0M 

43, 6M 

51. 8M 

75 

22  + 

25 

11 

398 

0 

0 

4 

0 

6.16 

2.27 

21 

8 

4 

1 

VIRDEN   1  N 

62.5 

42.7 

52.6 

78 

30+ 

23 

11 

377 

0 

0 

4 

0 

6.01 

2.54 

21 

.5 

0 

6 

4 

2 

WHITE   HALL    1  E 

63,0 

43.6 

53.3 

-  1.2 

79 

21 

21 

10 

353 

0 

0 

4 

0 

3,99 

.56 

.96 

16 

6 

5 

0 

DIVISION 

52.3 

-  1.9 

5,32 

1.65 

1.5 

«       «  « 

CHARLESTON 

60,3 

45.1 

52.7 

75 

20  + 

25 

11 

371 

0 

0 

3 

0 

4,01 

.50 

1.14 

22 

.5 

1 

10 

12 

1 

1 

EFFINGHAM 

63,6 

44,5 

54.1 

.6 

77 

21  + 

25 

11 

332 

0 

0 

3 

t 

4,73 

1.10 

.89 

20 

3.0 

3 

10 

11 

4 

0 

FLORA  5  NW 

63,4 

44.4 

53.9 

-  1.8 

79 

15 

22 

11 

346 

0 

0 

5 

0 

4,80 

1.23 

22 

10 

3 

1 

MARSHALL   1  E 

63,1 

43.5 

53.3 

76 

20  + 

25 

11 

352 

0 

0 

4 

0 

5,00 

1.19 

23 

T 

0 

9 

5 

1 

u  A  ▼  T  n  n  M 

n AT  T  DUN 

60, <i 

43.1 

51.8 

77 

20 

25 

11 

399 

0 

0 

6 

0 

3,65 

1  .  14 

22 

T 

T 

9 

8 

2 

1 

MDWEAOUA 

61,9 

43.3 

52.6 

77 

30  + 

23 

11 

374 

0 

0 

5 

c 

5,54 

2.20 

21 

0 

7 

3 

2 

NEKTON  5  SE 

60.2 

44  ,3 

52.3 

75 

21  + 

26 

11 

382 

0 

0 

5 

0 

4,01 

.90 

22 

1.5 

1 

10 

13 

4 

0 

QLNEY   2  S 

63.1 

46.1 

54  .6 

-  1.0 

77 

20  + 

25 

11 

326 

0 

0 

4 

0 

4.31 

1  .  14 

22 

1.0 

0 

13 

3 

1 

Dai  CCTTkIC 

61.9 

44,9 

53.4 

-  1.6 

77 

30  + 

26 

11 

356 

0 

0 

4 

0 

4.83 

.97 

1  .  17 

22 

3.0 

T 

10 

11 

3 

1 

PARIS  MATERWORKS 

61.2 

43.7 

52.5 

-  .6 

76 

20+ 

24 

11 

379 

0 

0 

3 

0 

3.28 

.  .13 

1.03 

22 

2.0 

T 

10 

8 

2 

1 

SALEM  WSMO 

61.3 

45.5 

53.4 

76 

21  + 

25 

11 

352 

0 

0 

4 

0 

4.49 

.62 

1  .40 

22 

.2 

T 

10  + 

8 

3 

1 

TUSCOLA 

61, 9M 

42. 4M 

52. 2M 

78 

20 

22 

11 

383 

0 

0 

6 

0 

5.57 

1 .94 

1.92 

21 

1.0 

1 

10 

8 

3 

2 

\/AK.inAi  ta    caa  ad 
VQNUALIQ    rAA  Ar 

61,2 

44.4 

52.8 

76 

21  + 

25 

11 

370 

0 

0 

5 

0 

4.23 

1.03 

22 

1.0 

1 

10 

10 

4 

1 

KINBSOR 

61,7 

43.0 

52.4 

.7 

76 

20 

23 

11 

378 

0 

0 

5 

ft 

4.70 

.86 

1.21 

22 

1.0 

T 

10+ 

u 

3 

1 

DIVISION 

53.0 

-  Ul 

4.51 

.72 

1.2 

*       •  • 

ANNA   I  E 

62,8 

46.2 

54.5 

-  2.8 

79 

20 

24 

11 

322 

0 

0 

3 

0 

6.83 

2.06 

1.B9 

19 

T 

0 

12 

5 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNlV 

6'>.0 

46.0 

55.0 

80 

21 

25 

11 

317 

0 

0 

5 

0 

5.23 

0 

CAHOKIA 

62.2 

45.2 

53.7 

78 

22 

25 

11 

345 

0 

0 

3 

0 

5.43 

1.39 

21 

T 

0 

9 

4 

1 

CAIRO  USD  CI  R 

63.5 

50.0 

56 . 8 

-  2.6 

78 

20 

33 

11 

259 

0 

0 

0 

0 

7.36 

3.29 

1 .  86 

19 

T 

0 

13 

S 

2 

rABBftKinAI   C      CCUATC  Dl 

LAKDU<NUALt    obnAUe  rL 

62. <, 

45.6 

54.0 

-  3.3 

76 

22  + 

25 

11 

336 

0 

0 

5 

0 

7.52 

3.16 

2.53 

20 

0 

11 

4 

2 

C&RLYLE  RESERVOIR 

60.7 

44. B 

52. B 

76 

22 

25 

11 

368 

0 

0 

4 

0 

4.21 

1.35 

22 

1.0 

1 

10 

8 

4 

1 

CasDEN  2  S 

63.3 

43.9 

53.6 

79 

20 

19 

11 

351 

0 

0 

4 

0 

6.97 

1.74 

19 

0 

12 

5 

2 

nil  ni in T M  i  mmu 

63. 3M 

45. OM 

54, 2M 

-  2.8 

77 

21 

22 

11 

328 

0 

0 

3 

0 

6.65 

2.64 

.0 

0 

MAKANBA   1  NW 

63.7 

46,5 

55,1 

76 

20  + 

24 

1 1 

302 

0 

0 

3 

0 

7.  80 

2.02 

19 

T 

0 

12 

5 

2 

MARION  *  NNE 

62.0 

45.4 

53.7 

-  3.4 

76 

16 

22 

11 

343 

0 

0 

5 

0 

7.07 

2.40 

1.94 

20 

T 

0 

13 

4 

3 

NASHVILLE   <!  NE 

62.2 

45.4 

53. B 

76 

21 

24 

11 

336 

0 

0 

3 

0 

4.91 

.85 

1.53 

22 

T 

T 

11 

10 

4 

2 

64.2 

46.6 

55.4 

-  2.1 

76 

30  + 

23 

11 

295 

0 

0 

3 

0 

6.59 

2.52 

1.60 

22 

T 

0 

9 

4 

3 

WATERLOO   1  MSW 

63.6 

45.6 

54.6 

79 

21 

22 

1 1 

319 

0 

0 

4 

0 

4.97 

1.22 

1.36 

22 

T 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

54.4 

-  2.7 

6.27 

2.06 

.1 

*       •  • 

ALBION 

63.6 

46.0 

54.8 

78 

21  + 

24 

11 

317 

0 

0 

5 

0 

6.83 

1.82 

18 

T 

0 

12 

4 

2 

BROOKPORT   DAM  52 

64.4 

4B,6 

56.5 

77 

20 

31 

11 

266 

0 

0 

2 

0 

10.03 

5.80 

3.46 

2U 

.0 

0 

12 

7 

3 

DIXON   SPRINGS   AGR  C 

64,5 

46.9 

55.7 

76 

20 

23 

11 

289 

0 

0 

3 

0 

8.52 

2.11 

23 

.0 

0 

13 

5 

3 

catoctci  n  DAnTfl  ubtu 

62. B 

45.9 

54.4 

-  1.9 

76 

22  + 

25 

11 

324 

0 

0 

4 

0 

5.93 

1.38 

22 

.5 

T 

10+ 

14 

4 

1 

HARRISBLIRG 

65.7 

47.6 

56.7 

-  1.1 

80 

21 

25 

11 

269 

0 

0 

4 

0 

6.*9 

2.56 

1.24 

19 

.5 

0 

13 

4 

4 

mcleansbqro 

63.2 

43.9 

53.6 

-  3.6 

78 

21  + 

27 

11 

343 

0 

0 

5 

6 

5.15 

l.U 

1.49 

20 

T 

T 

10 

10 

3 

1 

MT  CARMEL    1  NNW 

63.1 

45.4 

54.3 

79 

20 

23 

11 

332 

0 

0 

3 

0 

5.00 

1.20 

22 

T 

0 

11 

4 

1 

MOUNT  VERNON 

62.3 

45.5 

53.9 

-  2.2 

77 

22  + 

26 

11 

336 

0 

0 

4 

0 

6.22 

1.76 

1.65 

20 

.0 

0 

10 

3 

2 

ROSICLARE 

64,6 

46.6 

S5.6 

78 

21  + 

23 

11 

291 

0 

0 

4 

0 

9.89 

2.69 

19 

T 

0 

13 

6 

3 

DIVISION 

55.1 

-  1.9 

7.14 

2.93 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1973 


Day  of  Month 


o 

1 

 1- 

2 

 L 
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4 

 L 

5  6 

 1  

7 

 1 

8 

9 

10 

 1- 

u 

 L 

12 

13 

 L 

14 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

 1- 

20 

21 

22 

 L 

23 

24 

25 

26 

1  ^ 

28 

29 

J  L 

3( 

.99 

.28 

.03 

.06 

.20 

1^22 

.03 

•  U 

•  75 

T 

4,87 

2.20 

.02 

.78 

l.U 

•  48 

.12 

.06 

T 

.61 

.71 

.29 

■  09 

.44 

.04 

•  04 

1.96 

2.99 

05 

.09 

.08 

.28 

•  02 

.58 

T 

.25 

.05 

1.75 

•  05 

1.03 

.2< 

[90 

•  45 

!lO 

.04 

T 

.25 

.78 

.3i 

.02 

.43 

.02 

.05 

U33 

.90 

.03 

•  92 

•  09 

.66 

T 

T 

T 

1 .91 

1  ■  12 

•  ?■ 

.  14 

'0' 

•  01 

T 

.85 

.03 

•  33 

1,15 

.60 

,06 

'  '0$ 

*n5 

.0 

I  'ba 

'37 

* 

•  06 

•  46 

T 

T 

.  02 

.05 

1.37 

1 .75 

T 

• 

'  »t 

T 

'09 

.66 

.03 

.07 

•  14 

.49 

.03 

1.50 

3.01 

•  04 

T 

.06 

*  5' 

'bs 

*  12 

'o3 

.05 

T 

.28 

T 

.05 

.02 

.01 

2.07 

.82 

T 

•  18 

!92 

.03 

T 

!o3 

.04 

UOS 

.73 

T 

.04 

.61 

T 

T 

.12 

2.30 

1.91 

T 

T 

.52 

1.17 

•  07 

.04 

1 157 

.04 

*  ' 

.72 

.03 

2  ^63 

3.16 

.05 

T 

T 

.30 

.27 

.09 

T 

.12 

.46 

1.66 

.03 

.06 

•  46 

.72 

•  01 

T 

2.37 

4^26 

•  07 

T 

T 

•  09 

.96 

.75 

.30 

.15 

T 

.15 

1.30 

.10 

T 

.10 

.15 

.71 

T 

.10 

4.00 

1.09 

.10 

1 

.29 

1.22 

.07 

.02 

.06 

•  02 

T 

1.33 

.24 

T 

.48 

.02 

.31 

2.46 

3.04 

.02 

T 

T 

.43 

T 

.  15 

T 

.03 

2.10 

T 

T 

'  - 

•  05 

.31 

.  14 

2.20 

1.58 

.27 

'fln 

' 

'  1  "5 
* 

'  1  ? 

.3! 

.42 

.  09 

3.49 

\o5 

*92 

'40 
* 

'  17 

'  J  J 

02 

55 

'02 

•  29 

,oi 

•  06 

.64 

.20 

.03 

2.45 

3.38 

1  12 

.38 

.9* 

•  67 

T 

.14 

T 

.10 

2.00 

.16 

T 

.66 

.01 

.50 

2.00 

.90 

.  0! 

.35 

.08 

.01 

1.94 

1.44 

.13 

*  * 

.30 

.0 

.  18 

* 

.22 

•  1 1 

2.04 

1.00 

.17 

•  ^* 

•  20 

' 

'  _ 

37 

.12 

.10 

.01 

06 

.91 

1 ,06 

24 

'nj 

'  ,  , 

'at 

^30 

'3* 

T 

.57 

•  1* 

T 

.40 

1.21 

.22 

.11 

.7] 

.09 

80 

1  32 

29 

12 

03 

25 

36 

.37 

T 

.29 

.11 

•  03 

1.2i 

1  •  22 

.99 

.17 

T 

T 

.19 

T 

T 

.71 

.04 

.16 

.09 

T 

.46 

.11 

•  21 

1.20 

.05 

.17 

li 

.01 

•  04 

•  *3 

43 

.51 

T 

.26 

01 

•  84 

1.13 

' 

' 

*n4 

15 

0  \ 

'oB 

!  i< 

,46 

.11 

T 

•  21 

1  tOf 

.  20 

.11 

'  5C 

*  40 

*  16 

'  J  ^ 

01 
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■  03 

.01 

RAND  TOWER  2  H 

7.76 

.08 

.30 

.04 

.02 

.20 

.77 

.03 

.39 

.37 

.04 

.10 

2.36 

.17 

1.64 

.99 

.27 

.01 

7 

AKANOA    1  NM 

7.80 

.21 

.06 

,07 

.50 

.02 

.42 

7 

.36 

.37 

.57 

2.02 

.46 

.13 

1.64 

.63 

7 

.28 

■  04 

ARION  4  NNE 

7,07 

.12 

.09 

.11 

T 

.42 

.39 

.06 

.14 

.34 

.59 

.14 

1.94 

•  07 

1.09 

1.24 

.14 

.23 

.01 

aShvIlLE  *•  NE 

4.91 

T 

.56 

•  19 

X 

.12 

.  12 

.01 

T 

I  .04 

1 .53 

.37 

RAIRIE    DJ  ROCHER  IHSW 

6,29 

.05 

.97 

•  05 

.  19 

.90 

.  03 

.32 

.15 

7 

*  16 

■  95 

•  17 

1 .32 

.68 

.16 

■  19 

EO  BUD 

S.  16 

.69 

.  16 

.  15 

•  96 

.41 

.06 

1 .00 

.09 

•  12 

1 .36 

.26 

PART  A 

6.59 

T 

.31 

.37 

.25 

.73 

.48 

.07 

1 . 10 

T 

.23 

1 .60 

1.37 

.08 

7 

ATERLOO    I  WSH 

4.97 

.05 

T 

T 

.47 

.09 

T 

.92 

T 

T 

.27 

.25 

.17 

.06 

•  69 

•  93 

1.36 

.09 

.02 

T 

7 

SOUTHEAST  09 

6.83 

,30 

.03 

.01 

.25 

.59 

.03 

.23 

.01 

.16 

.30 

1.82 

.40 

.62 

1.39 

.30 

.37 

.03 

ENTDN  FOREST  SERVICE 

6.02 

.17 

•  02 

.23 

,04 

.}« 

.44 

.04 

.02 

.10 

.33 

.11 

.07 

1.B3 

•  19 

U90 

.34 

.22 

.03 

flOOKPQRT  0AM  52 

10.03 

.  15 

T 

T 

.75 

T 

.63 

.27 

.08 

.10 

.61 

1.26 

.50 

3,46 

•  33 

■  04 

ARMI    b  NW 

5.23 

.11 

.22 

.37 

.12 

.02 

,03 

.09 

.22 

.63 

.  12 

,93 

•  36 

■  93 

1 .30 

.02 

.  13 

■  03 

7 

IXON  SPRINGS  ACR  C 

8.52 

.04 

,04 

.20 

T 

.33 

.13 

.30 

.24 

.18 

1 .79 

.90 

,90 

.12 

1  ^09 

2.11 

7 

.20 

7 

AIRFIFLO  RADIO  WFIN 

5.93 

.23 

.02 

.04 

.43 

.01 

.31 

.50 

■  22 

.10 

.05 

,15 

.21 

.10 

.82 

.96 

•  03 

1.38 

.30 

.49 

DlCO^DA  dam  Bl 

11.52 

.05 

.06 

.66 

.09 

.62 

■  14 

.16 

.17 

.52 

1.60 

.20 

4,10 

.06 

.03 

2.28 

.29 

.23 

.04 

7 

ARRI  SauRG 

6.69 

.26 

.41 

.»5 

.U 

■  21 

.02 

.25 

.  10 

l.OO 

1,24 

■  26 

•  02 

U07 

1.08 

7 

.13 

.03 

ARBI5RURC  DISPOSAL  PL 

6.'>1 

.05 

.20 

.26 

,06 

.92 

■  11 

.06 

.11 

.30 

.76 

.29 

1,28 

.09 

.32 

1.86 

.09 

.11 

.02 

ClEANSBORO 

5.15 

.09 

.14 

.18 

.05 

.38 

■  20 

.06 

T 

.06 

.46 

.08 

.  12 

1,49 

•  03 

.66 

.82 

.31 

7 

T  7 

r  CARHEL    I  NNM 

5.00 

.15 

.01 

.09 

.20 

.  le 

.07 

.09 

.02 

.21 

.50 

.82 

.70 

.32 

1.20 

.31 

7 

.17 

OUNT  VERNON 

6.22 

.02 

.07 

.30 

.33 

.25 

.39 

.07 

.04 

.06 

.23 

.07 

1.65 

.26 

1.51 

.64 

.29 

.02 

OSICLARE 

9.B9 

.04 

•  11 

,77 

.52 

.12 

.23 

.38 

.25 

1.75 

2.69 

.33 

■  83 

1.98 

7 

.20 

7 

.09 

7 

HAHNEETQWN  NEW  TOHN 

7.78 

.02 

•  11 

.26 

.06 

T 

.62 

■  12 

.07 

T 

.12 

.27 

1.73 

,26 

1^67 

•  17 

.06 

1.16 

.76 

.26 

T 

7 

7 

AYNE  CITV 

5.59 

.IB 

.05 

.32 

.29 

■  21 

.04 

.07 

.31 

.41 

•  04 

UOO 

•  23 

1.26 

.86 

.32 

DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s  1 

E 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

is! 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Avei 

*         «  * 

NORTHWEST 

01 

aledu 

MAX 
MIN 

50 
41 

44 
39 

46 
35 

44 
34 

59 
35 

69 
54 

56 
45 

46 
36 

45 
32 

37 
23 

49 
24 

49 
25 

54 
27 

62 
35 

74 
42 

65 

47 

63 
24 

67 

50 

71 
58 

72 
58 

66 
55 

69 
50 

65 
46 

62 
41 

59 
45 

58 
41 

62 
36 

70 
49 

69 
55 

58.9 
40'6 

DIXON 

MAX 
MIN 

55 
36 

44 
39 

47 
36 

43 
33 

59 
31 

71 
42 

57 

45 
29 

40 
34 

37 
22 

49 
22 

49 
32 

52 
32 

61 
34 

76 
45 

65 
40 

64 
32 

70 
47 

69 
57 

80 
59 

73 
58 

64 
51 

66 
43 

64 
39 

64 
37 

63 
45 

60 
41 

62 
33 

63 
43 

66 
49 

59.3 
39.4 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

47 
41 

44 
3S 

45 
37 

43 
33 

57 
29 

68 
45 

64 

45 

34 
31 

37 
24 

42 
14 

46 
30 

49 
23 

60 
35 

73 
46 

65 
39 

61 
35 

68 
41 

68 
58 

77 
61 

72 
60 

66 
50 

65 
46 

62 
37 

64 

37 

62 
46 

57 
39 

60 
33 

57 
45 

59 
45 

57.2 
36 . 9 

FULTON  04M  13 

MAX 
MIN 

45 
42 

45 
41 

45 
37 

44 
35 

57 
34 

67 
46 

61 
40 

43 
33 

39 
31 

35 
26 

46 
23 

46 
33 

51 

30 

67 
35 

73 
42 

64 
45 

63 
37 

66 
42 

70 
58 

70 
58 

75 
56 

68 
50 

65 
51 

64 
42 

62 
41 

60 
49 

59 
46 

61 
41 

60 
50 

62 
46 

57.6 
41.5 

C4LV4 

MAX 
MIN 

52 
43 

46 
39 

43 
37 

44 
34 

42 

30 

57 
33 

68 
45 

56 
34 

46 
36 

44 
25 

36 
23 

47 
27 

49 
29 

52 
34 

60 
39 

74 
50 

57 
34 

64 
42 

67 
55 

70 
58 

75 
59 

69 
51 

63 
49 

69 
48 

65 
36 

63 
42 

58 
40 

58 
34 

61 
49 

71 
52 

57.6 
40.3 

GENESEO 

MAX 
MIN 

47 
40 

45 
39 

48 
39 

44 
33 

59 
29 

69 
42 

57 

43 

35 

43 
30 

38 
24 

49 
22 

51 
31 

54 
28 

63 
35 

77 
47 

57 
36 

66 
33 

66 
46 

72 
58 

76 
61 

69 
59 

63 
50 

70 
48 

65 
45 

65 
42 

62 
47 

60 
42 

62 
37 

71 
52 

68 
53 

59.4 
40 .  6 

HENNEPIN  POWER  PL4NT 

MAX 

50 
42 

49 
41 

47 
39 

44 
37 

58 
35 

69 
44 

65 
37 

55 
36 

45 
32 

35 
27 

49 
23 

49 
34 

51 
25 

61 
30 

76 
37 

73 
39 

62 
31 

69 
44 

73 
56 

81 
57 

74 
56 

71 
53 

71 
41 

67 
44 

68 
40 

62 
44 

59 
44 

61 
39 

74 
46 

73 

61.4 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

50 
42 

47 
39 

44 
37 

42 
35 

57 
31 

67 
46 

59 
39 

56 

44 
32 

36 
28 

46 
24 

47 
33 

49 

32 

60 
29 

73 
43 

69 
45 

63 
34 

67 
50 

71 
56 

77 
60 

73 
60 

66 
53 

72 
51 

71 
48 

66 
39 

61 
42 

60 
41 

54 
38 

62 
39 

60 
4  1 

59.0 
41.0 

MDLINE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

46 
42 

46 

41 

47 
38 

42 
35 

59 
28 

70 
46 

54 

40 
34 

42 
30 

37 
26 

49 
24 

49 
30 

52 
26 

62 
35 

75 
50 

59 
36 

64 
33 

67 

45 

71 
59 

73 
60 

69 

60 

63 

50 

68 
46 

65 

47 

63 
42 

61 
47 

57 
43 

61 
36 

71 
52 

65 

52 

58.3 
41.  1 

HOKRISON 

MAX 
MIN 

46 
42 

44 

40 

46 
40 

43 
34 

59 
29 

70 
46 

56 
39 

50 
35 

40 
32 

36 
24 

47 
23 

48 
33 

50 
27 

51 

32 

74 
40 

65 
43 

62 
33 

70 
47 

71 
57 

76 
61 

66 
60 

62 
60 

66 
47 

66 
41 

65 
40 

61 
47 

69 
42 

62 
35 

61 
50 

65 
50 

56.0 
41.0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

MIN 

PAW  PAW 

MAX 

MIN 

56 
42 

50 
39 

42 
37 

42 
35 

42 
32 

55 
38 

66 
40 

57 
34 

42 
36 

40 
25 

33 
24 

45 

30 

47 
27 

53 
34 

65 
30 

73 
53 

57 
32 

60 
42 

64 
52 

72 
57 

60 
53 

65 
52 

60 
45 

66 
37 

66 
34 

62 
42 

56 
39 

53 
40 

58 
33 

70 
50 

56.6 
38.8 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

52 
42 

48 
40 

44 
38 

44 
34 

57 
31 

69 
43 

65 

41 

48 
34 

39 
33 

36 
27 

47 

22 

47 
33 

49 
26 

59 

34 

75 
44 

68 

41 

62 
31 

66 
46 

66 
56 

60 
57 

72 
60 

6! 
52 

67 
43 

64 
40 

61 
39 

59 
42 

60 
39 

60 
33 

56 
46 

65 
46 

56.5 
39.6 

ROCKFORD  HSO  AP 

MAX 
MIN 

48 
42 

43 
40 

44 
38 

41 
34 

55 
28 

66 
44 

50 
38 

39 
34 

36 
31 

35 
26 

44 
19 

45 

30 

48 

24 

60 
32 

74 
44 

59 
34 

63 
33 

69 
47 

66 
59 

79 
60 

70 
60 

62 
49 

64 
46 

60 
40 

61 
39 

60 
46 

57 
41 

56 
36 

52 

45 

60 
47 

55.7 
39.5 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

44 
39 

43 
37 

44 
36 

41 

32 

55 
29 

67 
42 

62 
35 

38 
30 

35 

30 

35 
28 

48 
18 

48 
28 

48 
24 

59 
34 

70 
46 

60 
3" 

59 
36 

68 
42 

66 
56 

71 
60 

67 
58 

64 
49 

63 
36 

61 
37 

65 
37 

65 
37 

57 
37 

56 

33 

56 
42 

63 

42 

56.1 
37.7 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

49 
41 

46 
41 

46 
39 

45 
36 

59 
32 

69 
42 

66 
40 

53 
37 

46 
31 

35 
27 

48 
24 

48 
35 

52 
25 

62 
26 

76 
44 

69 
42 

64 
31 

69 
42 

72 
57 

61 
59 

72 
60 

65 
48 

71 
44 

68 
44 

65 
39 

60 
41 

56 
43 

63 
36 

71 
50 

74 
53 

60.7 
40.3 

WALNUT 

•          *  * 

MAX 
MIN 

48 
42 

44 

40 

45 
38 

42 
33 

57 
31 

6S 
44 

63 

44 

48 
34 

43 
31 

34 
25 

47 

23 

48 
33 

51 
28 

60 
33 

74 
39 

65 
40 

63 
34 

67 
47 

70 
57 

79 
58 

73 
59 

69 
52 

68 
46 

65 
42 

64 
38 

60 
43 

58 
38 

60 
32 

69 
49 

71 
53 

59.1 

NORTHFAST 

02 

ANTIUCH  J  NW 

MAX 
MIN 

46 
3' 

48 
39 

43 
36 

40 
34 

39 
27 

55 
26 

61 

49 

39 
31 

35 
27 

34 
17 

43 
19 

43 
22 

47 
24 

58 
38 

73 
52 

56 
34 

56 
37 

65 
48 

64 

51 

74 
52 

65 
54 

63 
47 

64 
34 

51 
34 

56 
36 

57 
36 

56 
33 

56 
36 

46 

52.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

52 
42 

46 
38 

46 
39 

44 
36 

59 
29 

69 
48 

60 

43 

43 
35 

40 
33 

35 
27 

45 

22 

42 
34 

50 
25 

59 
32 

76 
42 

67 
40 

62 
32 

65 
47 

65 

57 

75 
54 

66 
57 

67 
55 

68 
42 

66 
39 

68 
39 

56 
42 

56 
41 

56 
39 

68 
44 

71 

58.3 

BARRINGTON   1  SE 

MAX 
MIN 

72 
55 

70 
60 

72 
60 

68 
55 

62 
45 

66 
37 

62 
37 

58 
43 

57 
37 

57 

30 

40 

CHICAOQ  GRANT  PARK 

MAX 
MIN 

52 
43 

50 
42 

43 
36 

39 
36 

56 
36 

69 

50 

55 

43 
38 

43 

32 

36 
31 

42 
34 

47 
31 

41 
35 

59 
40 

77 
49 

67 
44 

61 
38 

57 
52 

64 
51 

76 
54 

':Z 
43 

50 
46 

49 
45 

57 
41 

55 
46 

62 

53.9 

Chicago  qihare  wso 

AP 

MAX 
MIN 

50 
42 

47 
40 

44 
38 

39 
34 

55 
30 

67 
41 

54 
39 

43 
36 

41 
31 

35 
28 

45 
25 

47 
30 

48 
26 

59 
32 

75 
44 

64 
36 

62 
33 

69 
46 

69 

56 

77 
62 

68 
59 

63 
49 

68 
45 

52 
38 

59 
39 

57 
40 

55 
40 

58 
33 

60 
45 

66 

56.5 

39  6 

Chicago  university 

MAX 
MIN 

52 
41 

52 
42 

48 
39 

43 

37 

53 
35 

65 
47 

70 
45 

48 
35 

43 
37 

44 

30 

45 
28 

46 
32 

46 
32 

57 
35 

68 
45 

76 
46 

58 
38 

63 

50 

64 
55 

74 
57 

77 
61 

69 
60 

70 
49 

72 
41 

56 
41 

55 
43 

52 
43 

56 
40 

63 
43 

65 
5  J 

58.3 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 
MIN 

52 
43 

48 
42 

44 
36 

39 
34 

54 
32 

71 
47 

60 
36 

44 
36 

43 
28 

34 
27 

45 
25 

45 
32 

45 
29 

58 
31 

76 
45 

66 
40 

61 
32 

66 

50 

68 
54 

76 
63 

71 
59 

64 
46 

71 
44 

49 
40 

59 
41 

55 
43 

53 
42 

57 
37 

64 
45 

70 

56.9 

DE  KALB 

MAX 
MIN 

52 
40 

48 
38 

43 

36 

41 
33 

55 
31 

66 
44 

63 
43 

47 
33 

42 
32 

34 
26 

45 
25 

47 
32 

48 
26 

58 

32 

75 
42 

71 
39 

61 
32 

65 
46 

67 
56 

76 
59 

73 
59 

65 
51 

65 
45 

64 
39 

61 
38 

58 
41 

56 
38 

58 

34 

56 
44 

67 

57.7 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

MAX 
MIN 

52 
41 

48 
41 

47 
39 

44 
37 

68 
31 

70 
44 

64 
40 

50 
37 

45 
34 

40 
25 

37 
27 

48 
25 

52 
24 

61 
33 

78 
35 

66 
44 

60 
43 

66 
42 

71 
57 

77 
60 

70 
60 

66 
49 

73 
47 

60 
42 

59 
42 

59 
41 

64 
39 

61 
31 

73 
45 

72 

59.6 

JDLIET 

MAX 

55 

32 

50 
30 

45 
38 

46 
27 

57 
32 

70 
45 

70 
42 

59 
36 

45 
30 

37 
28 

47 
24 

48 
32 

5C 
26 

61 
33 

70 
46 

69 
45 

68 
34 

68 
51 

69 
57 

76 
60 

73 
60 

69 
57 

72 
47 

70 
41 

67 
40 

61 
41 

58 
43 

60 
35 

73 
44 

70 
40 

61.1 
39.9 

MARENGO 

MAX 
MIN 

49 
40 

49 

38 

49 

36 

41 
33 

57 
27 

66 
42 

64 
35 

44 
3 1 

37 
31 

37 
26 

45 

19 

47 
32 

49 
23 

60 
29 

75 
36 

70 
30 

62 
33 

69 
36 

67 
54 

77 
54 

70 
57 

65 
50 

66 
44 

63 
36 

65 
35 

57 
43 

57 
37 

59 

32 

57 
42 

61 

57.9 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

53 
45 

53 
41 

46 
40 

45 
37 

60 
35 

71 
44 

64 
42 

51 
37 

44 
32 

36 
29 

49 
25 

49 
35 

52 
27 

61 
34 

77 
44 

68 
44 

63 
34 

69 
49 

72 
57 

60 
69 

69 
59 

69 
56 

73 
46 

65 
42 

67 
39 

59 
41 

60 
42 

63 
36 

73 
49 

74 
55 

61.2 
41.9 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

54 
44 

48 
39 

44 
37 

42 
34 

55 
31 

66 
42 

60 
38 

47 
34 

43 
29 

43 
23 

43 
23 

45 
31 

45 
31 

56 
32 

75 
43 

64 
34 

62 
34 

67 
46 

69 
54 

74 
61 

70 
60 

65 
47 

71 
45 

54 
40 

60 
39 

55 
40 

53 
36 

58 
32 

70 
44 

71 
41 

57.7 
36.6 

PERU  2  W 

MAX 
MIN 

WAUkEGAN  4  WSW 

MAX 
MIN 

42 

47 
40 

46 
37 

41 
36 

38 
26 

55 
31 

63 
38 

52 
34 

39 
33 

37 
29 

35 
22 

44 
23 

44 
25 

44 
29 

7S 

50 

61 
33 

60 
37 

56 
45 

59 
47 

76 

50 

68 
56 

67 

47 

65 
38 

48 

38 

53 
43 

54 
42 

51 
34 

57 
39 

47 
42 

52.6 
37.5 

WHEATON  3  SE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

50 
43 

49 
40 

45 
38 

42 
35 

57 
30 

69 
42 

61 
40 

50 
35 

43 
33 

35 
26 

46 
23 

47 

32 

50 
25 

60 
26 

77 
45 

70 
43 

65 

30 

66 
41 

69 
57 

75 
61 

68 
38 

63 
37 

59 
39 

59 
40 

60 
28 

65 
40 

72 
50 

58.3 
37.7 

S*«  H«l»r«Qca  Nol«k  Following  St«Uon  Ind*x 


DAILY  TEMPERATURES 


tPUlL  197} 


Station 

Day  ol  Month 

age  ; 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13  1 

i 

20 

21 

22  j 

23  j 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WEST 

03 

GALESB'JRG 

MAX 

MIN 

47 
40 

43 
39 

44 

36 

35 

59 
28 

43 

59 
39 

45 

35 

31 

38 
23 

49 

22 

49 

32 

53 
27 

60 
35 

75 
48 

59 
36 

62 
35 

66 
51 

72 
56 

74 
56 

7o 
59 

66 
50 

7l 
49 

65 
46 

65 
39 

58 
42 

59 
39 

63 
33 

70 
50 

70 
57 

58.9 

40.4 

CO  L  OE  N   1   N  W 

MAX 
MIN 

50 
4i 

44 
39 

45 
39 

36 

33 

41 

60 
43 

56 
39 

29 

36 
24 

54 
24 

52 
34 

55 
29 

61 
36 

72 
50 

60 
38 

65 
37 

69 
53 

72 
56 

73 
63 

79 
51 

71 
51 

73 
52 

70 
50 

67 
44 

61 
44 

59 
42 

65 
35 

72 
50 

72 
59 

60.9 
42.2 

LA  H A R P E 

MAX 
MIN 

49 

42 

43 
38 

45 
38 

34 

30 

69 
43 

61 
41 

48 
37 

47 

30 

38 
18 

53 
23 

53 
35 

56 
29 

61 
34 

75 
48 

58 
37 

65 
34 

69 
43 

71 
57 

74 
57 

72 
57 

69 

50 

72 

50 

70 
48 

67 
41 

60 
44 

59 
43 

66 
36 

70 
49 

57 

60.5 
40.8 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

49 
43 

44 
38 

45 
38 

35 

60 
31 

43 

62 
45 

49 
36 

32 

39 
24 

50 
25 

49 
34 

55 
26 

62 
33 

74 
38 

67 
38 

65 

33 

69 
50 

71 
56 

72 
56 

70 
59 

66 
49 

72 
47 

67 
47 

64 
39 

60 
43 

60 
41 

65 
34 

70 
49 

70 
56 

60. 1 
40.7 

QUINCY 

MAX 
MIN 

50 
41 

44 
39 

45 

41 

44 
37 

62 
35 

66 
46 

64 
46 

50 
40 

46 
29 

36 
24 

57 
27 

57 
37 

56 
30 

60 
40 

72 
50 

61 
38 

67 
40 

69 
56 

70 
60 

72 
60 

79 
51 

71 
53 

74 
54 

72 
52 

69 
47 

62 
45 

57 
45 

66 
39 

72 
54 

75 
65 

61*5 
44.0 

QUINCV   FAA  AP 

MAX 
MIN 

47 
41 

43 
40 

44 
40 

41 
38 

59 
34 

67 
43 

58 
45 

47 
39 

48 

28 

36 
25 

55 
25 

49 
33 

54 

30 

58 
35 

71 
49 

56 
39 

65 
40 

67 
51 

69 
59 

71 
59 

76 
58 

66 

52 

72 
54 

71 
51 

67 
47 

61 
45 

59 
41 

62 
37 

72 
50 

75 
62 

59.5 
43.0 

RUSHVlLLE 

MAX 
MIN 

47 
42 

46 
39 

46 
38 

45 
37 

60 
32 

63 
42 

68 
42 

47 
37 

47 

30 

35 
26 

52 
23 

55 
35 

47 
29 

53 
34 

73 
40 

52 
40 

67 
36 

69 
52 

69 

52 

77 
53 

78 
54 

77 
52 

73 
52 

72 
51 

44 

63 
43 

57 
44 

68 
36 

73 
52 

75 
56 

60.6 
41.4 

CENTRAL 

04 

bldominctdn  normal 

MIN 

67 

44 

44 
39 

43 
39 

43 
36 

57 

35 

67 

40 

66 
48 

60 
36 

57 
31 

34 
27 

46 
23 

44 
34 

52 
27 

59 
35 

75 
50 

72 
44 

63 
33 

68 
54 

72 
59 

78 
60 

72 
59 

72 
56 

72 
50 

68 
48 

65 
40 

65 
40 

59 
42 

61 
33 

71 

50 

73 
58 

61.5 

42.3 

MIN 

61 
45 

45 
39 

44 

38 

36 

35 

42 

64 
40 

57 
37 

30 

34 

46 
24 

46 
34 

50 
24 

60 
30 

76 
42 

72 
44 

63 
30 

71 
42 

72 
57 

79 
58 

71 
59 

69 
56 

73 
46 

64 
43 

64 
39 

61 
37 

56 
40 

60 
36 

73 

75 
54 

61.0 
40.6 

DECATUR 

MIN 

51 
45 

45 
39 

45 
40 

37 

37 

40 

63 
47 

61 
39 

29 

36 
28 

48 
23 

50 
36 

53 
29 

61 
35 

76 
49 

67 
44 

63 
34 

69 
54 

72 
58 

76 
60 

75 
60 

70 
56 

73 
51 

70 
51 

68 
45 

62 
41 

63 
42 

62 
35 

73 
48 

77 
58 

61.7 
43.0 

Parmer  city 

MIN 

51 
43 

44 
40 

44 
39 

37 

35 

39 

58 
43 

59 
37 

31 

35 
28 

47 

23 

45 
35 

51 
27 

59 
33 

76 
45 

69 
46 

61 
33 

69 
48 

72 
58 

77 
59 

72 
59 

69 
56 

74 
51 

68 
49 

67 
42 

63 
40 

60 
42 

64 
32 

72 
42 

75 
57 

60.9 
41.6 

HAVANA  POWER  STATION 

MIN 

50 
42 

45 
38 

45 
38 

34 

59 
30 

34 

65 
39 

61 
38 

28 

39 

51 

54 
34 

54 
28 

76 
38 

69 

40 

67 
33 

70 
49 

72 
56 

77 
57 

78 
56 

74 
55 

74 
47 

7  1 
45 

68 
42 

64 
41 

60 
41 

64 
36 

72 
47 

62.3 
41.1 

I.  *t  V  U  '1     C  t 

MIN 

54 
45 

45 
41 

46 
39 

37 

5  8 
33 

47 

62 
46 

56 
38 

32 

35 
28 

49 

24 

49 
35 

53 
20 

62 
35 

78 
49 

69 

42 

64 
34 

70 
52 

73 
55 

82 
61 

71 
61 

70 
56 

72 
48 

67 
45 

67 
47 

61 
41 

58 
43 

63 
35 

72 
50 

74 

51 

61.3 
42.3 

MIN 

5 1 
42 

44 
40 

45 
40 

37 

58 
36 

67 
42 

61 
42 

59 
37 

54 
30 

37 
28 

49 
23 

5 1 
35 

52 
30 

60 
32 

75 
48 

67 
46 

64 
34 

69 
52 

72 
58 

78 
59 

75 
59 

71 
57 

73 
51 

69 
51 

67 
43 

6 1 
41 

6 1 
43 

67 
37 

72 
47 

76 
58 

61.6 
42.6 

MASON  CITY  1  NW 

MIN 

50 
44 

44 

40 

45 
40 

45 
38 

59 
34 

68 
40 

61 
43 

58 
39 

54 
31 

36 
26 

45 
24 

52 
35 

52 
28 

60 
34 

76 
47 

69 

42 

65 
36 

70 
52 

72 
56 

77 
54 

76 
55 

73 
56 

73 
50 

69 
49 

67 
43 

63 
37 

60 
42 

62 
33 

73 
48 

78 
58 

61.7 
41.8 

MINONK  3  NE 

MAX 

MIN 

55 
44 

48 
39 

44 
36 

44 
35 

57 
34 

67 
41 

64 
41 

61 
30 

54 
31 

34 
27 

46 
25 

47 
33 

50 
26 

59 
31 

76 
41 

72 
43 

62 
32 

68 
45 

72 
56 

60 
57 

71 
58 

70 
55 

71 
46 

68 
43 

65 
38 

64 
36 

56 
34 

60 
31 

73 
45 

73 
53 

61.1 
39.5 

PEORU  wSO  Ae 

MAX 
MIN 

50 
42 

43 

40 

44 

40 

45 
37 

58 
33 

68 
39 

61 

41 

56 
39 

48 
30 

37 
25 

49 
22 

49 
31 

52 
29 

60 
35 

76 
49 

61 
34 

63 
35 

66 
51 

72 
59 

76 
60 

73 
60 

65 
52 

73 
50 

66 
45 

66 
42 

61 
42 

61 
39 

62 
34 

73 
49 

73 
57 

60.4 
41.4 

PRINCEVILLE   I  N 

•           •  • 

MAX 
MIN 

55 
44 

46 
40 

43 
38 

45 
36 

57 
32 

67 
49 

64 
45 

56 
36 

50 
30 

35 
26 

44 

25 

42 
33 

52 
26 

60 
35 

75 
48 

71 
40 

63 
35 

66 
50 

70 
58 

73 

60 

78 
58 

77 
57 

70 
49 

67 
46 

63 

40 

60 
40 

57 
40 

60 
36 

72 
50 

72 
58 

60.4 
42.0 

EAST 

05 

DANVILLE 

MIN 

70 
47 

48 
41 

45 
41 

44 
36 

55 
34 

66 

40 

64 
41 

60 
40 

58 
34 

37 

30 

46 

25 

45 
36 

50 
24 

59 
25 

76 
39 

74 
49 

62 
31 

69 
49 

72 
58 

76 
61 

74 
60 

73 
61 

72 
52 

70 
45 

65 
47 

64 
40 

59 
45 

6 1 
35 

7l 
41 

74 
54 

62.0 
42.0 

HQOPESTQN 

MAX 
MIN 

58 
46 

40 

40 

43 
36 

54 
34 

66 
40 

58 
43 

58 
37 

53 
31 

35 
28 

45 
24 

43 
35 

50 
25 

58 
31 

75 
40 

67 
47 

62 
33 

68 
51 

71 
57 

74 
59 

72 
60 

69 

60 

71 
51 

65 
45 

66 
43 

64 
39 

57 
42 

59 
34 

71 
45 

73 
53 

59.8 
41.6 

KANKAHEE  WTR  POLL 

CTL 

MAX 
MIN 

54 
47 

50 
43 

45 
40 

45 
38 

45 
37 

56 
39 

67 
51 

63 
41 

54 
39 

45 
31 

35 
30 

47 
31 

47 
32 

50 
36 

59 
48 

76 
50 

61 
42 

64 
43 

69 

55 

71 
60 

74 
60 

70 
59 

65 
55 

72 
47 

60 
49 

65 
49 

61 
46 

57 
47 

60 
48 

74 
51 

58.7 
44.9 

PIPES  CITY  3  SE 

MAX 

MIN 

57 
43 

40 

45 
39 

44 
36 

55 
34 

61 
40 

61 
43 

58 
39 

55 
32 

3  5 
27 

46 
24 

45 
33 

52 
26 

59 

31 

78 
47 

70 
46 

64 

30 

65 
42 

72 
56 

77 
59 

72 
59 

68 
57 

72 
48 

65 
44 

65 
39 

63 
40 

59 
41 

61 
34 

73 
48 

74 
53 

60.5 
40.9 

PDNTIAC 

MAX 
MIN 

54 
44 

47 
40 

44 
38 

43 
36 

58 
35 

67 
42 

65 
40 

58 
37 

54 
31 

35 
26 

46 
25 

47 
34 

49 

28 

59 
32 

75 
44 

71 
45 

63 
33 

67 
49 

72 
57 

78 
58 

71 
59 

69 
57 

75 
56 

68 
44 

65 
40 

61 
40 

61 
42 

60 
36 

61 
48 

73 
50 

60.5 
41.6 

R4NT0UL 

MAX 
MIN 

69 
46 

51 
40 

44 
39 

45 
36 

42 
34 

58 
37 

68 
44 

59 
38 

59 

28 

35 
24 

47 
29 

44 
24 

51 
32 

68 
34 

76 
49 

63 
34 

63 
40 

68 
57 

71 
58 

74 
59 

73 
59 

69 

51 

72 

48 

64 
43 

67 
38 

64 

42 

50 
32 

64 
35 

72 
50 

60.3 
40.7 

UnBANA 

MAX 

MIN 

50 
42 

44 
40 

45 
39 

42 
37 

56 
36 

65 
40 

58 
46 

60 
40 

47 
30 

36 
29 

46 
26 

45 
34 

50 
30 

60 
33 

75 
47 

63 
37 

64 
35 

67 
53 

71 
57 

77 
58 

74 
60 

69 
57 

71 
54 

69 
48 

65 
45 

63 
42 

60 
43 

61 
40 

72 
48 

75 
57 

60.0 
42.8 

WATSEKA  2  NW 

•          •  • 

MAX 
MIN 

6 1 
44 

41 

40 

44 
37 

54 
35 

65 
40 

61 
45 

61 
38 

56 
33 

28 

45 

25 

45 
34 

49 

27 

60 
33 

75 
48 

70 
48 

62 
41 

65 

51 

71 
57 

74 
61 

68 
60 

66 
56 

71 
51 

67 
44 

63 
41 

61 
39 

57 
43 

58 
34 

70 
49 

72 
55 

59.9 
42.6 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON   RAM  ?6 

MAX 
MIN 

68 
47 

41 

47 
39 

47 
38 

46 
37 

57 
39 

64 
46 

56 
40 

53 
35 

27 

40 
26 

57 
29 

47 
29 

55 
37 

60 
41 

72 
47 

60 
39 

67 
42 

64 

55 

68 
55 

71 
60 

76 
57 

75 
5! 

74 

52 

71 
48 

63 
40 

66 
42 

59 
45 

65 
47 

72 
52 

60.6 
42.9 

CARLlNVILLE 

MAX 
MIN 

52 

49 

45 

45 
39 

60 
37 

69 
40 

62 
48 

53 
40 

5 1 
30 

37 
27 

52 
23 

52 
36 

55 
24 

61 
35 

75 
50 

69 
47 

67 
34 

68 
54 

69 
59 

74 
59 

78 
60 

73 
57 

75 

53 

73 
48 

69 
48 

63 
45 

62 
46 

65 
35 

74 
49 

79 
60 

62.5 
43.6 

GRIGOSVILLE 

MAX 
MIN 

47 
42 

45 
36 

45 
36 

44 

34 

60 
32 

68 
42 

59 
44 

53 
35 

48 
26 

38 
22 

56 
22 

56 
33 

55 
25 

62 
33 

74 
46 

64 
44 

69 
35 

68 
51 

69 

55 

73 
59 

79 
55 

69 
51 

74 
49 

67 
43 

70 
46 

63 
41 

59 
43 

64 
35 

75 
47 

77 
60 

61.6 
40.7 

HIllSBCJRO  2  SSW 

MAX 

MIN 

54 
42 

50 
40 

47 
39 

45 
38 

59 
38 

69 
38 

57 
49 

55 
40 

50 
29 

36 
25 

51 
21 

54 
35 

55 
29 

62 
33 

76 
34 

69 
47 

65 
38 

67 
54 

69 
57 

76 
59 

78 
60 

73 
57 

74 
56 

72 
52 

73 
47 

65 
43 

62 
46 

63 
36 

73 
59 

77 
56 

62.5 
44.0 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

69 
45 

50 
40 

46 
40 

45 
39 

46 
35 

58 
37 

67 
44 

59 
39 

58 
40 

41     38  56 
27     23  29 

s«»  r«Im*bc*  ^ 

47     55  60 
28     32  35 
oUi  FoUowlcig  SUli 

75  59 
49  35 
on  Indax 

66 
43 

68 
56 

69 

60 

73 
60 

78 
57 

68 

50 

72 
50 

70 
44 

67 
43 

61 
44 

61 
38 

60 
40 

74 

49 

60.5 
41.7 

-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES  .u.n.is 


tPRlL  1973 


Slalion 

Day  oi  Month 

Average 

I 

1 

2  1 

3 

g 

713 

g 

10 

J] 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

55 

48 

46 

49 

59 

67 

67 

57 

39 

57 

56 

54 

60 

73 

7 1 

67 

63 

68 

70 

76 

76 

72 

72 

68 

66 

61 

64 

73 

76 

62 

.9 

MIN 

45 

42 

40 

38 

34 

42 

45 

40 

31 

28 

21 

36 

27 

31 

48 

45 

35 

55 

55 

59 

61 

56 

53 

48 

48 

45 

47 

34 

46 

56 

43 

•1 

PtN4 

MAX 

54 

48 

45 

44 

59 

67 

56 

59 

48 

50 

53 

60 

76 

66 

63 

67 

71 

75 

76 

72 

72 

70 

67 

61 

61 

55 

71 

75 

61 

•  1 

MiN 

43 

41 

40 

36 

38 

40 

47 

39 

30 

27 

24 

36 

29 

33 

49 

46 

37 

54 

59 

60 

61 

59 

56 

51 

49 

42 

44 

37 

48 

59 

43 

.9 

SPRINOFIELO  M50  4I> 

MAX 

4'' 

45 

44 

44 

58 

67 

59 

56 

49 

36 

52 

46 

53 

60 

79 

65 

64 

69 

70 

76 

77 

66 

72 

70 

67 

61 

62 

63 

75 

77 

61 

■1 

MIN 

41 

40 

40 

38 

36 

41 

45 

40 

30 

Z^ 

24 

31 

29 

36 

47 

38 

35 

53 

59 

61 

61 

57 

50 

50 

45 

43 

41 

34 

50 

60 

42 

.7 

MAX 

69 

58 

45 

45 

45 

56 

66 

60 

57 

38 

42 

53 

45 

51 

58 

71 

61 

64 

68 

70 

75 

75 

69 

73 

69 

60 

62 

72 

60 

.0 

MIN 

47 

41 

41 

38 

37 

42 

52 

42 

37 

28 

25 

29 

30 

".O 

48 

51 

36 

48 

42 

60 

61 

58 

47 

52 

43 

38 

50 

56 

43 

.6 

VIBOEN  1  N 

MAX 

53 

46 

45 

45 

54 

68 

62 

55 

50 

35 

50 

53 

63 

61 

75 

70 

67 

69 

70 

76 

78 

75 

74 

72 

69 

60 

63 

64 

75 

78 

62 

•  ! 

MIN 

43 

38 

39 

38 

38 

36 

45 

38 

29 

25 

23 

35 

38 

31 

46 

45 

34 

47 

58 

59 

60 

53 

49 

51 

47 

46 

44 

36 

47 

62 

42 

.7 

WHITE  HALL  I  E 

MAX 

55 

47 

67 

66 

57 

53 

55 

55 

60 

74 

72 

67 

66 

69 

72 

79 

77 

72 

72 

70 

67 

61 

64 

76 

75 

63 

•  0 

*          •  * 

MIN 

44 

40 

41 

38 

36 

42 

45 

39 

28 

21 

23 

37 

31 

34 

48 

44 

36 

56 

58 

58 

60 

56 

54 

52 

47 

45 

47 

36 

52 

59 

43 

•  6 

E4ST  SQUTHE4ST  07 

CHARLESTON 

MAX 

55 

47 

45 

43 

55 

58 

60 

34 

47 

48 

58 

75 

69 

61 

66 

7 1 

75 

74 

70 

70 

70 

63 

6 1 

60 

60 

71 

73 

60 

•  3 

MIN 

45 

42 

41 

36 

3" 

39 

46 

43 

34 

29 

25 

36 

31 

36 

50 

47 

40 

56 

58 

61 

63 

57 

56 

54 

51 

44 

44 

39 

49 

60 

45 

.  1 

EFFINGHAM 

MAX 

66 

5 1 

5 1 

58 

58 

60 

50 

55 

62 

76 

65 

66 

71 

77 

77 

74 

76 

73 

66 

67 

62 

64 

74 

75 

63 

•  6 

MIN 

39 

47 

38 

39 

36 

40 

47 

42 

35 

28 

25 

35 

33 

31 

49 

42 

38 

58 

62 

57 

64 

61 

56 

49 

53 

46 

47 

39 

47 

53 

44 

.5 

FLORA  5  NH 

MAX 

56 

53 

49 

58 

63 

57 

55 

62 

79 

70 

68 

66 

7  2 

78 

77 

7  5 

75 

72 

67 

62 

65 

66 

73 

76 

63 

.4 

MIN 

45 

43 

35 

36 

36 

43 

47 

40 

30 

27 

22 

39 

24 

25 

53 

52 

36 

56 

60 

60 

64 

60 

57 

46 

53 

44 

48 

37 

44 

60 

44 

•  4 

MARSHALL   I  6 

MAX 

64 

62 

59 

47 

47 

59 

76 

63 

62 

72 

76 

75 

75 

72 

7 1 

65 

62 

72 

70 

75 

63 

•  1 

MIN 

43 

42 

41 

36 

36 

39 

44 

44 

35 

29 

25 

37 

27 

26 

42 

51 

36 

50 

56 

59 

64 

50 

55 

46 

52 

41 

48 

46 

47 

55 

43 

.5 

MATTDON 

MAX 

j5 

45 

42 

55 

65 

55 

60 

49 

35 

47 

49 

52 

58 

75 

64 

61 

67 

72 

77 

75 

7 1 

71 

70 

67 

62 

60 

6 1 

73 

74 

60 

.4 

MIN 

42 

41 

41 

36 

37 

36 

47 

42 

29 

26 

25 

31 

29 

32 

49 

39 

35 

54 

58 

60 

62 

60 

54 

50 

46 

42 

44 

36 

46 

57 

43 

.  1 

nOWEAQUA 

MAX 

3 1 

46 

5  8 

67 

59 

62 

53 

36 

48 

51 

53 

60 

77 

66 

63 

70 

72 

76 

76 

71 

74 

71 

67 

65 

62 

63 

74 

77 

61 

.9 

MIN 

44 

40 

40 

38 

37 

itO 

43 

52 

32 

29 

23 

36 

28 

28 

47 

46 

33 

49 

56 

60 

60 

59 

53 

50 

47 

42 

44 

36 

46 

56 

43 

■  3 

NEWTON  5  SE 

MAX 

71 

50 

46 

46 

44 

55 

64 

53 

59 

48 

36 

48 

46 

53 

59 

75 

66 

64 

66 

72 

75 

74 

72 

71 

70 

63 

62 

62 

62 

71 

60 

.2 

MIN 

49 

42 

41 

38 

38 

'tO 

45 

45 

45 

29 

26 

30 

29 

32 

40 

51 

40 

45 

59 

60 

62 

61 

57 

50 

54 

45 

46 

37 

43 

50 

44 

.3 

UlNEV  2  S 

MAX 

67 

50 

48 

46 

5  5 

67 

67 

60 

57 

36 

49 

49 

55 

60 

77 

72 

66 

67 

67 

77 

76 

74 

73 

73 

67 

63 

62 

64 

72 

76 

63 

.1 

Mm 

49 

45 

39 

38 

39 

43 

50 

44 

35 

30 

25 

40 

27 

30 

49 

52 

40 

59 

60 

63 

67 

61 

59 

50 

54 

46 

47 

40 

42 

59 

46 

•  1 

PALESTINE 

MAX 

57 

49 

46 

55 

68 

55 

62 

53 

37 

48 

49 

53 

60 

77 

66 

67 

65 

72 

77 

76 

74 

73 

7 1 

64 

62 

62 

62 

73 

77 

61 

.9 

MIN 

46 

43 

39 

38 

38 

39 

46 

45 

33 

30 

26 

37 

28 

29 

49 

42 

40 

58 

59 

61 

64 

61 

55 

51 

54 

46 

47 

40 

45 

57 

44 

,9 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

57 

67 

57 

63 

56 

47 

60 

76 

66 

62 

67 

72 

76 

75 

72 

72 

66 

63 

59 

60 

7 1 

75 

61 

•  2 

MIN 

45 

40 

40 

35 

36 

40 

48 

43 

33 

26 

2« 

36 

26 

33 

45 

46 

36 

51 

58 

60 

63 

60 

55 

50 

51 

43 

44 

37 

46 

58 

43 

.7 

SALEM  WSMO 

MAX 

56 

49 

47 

44 

56 

66 

61 

53 

52 

36 

50 

48 

53 

61 

76 

68 

65 

66 

70 

75 

76 

71 

72 

71 

66 

61 

61 

62 

72 

74 

61 

.3 

MIN 

47 

43 

38 

38 

39 

41 

49 

43 

30 

26 

25 

38 

28 

33 

49 

51 

42 

56 

59 

60 

65 

60 

59 

52 

54 

46 

46 

37 

47 

61 

45 

.5 

TUSCfLA 

MAX 

50 

46 

45 

45 

57 

67 

65 

6  1 

58 

35 

47 

47 

52 

61 

77 

73 

64 

68 

72 

76 

74 

74 

72 

71 

69 

64 

62 

69 

72 

61 

.  9 

MIN 

46 

40 

40 

36 

37 

39 

43 

41 

31 

28 

2? 

27 

30 

30 

48 

39 

35 

52 

50 

50 

59 

59 

55 

51 

45 

41 

56 

49 

52 

42 

,4 

VANOALIA  FAA  AP 

MAX 

55 

49 

47 

45 

58 

67 

54 

53 

50 

36 

50 

50 

54 

63 

74 

64 

66 

66 

69 

76 

76 

73 

73 

71 

66 

61 

61 

64 

71 

74 

61 

•  2 

MIN 

44 

43 

41 

39 

40 

40 

47 

43 

30 

29 

25 

31 

26 

33 

49 

40 

40 

56 

60 

60 

63 

60 

55 

52 

52 

46 

44 

38 

46 

58 

44 

.4 

WINDSOR 

MAX 

72 

59 

61 

48 

49 

59 

66 

7 1 

76 

72 

72 

7 1 

6  1 

6 1 

6? 

72 

74 

61 

.7 

•          •  • 

MIN 

41 

40 

39 

36 

36 

36 

47 

39 

30 

28 

23 

36 

27 

31 

48 

47 

37 

55 

56 

60 

61 

52 

55 

50 

49 

41 

43 

38 

48 

58 

43 

•  0 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

60 

50 

4  6 

57 

65 

57 

56 

53 

74 

69 

66 

69 

79 

74 

71 

62 

.8 

MIN 

47 

43 

40 

39 

39 

36 

46 

43 

34 

30 

24 

41 

32 

33 

42 

55 

48 

59 

59 

59 

63 

62 

60 

56 

54 

47 

5? 

39 

42 

61 

46 

•  2 

3ELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

55 

49 

49 

49 

59 

69 

68 

53 

52 

54 

62 

75 

68 

69 

67 

73 

60 

79 

69 

75 

64 

.0 

MIN 

49 

43 

36 

40 

40 

40 

50 

45 

32 

28 

25 

40 

26 

30 

49 

52 

38 

56 

59 

61 

67 

66 

62 

50 

54 

47 

48 

40 

50 

56 

46 

.0 

CAHOKU 

MAX 

72 

54 

5 1 

47 

48 

69 

55 

55 

59 

48 

62 

62 

60 

77 

62 

.2 

MIN 

41 

41 

42 

41 

38 

41 

49 

44 

35 

26 

25 

37 

29 

36 

36 

55 

41 

53 

60 

61 

63 

61 

59 

53 

54 

49 

48 

42 

46 

47 

45 

.2 

CAIRO  kSO  CI 

MAX 

57 

65 

5 1 

5C 

55 

65 

56 

58 

57 

53 

76 

68 

68 

70 

78 

74 

69 

7 1 

73 

63 

.5 

MIN 

50 

46 

43 

42 

40 

46 

48 

46 

35 

34 

33 

41 

39 

44 

54 

55 

53 

59 

60 

63 

64 

63 

62 

59 

55 

51 

51 

49 

53 

64 

50 

.0 

CARBQNOALE  SEWACE  PL 

MAX 

72 

5 1 

6 1 

49 

46 

56 

67 

52 

56 

43 

57 

55 

70 

76 

71 

62 

•  4 

MIN 

48 

46 

41 

40 

40 

37 

48 

44 

38 

30 

25 

32 

26 

31 

41 

54 

46 

50 

61 

59 

65 

61 

61 

56 

55 

49 

45 

38 

48 

51 

45 

.6 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

71 

55 

50 

46 

47 

57 

67 

54 

38 

39 

54 

46 

66 

69 

6 1 

71 

60 

.7 

MIN 

48 

43 

38 

39 

38 

42 

47 

*3 

38 

28 

25 

31 

31 

35 

42 

53 

43 

47 

57 

54 

63 

61 

57 

55 

54 

49 

46 

37 

46 

53 

44 

.8 

COBOeN  2  S 

MAX 

55 

63 

50 

4G 

66 

58 

56 

47 

58 

68 

79 

72 

72 

62 

62 

65 

69 

74 

63 

.3 

MIN 

41 

43 

40 

36 

36 

43 

46 

38 

32 

27 

19 

36 

32 

33 

41 

51 

41 

51 

56 

59 

63 

62 

59 

53 

52 

49 

46 

36 

37 

59 

43 

° 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

63 

5 1 

51 

46 

56 

67 

63 

63 

55 

76 

69 

68 

72 

62 

63 

65 

75 

63 

3 

MIN 

42 

46 

37 

39 

40 

40 

49 

42 

34 

29 

22 

44 

2t 

34 

42 

54 

42 

57 

60 

61 

63 

57 

53 

55 

49 

44 

36 

46 

61 

45 

0 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

60 

60 

47 

58 

67 

61 

56 

56 

65 

76 

7 1 

7 1 

76 

74 

74 

73 

7 1 

66 

62 

62 

66 

7  1 

72 

63 

7 

MIN 

46 

43 

40 

39 

39 

42 

46 

43 

34 

28 

24 

45 

29 

35 

49 

52 

47 

56 

59 

60 

63 

60 

60 

55 

54 

48 

48 

40 

47 

62 

46 

5 

MARION  4  NNE 

MAX 

72 

56 

58 

49 

46 

56 

66 

53 

59 

48 

40 

54 

53 

55 

64 

76 

65 

70 

67 

71 

75 

7! 

72 

73 

70 

64 

58 

62 

63 

71 

62 

0 

MIN 

48 

46 

38 

39 

40 

40 

52 

43 

45 

28 

22 

27 

26 

32 

41 

56 

50 

46 

60 

60 

64 

60 

60 

54 

55 

49 

49 

36 

45 

49 

45 

4 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

62 

50 

48 

45 

56 

68 

61 

52 

53 

37 

54 

53 

55 

62 

74 

70 

66 

70 

68 

74 

76 

72 

72 

70 

67 

62 

61 

62 

71 

74 

62 

2 

MIN 

47 

43 

37 

38 

39 

39 

49 

43 

33 

26 

24 

40 

30 

34 

49 

51 

42 

55 

58 

59 

62 

61 

57 

55 

54 

46 

47 

39 

46 

58 

45 

4 

SPARTA 

MAX 

68 

56 

52 

46 

65 

69 

65 

53 

52 

42 

56 

55 

56 

63 

76 

72 

67 

66 

67 

75 

76 

73 

75 

72 

69 

61 

66 

67 

72 

76 

64 

2 

MIN 

49 

36 

49 

40 

45 

34 

29 

23 

40 

30 

33 

48 

54 

42 

59 

60 

61 

62 

62 

58 

54 

55 

49 

47 

36 

49 

61 

46 

6 

WATERLOO  I  WSW 

MAX 

58 

51 

49 

46 

60 

71 

54 

54 

51 

51 

57 

50 

58 

63 

76 

71 

71 

65 

63 

73 

79 

77 

75 

71 

68 

65 

61 

68 

76 

77 

63 

6 

MIN 

MAX 
MIN 

46 

46 

39 

39 

39 

38 

50 

45 

30 

26 

22 

42 

29 

33 

50 

52 

39 

56 

58 

58 

63 

61 

57 

52 

55 

48 

47 

36 

47 

63 

45 

6 

MAX 
MIN 

R»I*r«DC«  N 

3t*i  Following  Sl«U 

3n Index 

DAILY  TEMPERATURES 


Illinois 

tPRIL 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


S0UTHE45T  0 
ALBION 

BROOK^ORT  0AM  52 

OIXQN  SPRINGS  AOR  C 

fAIRflELO  RAOID  WFIW 

HABRISBURC 

MCLFAN5B0R0 

MT  CARkEL   I  NNW 

MOUNT  VERNDN 

ROSICLIRE 


IJIX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66  63  62 
«8     50  37 


72     63  61 


72     54  48 


49  52 
38  37 


41     40  4* 


47     54  67 


60  61 
42  37 


63  55 
42  38 


36  50 
28  24 


43  51 
34  31 


49 
25 


61 
30 


58 
31 


30     33  49 


61  76 
32 


30     31  47 


67  78 
30 


75  70 
59  49 


73  68 
55  45 


60     48  60 


73  73  67 
56     50  60 


78 
60 


60  61  55 

73  79  77 

60  61  66 

68  72  77 

59  61  63 

73  78  78 

60  60  65 


61     56  64 


72  75 
62  60 


75  73 
67  61 


76  71 
55  58 


75  74  72 
62     62  54 


77     72  74 


65  63 
45 


65  62  62 
57     52  49 


55     50  48 


55     47  47 


55     49  49 


V2  65  62 
55     48  48 


43     44  62 


62  70 
40  42 


S**  RvUtvnc*  Not*!  PoUowIng  SuUon  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
APRIL  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

 1 

ion  of 

t  mile  j 

J) 

i 

Sta 

ndard  of  Time 
CENTRAL 

o. 

iver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Result 
Direct 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

I  c 

T  R 

Trace 

q 
q 

a 

o. 

C) 

>o 

1.00- 

2.00 
and  c 

1  

Total 

riiRC  wsn  fi 

* 

36 

SE 

19  + 

4 

1 

8 

3 

2 

0 

18 

48 

7.3 

fHICAGD   n   HARE    WSH  AP 

10 

0.7 

12.1 

33++ 

6 

09+ 

78 

83 

61 

66 

5 

3 

7 

1 

2 

0 

18 

m 

7.5 

r H T c Acn  w<;n  ap 

13 

1.4 

12.5 

42 

SE 

19 

75 

80 

62 

65 

4 

3 

9 

1 

2 

0 

19 

44 

7.4 

MDLINE  WSO  AP 

21 

0.9 

12.0 

32 

SE 

21 

76 

80 

62 

61 

4 

6 

4 

2 

1 

2 

19 

49 

7.2 

PEORIA  WSO  AP 

19 

2.4 

11.5 

34 

S 

20 

76 

81 

60 

62 

4 

9 

5 

1 

1 

0 

20 

35 

7.7 

RDCKFDRD  WSO  AP 

7 

1.3 

12.8 

36++ 

7 

09 

82 

86 

68 

67 

3 

7 

6 

2 

1 

2 

21 

7.3 

SPRINGFIELD  WSD  AP 

20 

3.3 

13.6 

45 

SE 

20 

75 

81 

60 

62 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

17 

56 

7.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

4P(IU  1973 


Station 

t 

Day  of  month 

0) 

5? 
u 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URtANA 

M4X 
MIN 

53 
51 

i<< 
50 

50 
48 

48 
46 

46 
45 

48 
44 

50 
47 

50 
49 

51 
49 

51 
45 

45 

42 

44 

41 

44 

43 

45 

41 

48 
45 

53 
48 

53 

50 

52 

49 

54 
52 

57 
54 

60 
57 

65 
60 

65 
63 

65 
60 

61 
59 

59 
57 

57 
55 

58 
55 

58 
55 

58 
55 

53.4 
50.5 

s 

MAX 
MIN 

53 

51 

53 
50 

50 
49 

49 
48 

49 

47 

48 
46 

50 
48 

50 
49 

52 
49 

51 

47 

47 
44 

45 
44 

45 
45 

46 
44 

47 
45 

52 
47 

52 
51 

52 
50 

54 
52 

56 
54 

59 
56 

61 
59 

62 
60 

62 
62 

62 
60 

60 
59 

59 
57 

57 
56 

56 
55 

56 
55 

53.1 
51.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °< 

«      «  « 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWEI^  PLANT 

EVAP 

.  14 

4 

.02 

•  05 

•  15 

•  03 

•  12 

.19 

.22 

.15 

.13 

•  05 

•  02 

.27 

.22 

.27 

.12 

.13 

.21 

.2< 

.It 

.0! 

WIND 

59 

69 

99 

145 

25 

270 

130 

110 

74 

40 

75 

1 16 

180 

71 

57 

137 

141 

121 

123 

66 

43 

it 

35 

7i 

6< 

6 

31 

26746 

MAX 

62 

63 

37 

54 

57 

68 

67 

74 

72 

7 ', 

7C 

73 

S3 

77 

71 

79 

76 

76 

7* 

7i 

7; 

7 

7! 

69.7 

MIN 

44 

- 

37 

34 

32 

36 

38 

39 

47 

52 

36 

52 

57 

59 

60 

62 

49 

51 

45 

4e 

4« 

4C 

51 

51 

46.7 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.11 

•  06 

•  14 

•  20 

•  02 

■  10 

.IS 

.17 

.11 

•  03 

.01 

.04 

.05 

.17 

.21 

.17 

.16 

.16 

.23 

.39 

.11 

WIND 

58 

161 

105 

123 

39 

25 

70 

62 

94 

39 

57 

70 

64 

13S 

37 

34 

49 

5* 

67 

64 

8; 

74 

HAX 

66 

45 

35 

46 

52 

60 

72 

6( 

6: 

66 

57 

66 

71 

72 

SO 

74 

7C 

65 

6! 

61 

70 

62.9 

MIN 

44 

32 

32 

32 

34 

34 

35 

55 

37 

36 

54 

56 

56 

59 

54 

51 

45 

41 

4C 

31 

36 

54 

43.5 

»       •  « 

WEST  SOUTHWEST  04 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

• 

•  09 

• 

.21 

.18 

.15 

.04 

« 

• 

* 

.93 

.09 

.19 

•  11 

•  09 

•  07 

.00 

. 

. 

.36 

.26 

WIND 

135 

76 

66 

109 

94 

61 

140 

241 

96 

143 

52 

74 

137  172 

74 

65 

108 

146 

* 

305 

50 

40 

253 

• 

21C 

7] 

124 

3306E 

MAX 

_ 

41 

41 

45 

65 

70 

62 

58 

48 

65 

62 

71 

61 

69 

71 

70 

70 

75 

79 

74 

65 

7; 

75 

64.0 

MIN 

39 

36 

*1 

45 

*2 

35 

36 

46 

45 

49 

41 

44 

56 

58 

60 

54 

56 

45 

40 

46 

51 

46.1 

«      •  • 

SOUTHWEST  OS 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.21 

,06 

.03 

.07 

.03 

.17 

.24 

.04 

.07 

* 

•  15 

•  15 

.08 

.15 

.16 

.30 

.  10 

•  05 

.07 

.16 

.17 

.37 

.11 

.18 

.15 

.19 

.27 

.20 

.22 

.29 

4.48 

WIND 

13S 

127 

71 

68 

73 

114 

139 

72 

62 

309 

109 

154 

65 

34 

86 

211 

87 

66 

73 

120 

167 

239 

53 

36 

66 

123 

190 

111 

77 

200 

3479 

MAX 

69 

53 

45 

44 

45 

61 

67 

51 

53 

♦  3 

51 

47 

64 

61 

69 

59 

64 

63 

64 

70 

72 

73 

80 

69 

70 

57 

59 

70 

68 

60.7 

MIN 

«J 

«1 

39 

37 

36 

36 

*1 

42 

41 

32 

32 

34 

35 

38 

45 

43 

44 

55 

56 

57 

61 

58 

55 

52 

46 

42 

37 

38 

46 

43.7 

• 

See  Reiereoce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
4PRIL  1973 


Day  of  month 


1      2      3      4  S 


7      8      9     10     11     12     13     14     IS    IS     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTHWEST  01 
3IXDN 

fREEPOUT 

SALV» 

10LINE  MSO  A» 

lORRISDN 
(OCKPOaO  WSO  4P 

•  •  * 

NORTHFAST  02 

tNTIOCM  2  NH 
kURORA  COLLEGE 

:hic40o  d'hare  wso  ap 

:hiCACO  KIIOWAY  HSO  AP 

38  KALS 
3TTAWA 
>A«K  FOREST 

*  •  • 

WEST  03 

.A  HARPE 

lONMOUTH 
lUINCV    PAA  AP 

*  •  • 

CENTRAL  O* 

iLOOMlNCTON  NORMAL 

3ECATUR 

.INCOLN 

>EORIA  MSO  AP 

•  •  • 

EAST  05 

HOOPESTDN 

<ANKAKEE   MTR   poll  CTL 

»iPER  CITY  3  se 

"ONTIAC 
JRBANA 


WEST  SOUTHWEST 
CARLINVILLE 

SPRINOFIELO  WSO  AP 

WHITE  HALL   1  E 

•      •  • 

EAST  SOUTHEAST 

NEWTON  5  SE 

SALEM  wsno 


06 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Sm  Roloranc*  Noim  Following  Suiion  Indox 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
4PRIL 


1973 


Day  ol  month 


StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCDLi 

VANO'LIl   FIA  AP 
WINDSOR 

*  •  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAIRO  HSD  CI 

SPARTA 

*  •  • 

SOUTHEAST  09 

iL«ION 
HARRISBURC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.0 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

1.0 

T 

T 

T 
.5 

T 

S«e  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ALBIQN 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL,  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

c 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MAD  I  SDN 

4 

38 

53 

90 

U 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

01B7 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J.   BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

8B 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.  ROBINSON..  JR 

AROUNNE   NATIONAL  LAI3 

0237 

02 

ni  1  D  A  r  c 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGQNNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281. 

08 

WAS'iiNOTUN 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTQN  1  SE 

0*42 

02 

COOK 

1 

42 

09 

88 

07 

855 

6P 

6P 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

04*5 

06 

P  IKE 

4 

39 

41 

9  1 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

BE ARDSTOWN 

0^*92 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

445 

7A 

THOMAS  £•  PHELPS 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE  1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   I  E 

0598 

03 

MANC  UC  K 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W,  CQFFMAN 

ncMTHM    cnDcCT  Qfioyiirc 
BcNTUN   '•URcST  JcRVICc 

0608 

09 

rRAINKL  I  N 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NuRMAN   0,  MfcLVIN 

BLOQMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLODMINGTDN  NORMAL 

0766 

04 

MC  LE AN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPOPT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  AHDK  I  A 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

a  A 

cahqkia  treatment  plt. 

CAIRO  WSQCI  R 

1 166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

M I D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBQNDALE   SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

12 

380 

7A 

7A 

WESLEY  MEACHAM 

CARLINVILLE 

1280 

06 

tui  A  /*  i~i  1  1  n  T  h  1 

MACUUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A>  CAMPBELL 

CARLINVILLE  N0«  2 

128<t 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  Ji  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8  A 

8A 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI    6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA  2  SW 

1386 

08 

CL INTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHQN  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

1 1 

710 

6P 

7A 

EASTERN   ILL.  UNIV, 

CHENQA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHlCAiiO  CtN  WT   FILT  PL 

1523 

02 

C  DDK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

c 

CI   OF   CHICAGu/  MCDUGEL 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

M  I  D 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO   MaYFR   rMP  5TA 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CITY  ENGR  water  PURIF 

CHICAGO  Q'HARE   WSQ  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PMPC 

1552 

02 

COOK 

3 

'►I 

42 

87 

38 

639 

c 

CITY  UF  CHICAGO 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

33 

630 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHGD  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

CDOK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

c 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

^UT^A^n    MTrMiAW    i.icn    ad  o 
LHICAGU   nlDWAY   Wau   Ar  R 

1577 

02 

C  DOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  bEKVlCt 

CHILLICHTHt 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H,  tONNQR 

CISNE   2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K,  STANFORD 

CLINTON  1  SSw 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R,   E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R,  G.  ANDERSON 

COULTERVILLE   I  SSW 

19^,4 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

11 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMI L ION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

3P 

c 

INTERSTATE   WATER  CO 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

U  H 

MACON 

1 

39 

f\  1 

7  0 

ATA 

f  r 

7  A 

l.l 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

D I XON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H,  NtLLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPROS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

e 

ADA  A,  DEVINF 

DU  QUOIN   1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

edelstein 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  Q.  PRICE 

edwardsville 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS,   DEVERA  M,  GEBHART 

EFF I NGHAM 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R,  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E,  SPIEOLER 

FAiRBURY  Waterworks 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

37 

780 

7P 

7P 

H 

JOHN  SCHRODER 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

01 

5TE  PHENSUN 

6 

42 

17 

89 

36 

750 

7A 

C 

ALVIN  Wt  TIMM 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

6P 

7  A 

C 

II      C      ^  r>  n  n  ^      n  e  [?kl^*klPCnC 

U   5   CORPS   Or  cNGINEcRS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8A 

DIETRICH  KRUENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHARD  WDQDS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

6P 

6P 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

^  M  r*  c  ^  n 

GENEstU 

338A 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MllMT^rDAl       IITTI  TTTCC 

MUlNlCirAL  U|ILllit-> 

GIB5UN  CITY 

3*13 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JUScLYN 

GLADSTONE  0AM  18 

3*55 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

91 

04 

538 

8  A 

U   S   CORPS   Or  cNGINEfcRS 

golconda  Dam  si 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

C  H 

U   5  CORPS   ur  ENljINEtRs 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

PAUL  El  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

7A 

LEROY  K«  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

9u 

12 

550 

C 

WILLIAM  C«  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

525 

5P 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE  1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLt 

3717 

06 

r  I  Kt 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HUWARD   t«  STArrT 

HARDIN 

3850 

06 

C ALnQUN 

1 

39 

09 

90 

37 

44C 

5  P 

□KVILLE   H»  JuHNcS 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

68 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PIITMAN 

HARRISBURG   DISruSAL  PL 

3884 

09 

SAL INE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

C 

CITY   DIsPUSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

39*0 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

*013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBQRU  Z  SSW 

*108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

UDC      nr'*LJADn      V  RATTTC 

MRS   RItnARD  T  PATlIt 

HUOPcSTUN 

*198 

05 

VERnl L lUN 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

C  H 

JUHN  Ft  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

C 

CENTRAL   ILL   PU8  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  0AM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

iAri/cnM\/Ti  1  c 
J  At  KiuN V  i  L  L  C 

4442 

06 

M  n  D  r  A  M 
nURo AN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7A 

7A 

C 

WLDs  RAUIU 

J c K5 c YV  1  L L t   2   i W 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

5P 

8  A 

icncr"v>i(Ti   1  p     Pii^     ni  AMY 

JcRSEYViLLE   SWG  PLANT 

JULIET  BRANDON  RO  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

8A 

U   S   CORPS   up  ENGINEtRs 

JOL 1 ET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

520 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  3  SW 

4593 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

05 

87 

55 

625 

6P 

7A 

H 

CLOSED  3/15/73 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

7A 

7A 

C  H 

KANKAKEE  WTR  PD  CTL  CTR 

KE ITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7A 

REN  G  NYLIN 

KEWANEE 

4710 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

820 

5P 

5P 

STAR  COURIER 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

C 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK>  JR 

1  A    n  M    o  c 

4805 

04 

M  A  D  C  U  A  1  1 

MAR  sMAL  L 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRSi   OiBiPACEi  JRa 

1    A     U  A  D  D  C 

La  HAKrb 

4823 

03 

HANL  UC  K 

1 

40 

35 

90 

58 

710 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SMARPE 

LANARK    1  36 

4879 

01 

CARKQLL 

4 

42 

06 

89 

49 

860 

C 

BQYCE  D  HUMPHREYS 

LA  SALLE  1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

7A 

ILL  DIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVI LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

L I NCDLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN   Lt'G   CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

655 

e 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

1  n^'i/DnoT    DnLicB  uniicc 
LnCKrURT    rUWcR  HOUSc 

5136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

585 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES  F,  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

M  A  r  n  M  D 

PI  AL  UnD 

5280 

03 

nC  DUINUUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GeER 

MAl/AMr\A      1  KiU 

MAnANDA    1  NW 

5294 

08 

1  A  r  1/  c  n  ki 
J AC^SUN 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  Bi  HARTLINE 

M  A  D  c  u  r  n 

5326 

02 

MC  Hfc  NR Y 

6 

42 

15 

86 

36 

820 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

UADTCTTA 

nAK 1 1  TT  A 

5334 

03 

c  1 1 1  T  n  M 

rULTUN 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  H  NNE 

5342 

08 

WILL lAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MARDA  1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

C 

LLOYD  Jt  SIMPSON 

nAR5c  ILLco  LOC^ 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

7A 

U  S  COI^PS  OF  ENGINEERS 

M AK5  HA  L  L  IE 

5380 

07 

C  LARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M,   MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MrucUDv   1  nri/    ANn  ham 

riLntlNKT     LULK.    A'lL)  UAn 

5493 

02 

M  r  U  C  M  D  U 

MCnbNKY 

1 

42 

17 

8b 

14 

742 

c 

Ot  w.  sullang 

nC  L  E AN58UKQ 

5515 

09 

HAM  I LTDN 

5 

38 

06 

88 

33 

460 

7A 

7A 

WILLIAM  CAMPBELL 

M  c  n  n  D  A 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

9P 

M.   F.  DODGE 

nINUNK    3  Nc 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  CASPARDO 

MOL I NE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

Lj  n  ki  Lj  n  1  ITU 

MuNMUUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

un  MTT/*ci  1  n   k(n  5 

nUlNTlCCLLU  1^0 

5792 

05 

P I  ATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

MRSi   LUCILLE  A  BUCHANAN 

M  n  D  Q  T  c 

n  J  K  R  1  b 

5820 

02 

^  n  1  1  ki  n  vy 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  0''  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

C 

MRS   DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL  1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

C 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   I  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

SP 

ALVA  BROWN 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOIESI 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHDUS 

MDWEAOUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS,   MARY  A.  DOQLEY 

MURPHYSBQRQ  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

6011 

08 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

wpu   RnQTflKJ   Dam  17 

INCn    DUjlU'^    UAn  ir 

6  0  8  C 

n  1 
<J  i 

MERCER 

^ 

L  1 

Ci 

V  J 

54S 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWTQN  5  SE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

57 

88 

07 

500 

7A 

7A 

C 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKQMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

C 

CARL  C  KEELE 

QLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

o90 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  GADOIS 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

C.  E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EOGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

739 

7P 

7P 

till     Jr    K AK I  3 

OADI/  CnDCCT 

rAKK  rUf*CJl 

oo  1  o 

COOK 

L  ^ 

H  i 

30 

Q  "7 

4 1 

710 

M  t  C 

MIC 

H 

PARK  FOREST  WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

59 

895 

7A 

7A 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

780 

aA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WSO  AP 

R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTQNE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

C 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  NU  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

C 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LUU  bALLUnAT 

PONTI AC 

LIVINGSTON 

L 

L  n 
*t  \j 

0  0 

^  7 

647 

3  r 

H 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

iwsw 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

C 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PRDPHETSTOWN   1  NW 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

c 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL   LIGHT  OEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

ni  TN    C      l^FTTPI  KAMP 

RENO  LAKE  DAM 

"7107 

no 

FRANKLIN 

A 

H 

o  o 

0  0 

c  c 
45  5 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RCICHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

11 

820 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

68 

59 

880 

7A 

HARRIET  L.  REID 

RnCKFDRD  WSO  AP 

R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RQSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

GAIN  aRQS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

86 

01 

500 

7A 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM  WSMO 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

39 

88 

58 

570 

6P 

6P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

shawneetqwn  new  town 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

11 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

Curl   Q  V 
3  n  C  L  p  T 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

rriRDc  nP  cwr. tucpd^ 

r.  Ursri    ur  CiNvilNtCf^O 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7  A 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

42 

520 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPARTA  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

c 

B  E  LATTA 

SPRINGFIELD  WSQ  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SPRINGFIELD  5E 

8189 

06 

SANGAMON 

1 

39 

46 

89 

36 

570 

8A 

8A 

SA 

CITY  WTR,  LIGHTCPWR. 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

46 

635 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

8293 

01 

JD  DAVIESS 

4 

42 

21 

90 

00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD  J,  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY  G,  YUSKO 

SULLIVAN  1  SSW 

8389 

07 

M  n  1  1 1  T  D  T  C 

nUU  L 1  Kit 

2 

39 

35 

88 

37 

690 

c 

mcdic    c  iACU 
nCr^Lt    c  LAJn 

TISKILWA 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TDULQN 

8630 

04 

STARK 

1 

41 

05 

89 

52 

765 

4P 

E  H  DODEN 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA   2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

B9 

07 

540 

c 

MRS  BEi.iLAH  RITTER 

VANOALIA   FAA  A? 

8783 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

10 

532 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VIRDEN  1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINI A 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO   1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE   L.    MC  MURTRY 

WATERMAN  1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

c 

PAUL  T  LEIFHEIT 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WGFA 

HAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 
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ILLINOIS 
APkIL 


1973 


STATION 


WAYNE  CITY 
WENONA 
WEST  SALEM 
WHEATON  3  SE 
WHITE  HALL   1  E 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Lddltlonxl  infonation  r 
or  to  any  Weather 


egardlng  the  climate  ol  this  State  u;  be  obtained  by  wlting  to  the  Sattonal  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
Servlcf  OfUce  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the    HdHLY  PRECIPITATION  DATA    for  this  State. 


,Tif«<!toK«L  miTS      Dnless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  J"  lock's 
IIIlB.SIcm.U-  UllITS  ""-"^  a.,  totals  ire  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  fro.  65  =  F.     In  '  Supplemental  Data  table 

u""lons  e^t^^d  if?I|^«s  f^rte«  o?  degrees.     Resultant  ,lnd  ll  the  vector  .u.  of  vlnd  directions  and  .pe«is  divided  by  the  number  of  observations. 


ths  some  observers  take  the  observations  od 

her  Service  Offices 
tlon"  table.  "Dally 
the  24  hours  ending 


EV*PORATl(W  IS  .easured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
rlnS^table      Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  eatress  of  teaperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  ■ovement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  aneMeter  recorder  located  6-8 
Lnches  above  the  pan.  ^      e       i  # 

.A-m  aDDlVU^HTT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  eleet,  or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
oblffnfSg  l^^eileDts  age  taken  fro.  different  points  for  successive  observations:   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
m  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Hontbly  Summarized  Data'  table,   the  "Sno-fan  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
sno»  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

KORM.U.S  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

ST.\TIOS  N.4MES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  T.^BLES:  Itonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  tbis  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AXD  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

I ITTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


IW  TBE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AiO)  LETTERS  WHEK  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWIHG: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  '*Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  "iiMiir  1  i  i  il  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


■t^    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     Ibis  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  18  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 


D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperattire"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     ('niese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IK  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEK  USED  INDICATE  THE  FOLLOWIHG: 


AH    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


'     C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non*recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     (Mission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIO.HAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  fotind  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing:   20?  single  copy;  20?  annual 

suBary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building. 

Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  .North  Carolina  28801. 
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JAUTICAL  CHARTS 

e  available  for  purchase  from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and 
jodetic  Survey)  and  its  more  than  900  authorized  Sales  Agents  throughout 
e  United  States. 


r  information  and  free  catalogs,  write  to:    Request  free  chart  catalogs  by  number.  Num- 


Dlstribution  Division,  C-44 
National  Ocean  Survey  (NOAA) 
Riverdale,  Md.  20840 


ber  1  lists  Atlantic  and  Gulf  Coast  charts; 
Number  2,  Pacific  Coast  and  U.S.  Pacific  Is- 
lands; and  Number  3,  Alaska.  Catalogs  con- 
tain lists  of  authorized  Sales  Agents  and 
their  addresses. 
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4.34 

2.05 

2 

.0 

0 

12 

6 

3 

MOUNT  CARROLL 

67.8 

'.7,1 

57.5 

-  2.5 

80 

31 

31 

4 

228 

Q 

0 

3 

0 

5.34 

2.31 

1.50 

27 

.0 

0 

9 

6 

1 

PAW  PAW 

64. 1 

46,0 

55,1 

73 

25 

33 

4 

301 

0 

0 

0 

0 

5.46 

1.47 

1.14 

1 

.0 

0 

12 

4 

I 

ROCHELLE  6  NW 

66.7 

46,0 

56,4 

76 

31 

33 

4 

259 

0 

0 

0 

0 

6.91 

3.37 

1.23 

6 

.  0 

0 

11 

5 

4 

ROCKFGRD  USD  AP  //R 

55.4 

46,2 

55,8 

-  3.3 

76 

31 

34 

4 

281 

0 

0 

0 

0 

5.96 

3.15 

2.00 

1 

,0 

0 

9 

5 

3 

STOCKTON 

64.7 

46,9 

55  ,8 

76 

31 

34 

3 

283 

0 

0 

0 

0 

7.16 

2.32 

27 

.0 

0 

10 

5 

3 

TISKILWA 

69.7 

47,7 

58,7 

79 

31  + 

33 

4 

191 

0 

0 

0 

0 

5.70 

1.55 

1.72 

27 

.0 

0 

10 

4 

2 

WALNUT 

68.0 

48,3 

58,2 

-  3.8 

77 

31 

33 

4 

204 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.44 

1.54 

27 

.0 

0 

12 

5 

1 

DIVISION 

57.4 

-  3.6 

6.65 

2.71 

.0 

♦       *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIULM    c.  FNW 

52.7 

43,6 

53.2 

74 

2 

31 

5 

361 

0 

0 

1 

0 

4.65 

.96 

26 

.  0 

0 

8 

4 

0 

AUKUKA  LULUCU': 

66.8 

45,3 

55,6 

-  2.6 

78 

1 

31 

4 

250 

0 

0 

1 

0 

5.99 

3.25 

1 .30 

28 

.0 

0 

12 

7 

3 

DADD  TurTflM 
BAKK  iNU 1  UN 

64.2 

44,6 

54,5 

75 

22 

30 

5 

321 

0 

0 

2 

0 

5.55 

1.22 

26 

T 

0 

11 

4 

1 

61. 2M 

49,6 

55. 4M 

78 

31 

39 

14 

297 

0 

0 

0 

0 

CHICAGO  O'HARE   WSO   AP  R 

64.  1 

45,4 

54.8 

-  3.0 

77 

31 

33 

5 

311 

0 

0 

0 

0 

3.59 

.07 

1.15 

27 

T 

T 

14 

8 

2 

1 

tnlCAGU    UNlVtKillY  //K 

56.7 

'>e,2 

57,5 

-  .9 

77 

10+ 

38 

14  + 

230 

0 

0 

0 

0 

5.39 

1.52 

1.38 

1 

9 

4 

2 

L'livAwU   niuwAY   waU   AP  //K 

65.0 

46,4 

55.7 

-  4.3 

79 

31 

34 

4 

284 

0 

0 

0 

0 

4.17 

.44 

1.49 

27 

T 

0 

10 

3 

1 

DE  KALB 

66.8 

45.3 

56.6 

-  2.6 

77 

31 

35 

5 

255 

0 

0 

0 

0 

5.49 

1.40 

1.43 

27 

.0 

0 

10 

4 

2 

68. 4M 

46, 3M 

57. 4M 

-  3.8 

78 

31 

31 

4 

233 

0 

0 

2 

0 

7.09 

3.38 

1  .79 

27 

.0 

0 

9 

5 

3 

JOlIET 

59.0 

47,7 

58.4 

76 

31 

33 

5 

205 

0 

0 

0 

0 

5.05 

1.70 

1 

.0 

0 

12 

4 

2 

MARENGO 

56.6 

43,6 

55.1 

60 

31 

31 

17  + 

299 

0 

0 

3 

0 

5.88 

.0 

0 

OTTAWA 

66  .6 

48.3 

53.5 

-  3.4 

60 

Sl  + 

35 

4 

202 

0 

0 

0 

0 

4.23 

.49 

.75 

1 

.0 

0 

12 

3 

0 

PARK  FOREST 

65. IM 

45, 3M 

55. 2M 

77 

31 

34 

16  + 

299 

0 

0 

0 

0 

5.23 

1  .42 

27 

.0 

0 

8 

4 

1 

PERU  2  W 

69.4 

45.6 

57.5 

-  5.0 

79 

31 

29 

5 

223 

0 

0 

3 

0 

5.59 

1.76 

1.13 

1 

.0 

0 

9 

4 

I 

WAUKEGAN  4  WSW 

61,5 

44.0 

52.8 

-  3.9 

74 

2 

33 

5 

376 

0 

0 

0 

0 

4.53 

.82 

1.53 

26 

.  0 

0 

10 

3 

1 

WHEATON  3  SE 

67,5 

44.4 

56.0 

78 

31 

29 

4 

274 

0 

0 

2 

0 

5.22 

1.80 

1 

.0 

0 

10 

2 

2 

[}  1  V  1  b  I  UN 

56.0 

-  3.8 

5.32 

1.48 

T 

WEST  03 

57.7 

46.0 

57.9 

78 

24 

34 

4 

218 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.32 

1.37 

25 

.0 

0 

9 

4 

3 

GOLDEN   1  NW 

70.8 

50.3 

50.6 

81 

21 

37 

17  + 

147 

0 

0 

0 

0 

5.92 

1.79 

2.92 

27 

.0 

0 

9 

3 

1 

la  harpe 

70.4 

49 .  1 

59.8 

-  2.9 

Bo 

24 

36 

17 

167 

0 

0 

0 

0 

7.02 

3.07 

2 . 35 

2 

.  0 

0 

9 

5 

3 

MONfOUTH 

70.3 

48.3 

59.3 

-  2.7 

60 

31  + 

35 

4 

178 

0 

0 

0 

0 

5.35 

1.23 

1.68 

27 

.0 

0 

8 

4 

2 

QUINCY 

71.6 

53.1 

62.4 

-  2.8 

79 

31  + 

41 

15 

10'' 

0 

0 

0 

0 

7.26 

3.08 

3.31 

'7 

.0 

0 

11 

4 

1 

QUINCY  FAA  AP 

70.0 

50.6 

50.3 

81 

21 

38 

17 

151 

0 

0 

0 

0 

7.59 

2.75 

27 

.0 

0 

9 

5 

3 

RUSHVILLE 

70.5 

48,9 

59.7 

-  J. 6 

79 

26  + 

36 

15  + 

170 

0 

0 

0 

0 

4.07 

- 

.40 

1.65 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

U 1 V 1 b 1  UN 

60.0 

-  3.2 

5.11 

1.92 

.0 

«         *  * 

CENTRAL  0*1 

ni  rUlMTMI^THN  MflBMAl 

59.4 

48,6 

59.1 

-  3.8 

60 

25  + 

33 

4 

167 

0 

0 

0 

0 

3.50 

- 

.58 

.54 

28 

.0 

0 

10 

2 

0 

56. 4M 

47, 8M 

58  .  IM 

60 

24 

34 

15  + 

215 

0 

0 

0 

0 

2  7 

*  0 

1 0 

ncr  A Ti  IB 

U  C  u  "  < 

71.0 

49,5 

60.3 

-  3.6 

61 

2  1 

35 

15  + 

162 

0 

0 

0 

0 

3.10 

1.20 

.99 

28 

.0 

0 

6 

3 

0 

70. 3M 

46, 5M 

59. 4M 

34 

4 

179 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

u 

HAVANA  POWER  STATION 

70. OM 

48, IM 

59.  IM 
» 

-  4.6 

35 

17 

201 

0 

0 

0 

0 

3.59 

.27 

1.34 

3 

.0 

0 

9 

2 

1 

LACON  2  B 

69.2 

49,3 

59.3 

79 

24 

36 

15  + 

178 

0 

0 

0 

0 

4.16 

.80 

27 

.0 

0 

10 

4 

0 

LINCOLN 

70.6 

49,8 

60.2 

-  3.3 

86 

24 

36 

4 

160 

0 

0 

0 

0 

2,77 

1.19 

59 

g 

g 

MASCN  CITY   1  NW 

70.5 

49,5 

60.0 

82 

25 

34 

17 

164 

0 

0 

0 

0 

3.96 

1.30 

6 

!o 

0 

7 

3 

i 

MINONK   3  NE 

69.4 

46,0 

57.7 

78 

25  + 

30 

4 

226 

0 

0 

2 

0 

4.23 

.20 

1.25 

27 

.0 

0 

10 

3 

1 

PEORIA  WSO  AP  //R 

66.  1 

47,7 

57.9 

-  3.6 

80 

24 

34 

17+ 

215 

0 

0 

u 

0 

4.51 

.24 

1 .40 

7 

.0 

0 

10 

3 

PRINCEVILLE   1  N 

66.3 

48.9 

58.6 

76 

24  + 

35 

17+ 

195 

0 

0 

0 

0 

5.92 

1.69 

2.00 

27 

.0 

0 

8 

4 

2 

U  1  V 1 9  i  UN 

59.  I 

-  3.7 

3.92 

.17 

.0 

*      *  * 

EAST  05 

n  a  M  Vj  T  1  1  P 

70.5 

47,9 

59.2 

-  3.1 

82 

21 

33 

17  + 

191 

0 

0 

0 

0 

2.77 

1.55 

.98 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

HOOPESTON 

58.1 

48.7 

56.4 

-  3.6 

BO 

24 

35 

4 

207 

0 

0 

0 

0 

3.18 

.86 

.68 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

66.8 

47.3 

57.1 

-  3.9 

78 

25  + 

35 

4 

247 

0 

0 

0 

0 

4.86 

.72 

.1(3 

28 

.0 

0 

10 

5 

0 

PIPER  CITY   3  SE 

59.5 

47.6 

56.5 

82 

2'' 

33 

4 

204 

0 

0 

0 

0 

3.74 

.25 

1.3? 

28 

.0 

0 

9 

2 

1 

r DNT 1 AL 

59.9 

46.1 

59.0 

-  3.3 

81 

24 

35 

4 

186 

0 

0 

0 

0 

3.41 

.35 

.60 

25 

.0 

0 

10 

2 

0 

RANTOUL 

69.0 

47.6 

58.4 

82 

25 

35 

4 

208 

0 

0 

0 

0 

3.50 

.66 

28 

.0 

0 

11 

1 

0 

URBANA 

69.4 

50.2 

59.8 

-  2.7 

61 

24  + 

39 

4 

168 

0 

0 

0 

0 

3.23 

.99 

1.12 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  iii'-^^'^ 


SUUoa 

Temperature 

Precipitation 

Average 

.  a 

«  B 
•  fl 
>  a 
<£ 

Average 

Departure 
Trom  Nonnal 

Higheat 

Dais 

Lowest 

• 

5 

a 

?. 
•n 

Q 

s 

& 

a 

No.  of  Day 

Tolal 

"S 

Greatest  Day 

• 

& 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

.10  or  More 

e 
0 

1.00  or  More 

«  J 

sl 

0  * 

0  * 

hi 

CI 

W4TSEKA   2  NW 

67.2 

*8.0 

57.6 

79 

2* 

33 

17+ 

236 

0 

0 

0 

0 

*.31 

- 

.23 

.85 

27 

.0 

0 

9 

4 

0 

DIVISION 

58.5 

-  3.* 

3.63 

- 

.48 

.0 

*        *  • 

i^EST   SOUTHWEST  06 

ALTnN   D4H  26 

70.6 

51.2 

61.0 

82 

22 

40 

3 

135 

Q 

0 

Q 

Q 

3.45 

1.22 

7 

.  0 

0 

9 

1 

C4RL INVILLE 

72.5 

50.0 

61.3 

-  2.8 

63 

2  1 

35 

17 

136 

0 

0 

0 

0 

3.79 

•  30 

.99 

7 

.0 

Q 

g 

2 

Q 

GRIGGSVULE 

71.3 

*6  .  * 

59.9 

-  4.7 

81 

21 

37 

17+ 

166 

0 

0 

0 

0 

3.99 

1.20 

7 

,  0 

0 

9 

2 

1 

HlLLSeaRD  2  SSW 

71.5 

50.1 

60.8 

-  3.5 

82 

21 

38 

17+ 

142 

0 

0 

0 

0 

3.95 

• 

.27 

1.05 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

jaCKSONVILLE 

69. <> 

*e.o 

58.7 

-  5.3 

80 

27  + 

36 

17 

201 

0 

0 

0 

0 

4.75 

.*9 

l.*l 

8 

.0 

0 

8 

3 

2 

JERSEYVILLE  2  SW 

72.5 

*8.7 

60.6 

82 

26  + 

32 

17+ 

155 

0 

0 

2 

0 

4.04 

1.00 

7 

.0 

0 

B 

3 

1 

50.5 

60.5 

_  3,7 

80 

2  1 

37 

17 

156 

0 

0 

0 

0 

2.45 

1.85 

■  89 

28 

.  0 

Q 

^ 

I 

Q 

SPRINGPIELO  WSO  AP  R 

70.6 

*e.5 

59.6 

-  4.3 

82 

24  + 

35 

17 

17* 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.26 

.96 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

SPRINGflELO  *  SE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

VIRDEN   1  N 

73.* 

*B.2 

60.8 

8* 

21 

35 

17 

1** 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.77 

7 

.0 

0 

7 

* 

0 

WHITE   HALL    1  E 

72.5 

*9.7 

61.1 

-  3.3 

82 

24  + 

38 

17 

133 

0 

0 

0 

0 

3.38 

- 

.68 

.93 

8 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

60.4 

-  3.9 

3.54 

.60 

.0 

•       •  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHsRlESTON 

70  •  6M 

53. IM 

1 9 

127 

0 

0 

0 

0 

2 .  *  8 

28 

.  0 

■J 

EFFINGHAM 

72.* 

50.8 

61.6 

-  1.9 

82 

24 

38 

17+ 

126 

0 

0 

0 

0 

3.00 

- 

1.28 

!57 

27 

.0 

0 

8 

2 

0 

FLORA  5  NW 

73.7 

50. 1 

61.9 

-  3.6 

83 

26 

34 

15 

130 

0 

0 

0 

0 

*.51 

1.55 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

MARSHALL    1  E 

71.5 

49,* 

60.5 

82 

19 

35 

15 

159 

0 

0 

0 

0 

3.23 

.68 

27 

.0 

0 

9 

3 

0 

MATTOON 

70.0 

*e,9 

59.5 

80 

24  + 

38 

17+ 

183 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.63 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOwEAOUA 

72.3 

49.  1 

60.7 

82 

26+ 

3* 

15 

151 

0 

0 

0 

0 

2.98 

.81 

2 

.  0 

0 

6 

0 

NEwTON  5  SE 

70.3 

49,  1 

59.7 

82 

27 

38 

17+ 

166 

0 

0 

0 

0 

3.58 

.94 

27 

.0 

0 

9 

2 

0 

OLNEY   2  S 

72.0 

50.  1 

61.1 

-  4.1 

82 

26 

35 

I J 

I** 

0 

0 

0 

0 

5.28 

1.55 

27 

.0 

0 

11 

3 

1 

PALESTINE 

7o.* 

50.5 

60.5 

-  4.4 

81 

9 

37 

15 

15* 

0 

0 

0 

0 

3.42 

• 

1.02 

1.38 

27 

.0 

0 

8 

1 

1 

PARIS  WATERWORKS 

70.9 

49.7 

60.3 

-  3.3 

80 

26  + 

31 

4 

168 

0 

0 

1 

0 

1.77 

- 

2.66 

.52 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

SAl  EM  WSMQ 

71.1 

50.8 

61.0 

81 

26 

37 

15 

1*1 

0 

0 

0 

0 

4.71 

.36 

1.17 

27 

.0 

0 

10 

2 

1 

TUSCOLA 

71.7 

47.6 

59.7 

82 

21 

32 

15 

180 

0 

0 

1 

0 

2.83 

1 .36 

1.12 

27 

.0 

0 

8 

1 

1 

VANCALIA   Z  NW 

70.5 

50.3 

60.4 

82 

27+ 

39 

15  + 

160 

0 

0 

0 

0 

4.10 

.92 

7 

.0 

0 

9 

4 

0 

VANDALIA   FAA  AP 

M 

M 

M 

Q 

0 

0 

0 

1.45 

7 

1 

WINDSOR 

71.8 

50.3 

61.1 

-  2.4 

82 

26+ 

37 

4 

1*3 

0 

0 

0 

0 

2.87 

- 

1.57 

.96 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

OIVISI  JN 

60.7 

-  3.5 

3.33 

_ 

1.09 

.0 

•       *  • 

^nllTwuP^T  (IB 

ANNj    1  E 

72. 3M 

50. 9M 

61  .6M 

-  4.7 

85 

21 

38 

18 

129 

0 

0 

0 

0 

4.75 

27 

.  0 

0 

BELLEVILLE   SD   ILL  UMV 

74.7 

50.9 

62.8 

83 

21 

37 

* 

102 

0 

0 

0 

0 

5.81 

1.34 

27 

.0 

0 

9 

6 

2 

CAHPKIA 

71.6 

52.1 

84 

22 

43 

1 5 

11' 

Q 

Q 

Q 

3.82 

1.22 

2  7 

.0 

0 

6 

2 

2 

CAIRO  WSO  CI  R 

73,5 

57'.* 

65 . 5 

-  3.5 

84 

26 

47 

3 

52 

0 

0 

0 

0 

7.62 

3.23 

2.59 

1 

.0 

0 

9 

5 

2 

CARRQNDALE   SEWAGE  PL 

72.9 

51.5 

62.2 

-  4.2 

84 

27 

39 

15 

113 

0 

0 

0 

0 

7.05 

2.42 

2.72 

27 

.  0 

0 

7 

4 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

71.5 

50.9 

61.2 

83 

27 

40 

17  + 

1 39 

0 

0 

0 

0 

5.45 

I.IB 

7 

.0 

0 

10 

5 

2 

COdCEN  2  S 

72.5 

50.2 

61.4 

85 

21 

35 

* 

130 

Q 

0 

Q 

0 

9.80 

3.58 

27 

.0 

0 

10 

6 

* 

DU  OUDIN   1  NNW 

7*.6M 

51. OM 

62. SM 

-  3.7 

85 

26 

35 

17 

111 

0 

0 

0 

0 

5.00 

.85 

1.00 

27 

.0 

0 

10 

5 

1 

MAKANOA   1  NW 

72.9 

53.2 

63.1 

82 

26  + 

^  I 

i5  + 

94 

0 

0 

0 

0 

9.51 

3.10 

27 

.  0 

0 

12 

6 

3 

MARION  >>  me 

71.1 

50.* 

60.8 

-  5.1 

82 

27 

38 

16  + 

1*5 

0 

0 

0 

0 

6.67 

1.88 

2.13 

27 

.0 

0 

10 

3 

3 

NASHVILLE   <.  N6 

71.6 

51.7 

61.7 

82 

26 

41 

17+ 

125 

0 

0 

0 

0 

*.73 

.45 

1.11 

27 

.0 

0 

9 

3 

2 

SPARTA 

7*.! 

52.7 

63.4 

-  3.1 

82 

9 

40 

5 

85 

Q 

Q 

Q 

5.06 

.62 

1.87 

27 

.0 

0 

9 

2 

2 

WATERLOO   1  WSW 

51.5 

62*3 

8  3 

26  + 

38 

15 

U* 

0 

0 

0 

0 

5  .73 

1.3* 

1.99 

27 

.0 

Q 

10 

3 

2 

DIVISION 

62.4 

-  4.0 

6.35 

1. 88 

.0 

*       •  • 

ALBION 

73.* 

52.2 

62.8 

84 

26 

39 

17 

102 

0 

0 

0 

0 

3.57 

.80 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

BUOCKPORT   dam  52 

73.* 

7 

63.6 

83 

10 

40 

1 5 

84 

0 

0 

0 

0 

9.63 

5.39 

3.60 

27 

.0 

0 

9 

5 

3 

DIXCN  SPRINGS  AGR  C 

73.1 

50.7 

61.9 

82 

26 

34 

15 

127 

0 

0 

0 

0 

9,55 

5.52 

27 

.0 

0 

11 

4 

2 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

72.2 

51.1 

61.7 

-  4.0 

84 

26 

35 

15 

130 

0 

0 

0 

0 

4.82 

1.12 

27 

.0 

0 

8 

* 

1 

HARPIS8URG 

75.3 

52.5 

63.9 

-  3.2 

86 

26 

38 

15 

86 

0 

0 

0 

0 

7.5* 

3.29 

3.40 

27 

.0 

0 

10 

* 

1 

MClFANSBQRQ 

72.7 

49. 6M 

61  .2M 

-  5.2 

88 

27 

39 

15 

1*8 

3 

0 

0 

0 

5.09 

.77 

1.31 

6 

.0 

0 

13 

3 

2 

MT  CARMFL   1  NNW 

72.0 

50.9 

61.5 

82 

26 

38 

17+ 

129 

0 

0 

0 

0 

5.58 

1.60 

10 

.0 

0 

8 

3 

3 

M3UNT  VFRNON 

73.3 

50.2 

61.8 

-  4.0 

86 

27 

36 

16 

137 

0 

0 

0 

0 

3.97 

.39 

1.05 

27 

.0 

0 

10 

3 

1 

RDSICLARE 

72.7 

51.8 

62.3 

83 

26 

37 

15 

107 

0 

0 

0 

0 

7.53 

3.10 

27 

.0 

0 

9 

5 

1 

DIVISION 

62.3 

-  4.0 

6.36 

1.9* 

.0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MIY  H7i 


Station 

Total 

Day  ol  Month 

1 

 _i. 

«  1 

2  1 

3 

5 



6 

7 

 L 

8 



9 

10 


U 


12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  20 

21 

22 

23 

24 

25 

Zb 

27 

28  1 

29 

30 

31 

NQRTiHMEST  Ul 

ALEOQ 

6.25 

2  .00 

.52 

43 

1.47 

06 

DlXON 

6.67 

1 .22 

1 .35 

FREEPDRT 

.70 

1 .06 

.12 

01 

■  02 

.09 

.01 

.32 

FREEPQftT  SEMACE  PLANT 

ft.** 

.75 

1  •  10 

.01 

'02 

'm 

1*13 

*0l 

08 

'□6 

09 

29 

19 

50 

63 

63 

FULTON  0AM  13 

7.74 

.96 

.96 

T 

.54 

1.74 

.09 

.05 

.12 

.08 

.57 

.02 

.50 

l!l9 

.82 

.  10 

GALENA   1  N 

6.38 

.90 

1 .26 

.05 

02 

GALVA 

8.09 

I  .74 

•  49 

.01 

•  ^1 

• 

1 .63 

.01 

.01 

1 '  w 

• 

• 

OENESFO 

1 .97 

.04 

•  ^' 

.02 

.01 

n 
■  01 

T 

• 

■  I2 

'n7 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

5!70 

.96 

.26 

*44 

T 

1*17 

*  03 

125 

62 

12 

'20 

•  01 

ILLINOIS  CITY   D£M   16  // 

6.67 

.91 

2.71 

■  12 

!35 

.62 

.06 

.05 

T 

T 

T 

.  14 

.51 

!33 

1.04 

T 

.03 

KEITHSBDRC 

7.38 

1 .85 

1.01 

04 

KEWANEE 

5.17 

■  32 

1 .70 

HOLlNE  WSO  &P  R 

6.96 

2.06 

T 

T 

.06 

.31 

.66 

las 

.02 

.04 

.01 

.01 

T 

.04 

!36 

.01 

.65 

.46 

l!78 

T 

!o6 

.01 

MQRR I  SON 

8. 38 

.02 

.  1 5 

1.25 

1.06 

.05 

.05 

MOUNT  CARROLL 

6.34 

.38 

!92 

.66 

.97 

.05 

.07 

.20 

•  27 

.04 

.66 

1.50 

.62 

NEM  BOSTON  DAH  17 

8.06 

2.55 

1.20 

.02 

.21 

.32 

.66 

.02 

.04 

07 

.05 

T 

.49 

.01 

.47 

.93 

.98 

.09 

.02 

PAH  PAM 

5.46 

1.14 

•  35 

*  ft? 

*  ^7 

*  5! 

.02 

*  ?^ 

.  2 1 

'It 

'  ^7 

'  3 1 

ROCHELLE  6  NW 

6.91 

I  .00 

1  >06 

•  04 

• 

*  fti 

*  ,  , 

'  ^ 

*  17 

*  A? 

.10 

ROCKFORO  6  ENE 

.60 

■  94 

.04 

'11 

TO 

• 

•  03 

1  « 

.  70 

.08 

'77 

ROCKFORH  MSa  AP  //R 

6.9S 

2  .00 

•  02 

'a 

*  0 

1-  6 

.0 

.0 

.02 

* 

'  04 

■ 

.0 

*68 

1  29 

'  08 

T 

STOCKTON 

7.  16 

.77 

1.55 

T 

T 

.01 

1.02 

.01 

T 

.12 

.01 

.20 

T 

.50 

T 

.39 

.15 

.  10 

2.32 

•  01 

T 

TISKILHA 

5.70 

1  .00 

•  30 

i<ALNUT 

5.58 

.75 

•  39 

.16 

.  57 

.76 

.  10 

■  10 

T 

.12 

.52 

.03 

• 

.08 

1.5 

.05 

.It 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  Z  NW 

4.65 

.60 

.95 

.03 

' 

' 

'tS 

•  02 

.01 

,0 1 

.04 

' 

■  0 

•  24 

.25 

• 

• 

'?1 

AURORA  COLLEGE 

6.99 

1 .20 

•  40 

_ 

BARRINGTON 

.35 

•  45 

.02 

.01 

•  09 

.02 

•  OZ 

.14 

CHANNAHON  ORESOEri  ISl 

7!o7 

I  .65 

•  10 

'oe 

"34 

.03 

02 

.57 

'35 

23 

'  e 

I  09 

'  16 

.06 

CHICAGO  O'HARE   WSO  AP  R 

3.69 

.40 

.05 

T 

T 

T 

!26 

.14 

T 

.01 

T 

.04 

!l4 

.03 

.02 

.01 

.09 

.01 

!44 

.04 

l!l5 

.61 

!l5 

io" 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

5.39 

1 .  38 

.25 

CHICAGO  MIOWAV  WSO  AP  //R 

4.17 

.52 

.  1 1 

T 

.07 

.23 

*  i 

.  10 

I! 

T 

.  1 1 

.01 

•  29 

•  ^  ^ 

•  ~, 

.03 

\ 

.03 

.16 

'9! 

HE  KALB 

5.49 

1.07 

.44 

St 

1 

.08 

.02 

*  *' 

ELCIN 

5.46 

•  35 

• 

35 

'36 

.26 

'01 

'38 

35 

It 

I  11 

^32 

.01 

CEBHARO  WOODS  ST  PARK 

7.09 

K57 

.05 

.02 

.04 

'.n 

T 

T 

.67 

.46 

T 

!71 

K79 

uoo 

.01 

.49 

JOLIET  BRANDON  RD  OAH 

6.56 

.01 

JQLIET 

6.05 

1  .70 

•  17 

.05 

• 

• 

•  1^ 

• 

• 

LA  SALLE   1  S 

4.48 

'  40 

10 

*  01 

'10 

St 

45 

*50 

*2' 

.01 

HARENCO 

5.66 

1.00 

.70 

!45 

.65 

T 

.35 

!48 

T 

T 

.90 

\zs 

%6 

* 

i!h 

MARSEILLES  LOCK 

6. 17 

.14 

*35 

.02 

MORRIS 

7.56 

2.39 

.13 

.03 

.16 

.37 

.02 

.02 

.03 

T 

.71 

.35 

.05 

.67 

.39 

1.21 

.49 

.50 

.04 

OTTAWA 

4.23 

.75 

.33 

T 

.19 

.30 

.28 

T 

T 

.03 

T 

.13 

T 

.55 

.02 

.30 

T 

.72 

.27 

.17 

.19 

PARK  FOREST 

5.23 

.66 

.03 

.02 

.90 

'la 

^  '  a! 

"^7 

PEOTONE 

6.48 

.  33 

.72 

.05 

'or 

.06 

.40 

•  ** 

*«• 
• 

PERU  2  W 

5  .59 

- 

'00 

*  3 1 

*o" 

37 

STREATOR  2  ENE 

4.29 

.46 

.06 

.11 

.24 

.23 

.01 

.01 

.01 

.12 

.02 

.49 

.07 

.72 

T 

.77 

.33 

•  19 

.43 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

4.89 

.83 

.38 

.01 

.24 

.57 

.03 

T 

T 

T 

.09 

.44 

.07 

.30 

.46 

•  61 

.40 

.41 

.05 

HAUKECAN  WSW 

4.53 

HHEATON  3  SE 

5.22 

1  .  80 

.26 

.02 

•  ^ 

.  2v 

■  i6 

T 

.12 

.04 

.03 

.46 

1 . 40 

*  ^ 

.27 

WEST  03 

AVON  5  NE 

5.66 

.24 

.68 

.02 

.45 

•  ^* 

■X '  ^! 

'i  ■ 

T 

BENTLEY   1  E 

7.50 

CANTON  1  ESE 

3. 64 

.14 

.48 

'3] 

.30 

.27 

.  0  1 

•  1^ 

CALESBURC 

5.56 

.12 

'  09 

.04 

.03 

.26 

.09 

'12 

1.37 

1*1' 

'03 

'  0' 

GLADSTONE  DAH  IB 

5.50 

[35 

1.21 

.38 

.45 

.35 

T 

T 

!20 

l!25 

l!l7 

!o7 

!o- 

GOLDEN  1  NW 

5.92 

.32 

.27 

T 

.47 

.66 

.14 

.05 

T 

.07 

.40 

.51 

2.92 

.11 

LA  HARPE 

7.02 

.13 

MACOMB 

5.22 

1.0b 

!6e 

T 

.45 

!43 

.48 

T 

T 

T 

.36 

!22 

!4: 

'09 

'.I, 

MONMOUTH 

5.35 

.60 

U24 

.51 

.32 

.42 

.08 

.16 

T 

.15 

.07 

1.66 

.02 

.02 

.06 

MOUNT  STERLING 

4.61 

.16 

.55 

.62 

.85 

.11 

T 

T 

T 

T 

•  04 

.52 

.37 

.95 

.24 

T 

payson 

B.&7 

.03 

1*30 

T 

.  2S 

.97 

.50 

' 

"'' 

1 .53 

.04 

.  5  1 

2.1: 

1 .31 

.08 

QUINCY 

.b6 

*33 

1  *?! 

.03 

.10 

.4  1 

.24 

.21 

.  30 

3.3: 

.  14 

QUINCY  FAA  AP 

7)59 

1.05 

.0 

'95 

*02 

.02 

.12 

.37 

•  10 

QUINCY  DAM  21  // 

6.47 

.05 

1.12 

.13 

.66 

.35 

.05 

.33 

.04 

.39 

2^17 

.94 

.04 

QUINCY  MEHORUL  BRIDGE 

6.99 

.04 

.98 

T 

.17 

.89 

.34 

T 

.03 

T 

T 

.43 

.02 

.41 

2.55 

1.11 

.02 

RUSHVILLE 

4.07 

.60 

1 .65 

.20 

.  10 

T 

.40 

.75 

.15 

.10 

.  12 

CENTRAL  04 

BLDQMINCTON  WATERWORKS 

3.81 

.  16 

T 

■  03 

.01 

■  22 

.06 

T 

.26 

.24 

•  62 

blocmincton  normal 

3.50 

•  '■^ 

.38 

.23 

.31 

.04 

T 

.27 

.01 

.  29 

•  50 

.54 

.47 

.  21 

CMENOA 

3 .34 

.32 

.31 

.0 . 

.42 

.4* 

.6( 

.37 

* 

CHILLlCOTHE 

3.59 

.  20 

'o' 

'60 

■  12 

*30 

.62 

T 

.22 

.  38 

.27 

T 

T 

CLINTON  1  SSk 

2.81 

.  12 

.40 

.2- 

^32 

.11 

T 

T 

.  14 

.40 

.65 

.15 

.15 

.06 

DECATUR 

3.10 

.06 

•  52 

.07 

.  1 1 

.03 

.05 

.39 

.05 

FARMER  CITY 

.09 

.33 

.08 

.06 

•  15 

.29 

.18 

HAVANA  POWER  STATION 

3.69 

.05 

.33 

.1' 

.36 

1.34 

T 

T 

.03 

.29 

.55 

•  15 

.24 

.16 

LACON  2  E 

.50 

.  19 

.02 

T 

T 

.36 

.09 

.25 

•  02 

.  19 

LINCOLN 

2!77 

T 

.46 

.55 

.59 

.15 

.07 

.07 

[20 

!27 

.27 

.10 

MACKINAW 

2.99 

.02 

.29 

.11 

.32 

.31 

T 

.01 

.21 

T 

.45 

.52 

.40 

.08 

.27 

MASON  CITY   I  NW 

3.96 

.02 

•  39 

.46 

1  •  30 

.04 

.  52 

.  51 

.29 

.  02 

.0 

MINONK  3  NE 

4.23 

■  I5 

■  03 

T 

.67 

.02 

.05 

1.25 

.  10 

MOUNT  PULASKI 

2.78 

■  03 

■  52 

•'42 

.54 

.01 

.  1  0 

.  2  3 

.58 

.03 

.0; 

PEORIA  WSO  AP  //R 

4.51 

.36 

■  02 

< 

1.40 

•  03 

.  10 

.01 

.01 

T 

.61 

T 

.25 

T 

.40 

.35 

.10 

.50 

.07 

PETERSBURG  3  SSw 

2.50 

.38 

T 

.06 

.55 

.76 

.24 

.04 

.07 

.13 

.39 

.21 

.03 

PRINCEVILLE   1  N 

5.92 

.35 

•  62 

.OS 

T 

1 .00 

.02 

.07 

.20 

TOULON 

7.31 

•  12 

1 .14 

T 

.14 

.03 

2.  24 

.05 

.  17 

.28 

EAST  35 

DANVILLE 

2.77 

.  10 

.41 

.  14 

•  05 

T 

.09 

T 

.05 

.0? 

.49 

.  98 

.30 

OANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2.26 

.02 

■  29 

T 

.14 

.02 

.16 

.04 

.28 

.19 

.55 

.57 

GIbSON  CITY 

4.  36 

•  29 

.06 

T 

.  16 

T 

T 

1.03 

1.94 

.05 

HODPESTON 

3.16 

.66 

.02 

.03 

.07 

.06 

.05 

Io3 

T 

T 

.20 

•  09 

T 

T 

[33 

.27 

.53 

.33 

.4; 

.Ob 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTl 

4.86 

.07 

•  55 

.03 

.02 

.  16 

.04 

T 

.12 

.70 

.05 

.05 

,  37 

.B7 

.93 

.23 

.56 

•  U 

MONTICELLO  NO  2 

3.35 

T 

•  5fr 

T 

.  23 

.26 

T 

T 

T 

.23 

.L>6 

T 

.34 

.94 

.31 

.  19 

.0^ 

PIPER  CITY  3  SE 

3.74 

.03 

•  5 1 

.0: 

.05 

•  10 

•  01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

.06 

.06 

.  1  1 

.35 

1 .33 

.41 

.  36 

.  IS 

PONTIAC 

3.41 

.  16 

.31 

•  1  3 

•  01 

.03 

.03 

.05 

.37 

.60 

.  i  5 

.36 

.  1 1 

.42 

.02 

RANTOUL 

3.5< 

.14 

.44 

T 

.17 

.10 

.05 

.47 

.  iO 

.35 

.46 

.66 

.26 

.1( 

SIOELL 

.33 

.25 

1.41 

URBANA 

3.23 

.53 

.27 

.03 

.  20 

.06 

T 

.  11 

.27 

1.12 

.37 

.04 

.03 

WATSEKA  2  NW 

4.31 

.44 

*56 

.03 

.05 

.  10 

.04 

.03 

T 

.36 

T 

.01 

.03 

.22 

T 

.85 

.79 

.13 

.67 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  OAH  26 

3.45 

.15 

.21 

1.22 

.26 

T 

.55 

.03 

.11 

.04 

.38 

.26 

.05 

.19 

BARRY 

6.39 

T 

.66 

.20 

1  .3b 

.26 

T 

.05 

.62 

.16 

.52 

1.66 

.40 

.28 

BEARDSTOHN 

3.27 

.20 

•  53 

.01 

■  10 

1.02 

.32 

T 

T 

.42 

.34 

.13 

.08 

.12 

T 

SLUPFS 

4.05 

.04 

.42 

.eO 

.bfc 

.11 

.09 

.69 

.09 

.32 

.47 

.36 

Uowing  Suiion 

DAILY  PRECIPITATION 


EOmARDSVILLE 
CRAFT3N 
C"£ENVUiF   \  f 
CRlCCSVILLf 

HAROIN 

HiLLSBQRO  i  SSM 
JACKSONVILLE 
JERSEVVILLE 
KINCAIt) 


HEDQRA 

MQUM   JL  IVE    I  6 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGPIELC  NSa  AP 


Sm 


SPRINCFTELD  * 
VlROEN  1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL  I 


EAST   SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EPFINChAH 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVtLLE  POKER  PL 

LANRENCEVlLLb 
HARSHALl    1  E 
MATTOON 
HOhEAQUA 
NEHTQN  5  SE 

QLNEY  2  S 
PALESTINE 
PAklS  hATERMORKS 
SAINTF  HARIE 
SALEM  HSMO 

TUSCOLA 
VANDALIA   2  NM 
VANOALIA  FAA  AP 
nIlCOX 
MtNDSlR 


SOUTHWEST 


oa 


ANNA   1  E 

BELLEVILLE  SO  III  U^IV 
CAHOlClA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONOALE    SEmACc  PL 

CAHLVLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  Su 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

OU  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  ?  N 
HAAANOA    1  NN 
HARION  «•  NNE 
NASHVILLE  *  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHFH  IwSW 

RED  BUD 
SPARTA 

HAYERlOO  1  WSW 


SOUTHEAST 


09 


ALftlQN 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BRQOKPQPT  DAH  52 
CARHI  6  NW 
DixON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIta 
COlCONDA  3AH  $1 
HARRISBURC 

HARRISBHRG  DISPOSAL  PL 
NCLEANSBORO 

NT  CARHEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSlCLARE 

SHAHNEETOUN  NEW  TOWN 
WAVhE  CITV 


Total 

Day  of  Month 

'  1 

2  1 

3 

4  1  5 

'  \ 

e  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  {  14  I  15 

16  1 

17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29  I 

30 

31 

3,79 

.02 

.05 

.07 

.33 

.02 

.02 

*tt 

'ft 

.01 

.  1( 

5.77 

,25 

1*03 

*49 

T 

.33 

3.«5 

'52 

•  21 

1 .05 

.66 

T 

.25 

*  12 

*27 

• 

'rtt 

'o( 

3.76 

.0* 

.14 

.10 

.78 

•  43 

•  02 

•  28 

.03 

.12 

.80 

.72 

!30 

3 .99 

.03 

.43 

.35 

1.20 

.35 

.01 

.76 

.03 

.25 

.21 

.25 

.12 

3.70 

^, 

*0 

.79 

.54 

10 

3.95 

1 .05 

.26 

!77 

T 

T 

1.02 

1.41 

T 

.09 

T 

I29 

!o6 

T 

.11 

!33 

!34 

ijo 

!o: 

T 

«.0« 

.69 

.20 

1.00 

.95 

.03 

.15 

.11 

T 

.48 

.32 

.06 

.03 

3.19 

.48 

•  62 

4.31 

.10 

.56 

.40 

1.2c 

.38 

.06 

T 

.57 

.01 

.29 

.60 

.01 

.13 

3.79 

1.24 

.79 

T 

• 

2.4S 

*  16 

.48 

.27 

*na 

01 

'SI 

3. it 

.52 

.95 

' 

•  03 

.03 

2.62 

*03 

.96 

03 

T 

T 

'11 
■ 

04 

■ 

'  10 

■ 

.72 

.13 

.69 

.31 

3.01 

,01 

.13 

.77 

.50 

T 

.66 

.  50 

,  50 

3!3e 

.05 

.46 

•  36 

.62 

.93 

•  05 

.53 

.03 

.01 

.21 

2.48 

,  39 

3.00 

*  54 

.  37 

* 

.08 

.41 

4.il 

*44 

*04 

1 9 

29 

1*55 

'10 

2.76 

.36 

.41 

.13 

.03 

'.61 

.44 

1 03 

3.28 

.04 

.47 

,25 

.51 

.10 

.15 

.87 

.09 

.17 

.63 

4. IB 

*^ 

• 

' . 

* 

' 

.01 

.25 

^  *JLR 

.07 

'  1) 

3.23 

'  So 

.  2C 

1.92 

'23 

03 

63 

'02 

02 

*0l 

10 

*62 

'26 

2 .98 

T 

.81 

•  08 

.42 

.17 

T 

T 

T 

!27 

T 

!o7 

!35 

!75 

.05 

.01 

3.58 

.15 

.49 

.01 

.  14 

.81 

.29 

.27 

.94 

.06 

.32 

.10 

.61 

.45 

.03 

.19 

.4S 

.18 

.70 

.04 

.05 

.14 

1.55 

.35 

.33 

.18 

3.42 

.31 

.31 

.18 

.48 

.2T 

T 

T 

.15 

T 

1.38 

.06 

.20 

.08 

1 .77 

T 

,08 

•  23 

T 

.04 

T 

3.46 

.15 

,03 

.47 

.12 

4.71 

'?6 

•  18 

.96 

.35 

.  35 

.02 

117 

'45 

2.83 

.10 

.37 

.04 

,22 

.23 

•  10 

.35 

1.12 

.22 

.08 

T 

4.10 

.19 

.13 

.05 

.92 

.41 

•  23 

.13 

.53 

.91 

.02 

.58 

" 

1.45 

•  06 

20 

•  11 

4.  56 

•  70 

■  IB 

2.87 

.15 

.  16 

■ 

.  18 

.04 

.96 

.60 

.02 

ft 

ft 

5.81 

3.82 

'05 

*  K 

.0 

25 

1  '  14 

' 

01 

*  18 

'40 

01 

122 

*06 

07 

'o] 

'01 

7.62 

2)59 

.06 

,99 

•  95 

.15 

.06 

•  05 

.23 

!53 

.05 

.08 

1.44 

!oi 

ill 

.23 

7.05 

.*7 

.98 

.02 

.07 

,82 

.97 

.06 

.05 

.05 

T 

.01 

.01 

.35 

.32 

T 

2.72 

.06 

.07 

.02 

7 

5.45 

5.92 

\?l 

!39 

!25 

!45 

U20 

.06 

'.Z'> 

!43 

T 

.90 

l!27 

!41 

ioi 

6.94 

.15 

.13 

.21 

1.70 

.49 

T 

T 

.53 

T 

.33 

3.30 

.02 

.04 

.04 

9.80 

.07 

5 .00 

.57 

.28 

!92 

.73 

!l3 

.19 

.20 

1.00 

!6S 

ioi 

7.16 

*  f  1 

^ '  ^1 

'4I 

•  0? 

* 

•  *^ 

^ '  in 

'?n 

.08 

*?; 

9,51 

3*3? 

!o6 

'04 

**5 

6.67 

1 .00 

.06 

■ 

• 

4.73 

*  1  e 

25 

1 "  01 

' 

04 

08 

'  18 

.01 

'95 

111 

'02 

08 

4.61 

!os 

.12 

•  20 

1.40 

.62 

lo5 

T 

T 

.45 

.10 

l!25 

.31 

.06 

5.28 

60 

21 

43 

5.06 

5.73 

.  20 

•  17 

• 

.  2 1 

* 

* 

3.57 

,*'2 

5.23 

•  72 

.01 

.01 

.02 

9.63 

2»  14 

01 

'20 

1*45 

06 

05 

'60 

• 

3  '60 

'04 

'  14 

'44 

4.78 

.12 

.73 

T 

!a7 

.96 

.19 

.35 

!25 

!o2 

.08 

!27 

.03 

1.44 

? 

ill 

iio 

.06 

9.55 

.22 

1.17 

.  U 

.68 

.21 

.06 

T 

T 

.28 

.47 

T 

.13 

5.52 

.12 

.52 

.03 

4.82 

.30 

.46 

.41 

.94 

.63 

T 

.50 

,03 

1.12 

.26 

.03 

.05 

.03 

7.77 

.13 

1.08 

.02 

.13 

1.70 

.02 

.09 

T 

.03 

,51 

.54 

2.95 

.06 

.51 

7.54 

.*7 

.68 

•  12 

.30 

.63 

.96 

.01 

•  01 

.34 

,30 

.03 

3.40 

.19 

.07 

.03 

7.50 

.70 

1.02 

.02 

•  04 

.04 

.84 

.02 

.82 

.05 

,35 

.33 

3.0a 

.20 

.07 

5.09 

.  U 

.68 

.09 

•  U 

.24 

1.31 

.10 

.18 

.26 

.04 

,12 

.18 

T 

T 

1.06 

T 

.20 

T 

.37 

5,58 

.37 

T 

T 

.29 

1.06 

1 

1.60 

T 

.35 

T 

.04 

1.25 

.11 

.05 

.02 

T 

3.97 

.25 

.45 

.27 

.57 

.62 

•  01 

.11 

•  25 

.01 

,20 

1.05 

.17 

.01 

7.53 

.38 

.75 

.13 

.85 

.90 

T 

.03 

•  06 

T 

.28 

,51 

T 

.07 

3.10 

.03 

T 

.38 

.06 

7.11 

.00 

1.06 

.05 

.12 

.7*, 

.06 

T 

.86 

T 

T 

.04 

.53 

.35 

2.96 

.08 

.18 

5.48 

.71 

.66 

.04 

.56 

.09 

.11 

•  09 

.02 

.59 

2.05 

.26 

.18 

.12 

DAILY  TEMPERATURES 


WtY  1973 


Day  of  Month 

0) 
01 

Station 

1  r 

1 

0 

g 

'  1 

10 

13  1 

IS 

16- 

17 

19  1 

23  j 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*         •  • 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

MAX 

74 

63 

60 

65 

67 

64 

65 

71 

75 

74 

70 

64 

63 

67 

78 

74 

75 

77 

74 

71 

78 

65 

69 

69 

69 

59 

72 

79 

69.5 

MIN 

60 

43 

46 

38 

44 

54 

55 

55 

55 

54 

48 

46 

42 

39 

56 

40 

50 

52 

47 

58 

61 

55 

53 

50 

50 

57 

46 

52 

52 

52 

60.4 

OIXON 

MAX 

69 

64 

59 

65 

65 

66 

60 

66 

75 

72 

66 

64 

60 

59 

68 

65 

67 

75 

71 

7! 

71 

71 

69 

76 

62 

71 

64 

69 

62 

71 

60 

67,7 

IHIN 

59 

42 

35 

33 

38 

50 

50 

52 

52 

51 

47 

44 

44 

40 

35 

44 

35 

48 

50 

44 

52 

52 

56 

46 

50 

43 

53 

46 

50 

47 

49 

46,4 

FREEPORT 

MAX 

72 

67 

57 

63 

62 

65 

60 

64 

74 

70 

68 

61 

58 

57 

66 

64 

74 

66 

73 

69 

65 

69 

74 

68 

71 

64 

68 

61 

71 

79 

66,6 

MIN 

52 

42 

35 

32 

59 

51 

51 

56 

51 

53 

46 

47 

44 

40 

34 

46 

35 

42 

49 

44 

50 

56 

56 

48 

53 

44 

55 

48 

50 

44 

52 

46.7 

FULTON  Din  13 

MAX 

6'> 

70 

55 

58 

63 

64 

65 

63 

66 

73 

69 

69 

66 

62 

58 

65 

63 

72 

69 

71 

72 

70 

66 

74 

61 

69 

62 

64 

56 

71 

65.5 

MIN 

54 

54 

39 

37 

42 

39 

52 

54 

54 

49 

45 

41 

46 

41 

42 

41 

44 

45 

50 

51 

50 

55 

59 

52 

50 

46 

49 

46 

60 

50 

51 

47.8 

GALVA 

MAX 

69 

73 

49 

59 

64 

66 

60 

69 

67 

74 

71 

68 

58 

63 

58 

65 

75 

71 

74 

74 

71 

66 

77 

60 

72 

6! 

68 

54 

70 

66.0 

MIN 

56 

49 

37 

36 

41 

42 

52 

54 

53 

53 

45 

45 

46 

40 

36 

40 

36 

38 

49 

47 

57 

56 

58 

52 

51 

49 

66 

50 

50 

50 

50 

47.5 

CENESEO 

MAX 

73 

60 

60 

67 

66 

64 

63 

70 

76 

73 

67 

59 

65 

60 

48 

76 

73 

75 

75 

73 

69 

78 

61 

70 

64 

70 

58 

73 

79 

68.4 

MIN 

55 

43 

39 

35 

43 

53 

55 

55 

56 

55 

47 

47 

46 

41 

37 

44 

30 

38 

55 

47 

53 

59 

56 

50 

50 

50 

52 

49 

51 

50 

54 

48.2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

77 

67 

59 

64 

68 

66 

61 

65 

75 

74 

70 

64 

62 

62 

75 

71 

74 

74 

74 

69 

78 

76 

74 

72 

69 

65 

69 

78 

69,4 

MIN 

59 

44 

36 

35 

36 

50 

52 

54 

50 

46 

48 

47 

47 

40 

34 

49 

36 

37 

53 

43 

46 

58 

56 

45 

55 

44 

66 

50 

53 

46 

46 

46.9 

KEWANEE 

MAX 

76 

66 

61 

64 

63 

59 

65 

66 

75 

73 

71 

68 

61 

63 

65 

65 

72 

74 

73 

75 

71 

66 

78 

65 

63 

66 

64 

60 

74 

78 

67.6 

MIN 

49 

39 

38 

39 

42 

52 

55 

55 

53 

54 

48 

47 

41 

38 

41 

45 

40 

47 

51 

65 

58 

59 

59 

50 

54 

46 

51 

44 

50 

45 

52 

46.3 

HOLINE  WSQ  AP 

MAX 

72 

60 

59 

65 

67 

60 

66 

70 

75 

72 

67 

59 

63 

60 

67 

62 

66 

77 

73 

74 

76 

72 

70 

76 

60 

68 

63 

66 

55 

70 

78 

67.5 

MIN 

59 

44 

40 

35 

42 

54 

57 

54 

55 

52 

46 

45 

45 

40 

35 

39 

35 

4* 

52 

46 

53 

60 

55 

52 

47 

44 

49 

47 

52 

53 

49 

47,7 

MORRISON 

MAX 

71 

68 

57 

64 

62 

64 

62 

64 

75 

74 

70 

66 

63 

63 

75 

73 

74 

72 

70 

70 

75 

74 

60 

70 

68 

65 

71 

79 

66.2 

MIN 

57 

44 

38 

35 

40 

50 

52 

56 

56 

57 

49 

47 

46 

40 

37 

53 

36 

43 

53 

46 

47 

59 

59 

52 

52 

44 

52 

50 

52 

50 

52 

48,9 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

73 

69 

57 

6J 

64 

64 

60 

64 

74 

74 

69 

66 

60 

63 

74 

72 

72 

72 

70 

67 

70 

72 

67 

65 

65 

65 

72 

80 

67,8 

MIN 

55 

44 

38 

31 

36 

52 

52 

55 

51 

50 

45 

43 

42 

38 

12 

53 

32 

40 

55 

56 

46 

53 

57 

56 

51 

40 

57 

53 

50 

<>-' 

49 

47,1 

PAW  PAW 

MAX 

66 

72 

53 

51 

60 

61 

63 

57 

58 

70 

68 

67 

57 

60 

62 

72 

67 

71 

70 

69 

62 

73 

72 

66 

65 

67 

62 

66 

64,1 

MIN 

54 

53 

36 

33 

36 

50 

50 

52 

50 

52 

46 

45 

44 

40 

40 

40 

36 

39 

42 

41 

45 

57 

55 

48 

52 

51 

44 

50 

51 

45 

48 

46,0 

ROCHELLE  6  Nw 

MAX 

73 

69 

58 

62 

62 

63 

59 

60 

73 

72 

70 

62 

62 

59 

74 

68 

72 

70 

67 

63 

72 

70 

69 

65 

70 

62 

69 

76 

66.7 

MIN 

53 

45 

36 

33 

38 

43 

51 

55 

49 

50 

45 

42 

45 

40 

35 

47 

35 

39 

51 

44 

49 

55 

56 

43 

53 

44 

55 

61 

51 

46 

46 

46.0 

ROCKFORO  WSO  AP 

MAX 

73 

62 

55 

62 

61 

65 

60 

60 

72 

70 

69 

56 

60 

57 

65 

60 

71 

68 

71 

70 

65 

6! 

75 

60 

72 

64 

68 

59 

70 

78 

65.4 

MIN 

58 

41 

37 

34 

36 

52 

54 

50 

48 

52 

46 

46 

45 

42 

36 

40 

37 

42 

50 

46 

48 

55 

50 

45 

49 

44 

53 

50 

49 

48 

46 

46.2 

STOCKTON 

MAX 

70 

65 

65 

63 

60 

60 

59 

64 

71 

69 

67 

57 

60 

56 

71 

66 

71 

69 

63 

67 

71 

59 

66 

60 

62 

60 

69 

76 

64.7 

MIN 

54 

40 

34 

35 

38 

50 

51 

54 

51 

52 

45 

44 

40 

37 

37 

38 

36 

47 

48 

47 

55 

55 

55 

51 

51 

45 

53 

53 

49 

47 

60 

46.9 

TISKILWA 

MAX 

77 

67 

59 

65 

68 

66 

59 

64 

75 

76 

72 

64 

63 

63 

68 

64 

67 

74 

73 

75 

75 

74 

72 

79 

74 

73 

72 

69 

66 

69 

79 

69.7 

MIN 

60 

45 

39 

33 

37 

51 

53 

55 

52 

53 

49 

49 

49 

38 

38 

52 

45 

46 

59 

59 

46 

54 

42 

67 

50 

53 

49 

46 

47.7 

WALNUT 

69 

77 

*          *  • 

MIN 

57 

43 

36 

33 

39 

53 

54 

54 

55 

54 

47 

45 

46 

41 

37 

44 

37 

45 

52 

54 

55 

57 

57 

48 

52 

47 

56 

50 

51 

47 

52 

46.3 

NORTHEAST 

02 

ANTinCH  2  NW 

MAX 

60 

74 

57 

49 

59 

60 

66 

56 

56 

72 

71 

67 

54 

57 

5 1 

62 

65 

61 

70 

73 

63 

63 

71 

66 

68 

57 

68 

59 

67 

62.7 

MIN 

43 

56 

36 

33 

31 

36 

49 

50 

49 

50 

48 

46 

43 

35 

35 

38 

36 

38 

43 

40 

40 

50 

50 

41 

42 

46 

50 

51 

48 

46 

48 

43.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

78 

67 

54 

61 

63 

72 

59 

60 

73 

71 

69 

61 

59 

55 

67 

71 

64 

73 

73 

70 

68 

77 

77 

72 

67 

65 

57 

67 

77 

66.6 

MIN 

55 

43 

36 

31 

36 

52 

52 

53 

44 

52 

47 

42 

45 

36 

37 

48 

42 

41 

47 

45 

47 

55 

64 

45 

57 

47 

52 

53 

46 

45 

47 

46.3 

SARRINGTON 

MAX 

62 

73 

56 

51 

64 

63 

65 

59 

65 

72 

70 

70 

57 

60 

59 

60 

70 

58 

74 

7! 

64 

68 

70 

66 

70 

60 

65 

55 

68 

64.2 

MIN 

46 

55 

36 

31 

30 

45 

52 

54 

49 

52 

47 

45 

44 

36 

36 

46 

34 

40 

50 

38 

47 

51 

54 

42 

40 

44 

52 

50 

49 

45 

46 

44,8 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

74 

62 

S3 

56 

52 

64 

62 

61 

76 

72 

69 

56 

50 

50 

65 

55 

59 

63 

56 

64 

68 

60 

60 

63 

51 

56 

76 

61,2 

MIN 

61 

44 

41 

41 

44 

50 

53 

54 

55 

59 

53 

49 

45 

39 

46 

43 

41 

48 

50 

50 

55 

53 

52 

52 

56 

53 

54 

49 

48 

49 

50 

49,6 

CHICAGO  D'HARE  WSO 

AP 

MAX 

75 

63 

52 

61 

62 

64 

60 

60 

74 

70 

67 

56 

57 

53 

59 

69 

60 

69 

72 

69 

69 

73 

67 

68 

63 

64 

55 

67 

77 

64,1 

MIN 

60 

42 

38 

34 

33 

49 

53 

50 

50 

53 

46 

45 

42 

34 

40 

37 

36 

40 

47 

43 

47 

54 

47 

44 

51 

46 

55 

50 

46 

46 

49 

45,4 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

73 

75 

54 

58 

60 

65 

65 

63 

77 

77 

74 

72 

58 

52 

63 

66 

59 

66 

70 

65 

75 

75 

66 

69 

71 

70 

67 

65 

66 

56 

76 

66,7 

MIN 

47 

52 

38 

38 

40 

47 

54 

55 

53 

57 

51 

46 

46 

38 

43 

43 

39 

45 

51 

47 

51 

53 

51 

49 

56 

49 

54 

53 

49 

46 

51 

46,2 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

74 

62 

51 

60 

61 

64 

62 

62 

75 

72 

69 

56 

54 

52 

63 

59 

60 

69 

61 

69 

76 

72 

62 

76 

71 

72 

66 

70 

56 

61 

79 

65.0 

MIN 

60 

41 

39 

34 

36 

52 

57 

52 

50 

56 

46 

44 

42 

37 

39 

37 

36 

41 

50 

44 

47 

54 

49 

45 

53 

48 

66 

50 

46 

47 

49 

46,4 

DE  KALR 

MAX 

71 

69 

52 

62 

62 

64 

64 

59 

72 

71 

66 

63 

59 

69 

6  5 

71 

69 

71 

72 

66 

64 

74 

70 

71 

70 

71 

69 

69 

77 

66,8 

MIN 

52 

45 

36 

36 

35 

49 

50 

54 

49 

53 

48 

45 

44 

38 

38 

48 

36 

41 

50 

44 

48 

54 

55 

44 

56 

45 

54 

48 

46 

45 

48 

46.3 

GEBHARi)  WOODS  ST  PARK 

MAX 

75 

68 

56 

64 

65 

64 

62 

62 

74 

73 

71 

60 

61 

73 

69 

75 

76 

76 

68 

76 

70 

76 

70 

64 

62 

68 

78 

66.4 

MIN 

59 

46 

38 

31 

32 

53 

5* 

53 

50 

50 

49 

46 

41 

40 

36 

34 

37 

53 

42 

44 

45 

57 

45 

54 

44 

59 

54 

51 

45 

48 

46.3 

JOLIET 

MAX 

76 

73 

54 

61 

65 

66 

63 

62 

74 

74 

72 

67 

58 

60 

65 

73 

74 

73 

75 

72 

71 

77 

76 

74 

73 

68 

65 

69 

78 

69.0 

MIN 

50 

49 

38 

34 

33 

52 

53 

53 

50 

54 

49 

46 

47 

40 

38 

50 

37 

43 

52 

45 

45 

58 

55 

45 

58 

47 

58 

54 

49 

46 

50 

47.7 

MARENGU 

MAX 

71 

68 

54 

62 

62 

64 

59 

58 

72 

72 

68 

56 

60 

57 

64 

64 

71 

66 

73 

74 

64 

64 

75 

72 

72 

66 

72 

66 

70 

60 

66.6 

MIN 

45 

40 

35 

32 

31 

43 

50 

54 

37 

46 

43 

44 

43 

37 

35 

44 

31 

38 

48 

40 

50 

52 

53 

42 

54 

44 

51 

50 

49 

47 

44 

43.6 

UTTAWA 

MAX 

77 

65 

57 

66 

66 

64 

61 

64 

75 

74 

71 

60 

63 

59 

68 

64 

69 

73 

69 

76 

74 

74 

68 

60 

71 

75 

69 

67 

60 

69 

80 

68,6 

MIN 

61 

44 

39 

35 

37 

52 

53 

54 

51 

52 

49 

49 

48 

42 

37 

49 

39 

40 

53 

44 

48 

59 

58 

40 

58 

46 

68 

53 

52 

47 

50 

48.3 

PARK  FOREST 

MAX 

72 

62 

53 

62 

64 

64 

62 

62 

75 

72 

69 

58 

65 

60 

65 

52 

61 

71 

69 

72 

69 

63 

73 

66 

75 

66 

65 

57 

67 

77 

65,1 

MIN 

51 

40 

38 

34 

38 

49 

50 

52 

50 

50 

47 

44 

45 

39 

39 

38 

35 

34 

42 

48 

59 

53 

44 

50 

46 

55 

50 

46 

45 

47 

45.3 

PERU  2  W 

MAX 

77 

69 

59 

64 

68 

66 

60 

61 

74 

74 

72 

64 

62 

60 

67 

67 

67 

75 

71 

75 

75 

74 

66 

76 

75 

75 

73 

70 

62 

69 

79 

69.4 

MIN 

57 

43 

36 

32 

29 

52 

52 

54 

46 

51 

52 

56 

45 

36 

32 

35 

34 

36 

54 

42 

44 

58 

56 

45 

54 

42 

56 

49 

51 

46 

46 

45.8 

WAUKEGAN  i,  WSW 

MAX 

6? 

74 

58 

49 

59 

55 

65 

56 

68 

73 

71 

69 

56 

50 

53 

64 

56 

58 

68 

58 

65 

73 

60 

60 

67 

67 

64 

56 

65 

55 

62 

61.5 

MIN 

44 

57 

35 

35 

33 

35 

49 

49 

50 

53 

49 

41 

44 

35 

37 

40 

34 

36 

44 

43 

43 

50 

50 

42 

43 

49 

50 

50 

48 

46 

47 

44.0 

WHEATON  3  SE 

MAX 

75 

71 

S3 

62 

64 

64 

61 

61 

74 

72 

70 

67 

56 

58 

65 

65 

64 

71 

65 

74 

75 

73 

68 

75 

75 

72 

66 

65 

65 

67 

78 

67.1 

MIN 

53 

46 

36 

29 

30 

50 

52 

53 

41 

50 

48 

43 

45 

35 

34 

46 

33 

34 

49 

39 

40 

54 

64 

41 

58 

42 

55 

50 

50 

45 

40 

44.4 

S«a  R«I»T«iic«  Not«i  FoUowlng  Station  Indvx 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

MSV  1973 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

8 

7  8 

9 

10 

11 

12 

n 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Averj 

WEST 

03 

MAX 

73 

59 

60 

66 

67 

56 

6 1 

69 

76 

73 

69 

61 

63 

59 

66 

62 

67 

761  73 

75 

75 

71 

70 

78 

62 

74 

66 

70 

36 

71 

72 

67,7 

MIN 

:6 

43 

38 

34 

45 

52 

55 

54 

52 

53 

46 

46 

45 

40 

35 

42 

35 

44 

55 

46 

56 

46 

57 

50 

52 

" 

51 

52 

49 

48,0 

MAX 

75 

65 

62 

69 

70 

64 

76 

73 

75 

65 

65 

60 

66 

62 

66 

76 

76 

76 

ei 

72 

73 

78 

71 

79 

77 

69 

66 

72 

76 

7o,8 

MIN 

62 

45 

40 

39 

57 

53 

56 

53 

53 

55 

48 

51 

44 

42 

37 

40 

37 

44 

55 

46 

56 

60 

53 

54 

51 

54 

59 

54 

54 

53 

51 

90,3 

LA  H A R P £ 

MAX 

75 

63 

62 

68 

67 

64 

66 

77 

74 

70 

63 

65 

60 

69 

66 

69 

77 

78 

77 

76 

72 

74 

60 

70 

77 

67 

70 

60 

73 

78 

70,4 

MIN 

60 

44 

38 

37 

49 

53 

55 

52 

52 

52 

47 

45 

45 

42 

37 

48 

36 

44 

63 

47 

54 

60 

53 

52 

47 

50 

57 

52 

52 

47 

49.  1 

HQNMOUTH 

MAX 

75 

65 

62 

67 

68 

64 

67 

70 

76 

74 

72 

62 

65 

62 

69 

64 

68 

77 

73 

75 

eo 

72 

70 

79 

73 

72 

71 

72 

62 

72 

60 

70,3 

MIN 

61 

45 

37 

35 

44 

52 

55 

53 

52 

52 

47 

42 

42 

39 

36 

48 

36 

42 

54 

45 

52 

61 

54 

51 

58 

49 

57 

48 

51 

52 

48 

46,3 

QUINCY 

MAX 

76 

66 

64 

70 

68 

67 

67 

72 

79 

76 

72 

69 

63 

60 

70 

66 

68 

77 

76 

77 

79 

73 

73 

78 

74 

79 

72 

69 

68 

73 

79 

71.6 

MIN 

64 

46 

43 

42 

52 

53 

56 

55 

51 

50 

45 

44 

41 

53 

43 

50 

61 

52 

61 

64 

57 

57 

55 

59 

60 

54 

56 

53 

54 

53, 1 

raft  flr 

MAX 

75 

58 

62 

67 

67 

62 

76 

75 

73 

61 

63 

61 

67 

69 

67 

76 

76 

76 

61 

73 

72 

78 

70 

79 

69 

68 

66 

71 

76 

70,0 

MIN 

57 

46 

41 

41 

49 

54 

55 

55 

53 

55 

50 

46 

43 

44 

40 

44 

38 

46 

5  6 

49 

57 

62 

54 

55 

52 

54 

57 

55 

55 

53 

53 

50,6 

B  1 IC  u  U  T  J  1  C 

MAX 

75 

63 

63 

72 

68 

68 

77 

72 

62 

62 

63 

59 

67 

64 

67 

74 

76 

76 

76 

78 

78 

77 

79 

79 

70 

69 

68 

71 

77 

70,9 

MIN 

58 

44 

42 

36 

48 

52 

52 

52 

55 

46 

46 

42 

4  I 

36 

38 

44 

56 

47 

49 

^' 

^' 

55 

48,9 

C  E  NTRi  L 

04 

sloomington  normal 

MAX 

73 

68 

59 

63 

67 

65 

60 

74 

74 

73 

69 

60 

58 

64 

64 

65 

74 

73 

74 

77 

75 

67 

80 

80 

80 

76 

70 

63 

66 

77 

69 , 4 

MIN 

60 

47 

42 

33 

40 

53 

53 

51 

53 

53 

46 

44 

46 

42 

37 

47 

37 

40 

57 

41 

49 

61 

59 

50 

56 

50 

60 

55 

53 

49 

48 

48  ,  g 

CHENQi 

MAX 

69 

65 

59 

57 

67 

63 

72 

70 

63 

59 

58 

65 

65 

69 

74 

69 

79 

77 

75 

71 

60 

77 

78 

76 

72 

66 

66 

77 

MIN 

59 

45 

40 

34 

34 

50 

51 

49 

59 

40 

43 

46 

46 

34 

47 

45 

39 

59 

45 

45 

59 

54 

47 

56 

43 

63 

53 

51 

47 

47 

47!e 

DEC4TUR 

MAX 

69 

62 

63 

65 

70 

65 

79 

78 

74 

68 

61 

60 

66 

70 

66 

75 

77 

77 

81 

75 

71 

80 

79 

60 

78 

70 

65 

67 

77 

71,0 

MIN 

61 

47 

42 

35 

40 

53 

55 

52 

48 

55 

47 

46 

5 1 

40 

35 

45 

36 

40 

57 

49 

50 

62 

60 

52 

59 

53 

62 

53 

50 

50 

49,9 

F4RMER  CITV 

MAX 

70 

65 

62 

65 

67 

64 

63 

76 

77 

73 

66 

61 

59 

68 

67 

67 

75 

73 

77 

61 

74 

69 

81 

80 

77 

69 

65 

67 

79 

70,3 

MIN 

61 

46 

4  1 

34 

40 

5  2 

53 

52 

5 1 

54 

46 

45 

35 

38 

37 

38 

57 

49 

61 

62 

5  5 

48.9 

H4V1N*  POKtR  ST4TICN 

MAX 

77 

67 

64 

68 

70 

64 

62 

77 

79 

73 

68 

64 

63 

68 

68 

68 

77 

76 

76 

68 

72 

79 

70.0 

MIN 

60 

41 

41 

39 

42 

5 1 

54 

54 

49 

5  5 

48 

47 

43 

35 

39 

56 

47 

4  6 

56 

5  2 

49 

49 

46.  1 

LACON  2  E 

MAX 

77 

68 

61 

64 

67 

64 

59 

63 

74 

79 

70 

63 

61 

60 

65 

67 

65 

75 

73 

74 

74 

73 

69 

79 

76 

75 

74 

69 

65 

66 

78 

69.2 

6 1 

46 

54 

54 

49 

48 

38 

41 

48 

61 

49.3 

LINCOLN 

MAX 

75 

65 

63 

66 

67 

61 

76 

79 

73 

69 

62 

60 

66 

67 

66 

74 

75 

79 

78 

72 

72 

66 

79 

°9 

75 

75 

67 

69 

77 

7o  ■  6 

61 

46 

4 1 

36 

4 1 

53 

55 

51 

50 

55 

5 1 

46 

38 

4  8 

37 

40 

59 

47 

5  ^ 

57 

5  5 

49.8 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

75 

65 

62 

65 

68 

65 

74 

74 

72 

64 

62 

61 

66 

65 

66 

61 

75 

77 

61 

74 

71 

81 

76 

82 

75 

66 

64 

69 

78 

70 . 5 

MIN 

65 

46 

45 

37 

41 

53 

55 

52 

50 

57 

48 

4! 

42 

42 

38 

46 

34 

40 

57 

45 

49 

62 

59 

48 

55 

54 

56 

56 

55 

52 

49 

49,9 

HINDNK  3  NE 

MAX 

75 

70 

58 

63 

66 

67 

60 

61 

72 

74 

72 

68 

61 

61 

65 

6! 

69 

75 

74 

74 

76 

79 

71 

76 

78 

75 

72 

71 

67 

66 

76 

69,4 

MIN 

62 

46 

43 

30 

34 

52 

52 

49 

45 

43 

42 

46 

35 

34 

40 

32 

35 

49 

43 

45 

59 

56 

46 

55 

45 

56 

53 

51 

46 

47 

PEORIA  wSO  AP 

MAX 

76 

57 

61 

64 

67 

60 

62 

66 

75 

73 

71 

61 

63 

59 

66 

63 

65 

75 

79 

73 

76 

72 

66 

60 

66 

77 

72 

67 

56 

69 

77 

MIN 

56 

44 

41 

34 

42 

52 

57 

54 

51 

53 

46 

46 

46 

39 

36 

39 

34 

39 

5 1 

49 

51 

61 

54 

49 

50 

50 

54 

54 

53 

51 

46 

47,7 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

75 

64 

59 

63 

66 

64 

60 

63 

74 

74 

70 

65 

61 

61 

65 

64 

69 

75 

72 

73 

76 

72 

69 

76 

73 

73 

72 

67 

64 

66 

75 

•          •  » 

MIN 

60 

44 

40 

35 

41 

5 1 

53 

54 

55 

58 

50 

50 

46 

40 

37 

49 

35 

42 

50 

49 

52 

59 

59 

49 

53 

49 

57 

52 

52 

50 

50 

48.9 

EAST 

05 

OANvULE 

MAX 

73 

66 

61 

64 

66 

65 

65 

68 

80 

79 

77 

69 

61 

57 

66 

69 

66 

73 

77 

74 

82 

74 

69 

78 

77 

79 

78 

71 

64 

61 

76 

70.5 

60 

50 

43 

33 

33 

<,•> 

51 

55 

52 

48 

5 1 

48 

45 

39 

34 

39 

33 

34 

56 

43 

46 

62 

60 

56 

5  7 

44 

63 

53 

" 

5  1 

47.9 

HOOPESTON 

MAX 

71 

65 

58 

61 

66 

64 

63 

63 

78 

75 

70 

65 

55 

56 

65 

65 

65 

73 

70 

72 

79 

76 

67 

80 

74 

77 

73 

67 

61 

61 

76 

66.1 

60 

46 

41 

35 

36 

50 

51 

54 

52 

54 

50 

46 

46 

4  1 

37 

46 

37 

39 

5 1 

42 

5 1 

60 

60 

54 

60 

46 

58 

54 

53 

49 

50 

48.7 

KANKAKEE    WTR    POLL  CTL 

MAX 

72 

73 

60 

54 

61 

64 

63 

61 

72 

74 

74 

71 

58 

58 

55 

66 

63 

65 

72 

66 

71 

78 

74 

69 

78 

71 

76 

70 

65 

56 

64 

5B 

59 

j6 

38 

51 

51 

5  3 

48 

48 

45 

46 

37 

38 

39 

42 

43 

48 

52 

60 

59 

49 

5 1 

48 

57 

49 

48 

49 

tl'.l 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

72 

65 

60 

63 

64 

64 

62 

62 

77 

76 

73 

69 

59 

58 

66 

67 

67 

75 

71 

79 

78 

75 

70 

82 

80 

79 

74 

66 

63 

65 

77 

69.5 

63 

46 

4  1 

33 

34 

49 

55 

51 

50 

53 

47 

45 

46 

40 

34 

46 

35 

35 

5 1 

4  1 

51 

58 

36 

50 

58 

45 

59 

53 

51 

47 

49 

47.6 

PONTIAC 

MAX 

7<. 

68 

59 

69 

65 

64 

60 

60 

74 

74 

73 

69 

59 

60 

66 

67 

68 

74 

72 

76 

76 

74 

72 

81 

80 

77 

76 

72 

65 

67 

76 

MIN 

50 

47 

41 

36 

37 

46 

49 

51 

53 

52 

49 

45 

46 

42 

37 

49 

39 

39 

53 

49 

49 

61 

60 

46 

54 

48 

60 

55 

53 

49 

49 

46!l 

KANTOUL 

MAX 

7<. 

69 

60 

60 

64 

67 

64 

64 

69 

79 

76 

72 

61 

58 

59 

66 

68 

67 

66 

72 

75 

76 

79 

68 

82 

76 

79 

75 

67 

61 

63 

69.0 

MIN 

57 

55 

42 

35 

39 

44 

52 

53 

54 

54 

48 

46 

45 

43 

39 

42 

39 

41 

41 

44 

45 

46 

59 

54 

50 

50 

52 

55 

56 

49 

50 

URBANA 

MAX 

67 

60 

61 

65 

67 

64 

65 

67 

78 

77 

73 

62 

60 

58 

66 

66 

66 

74 

79 

76 

81 

74 

70 

81 

75 

79 

74 

66 

62 

69 

76 

MIN 

58 

44 

43 

39 

42 

52 

54 

53 

54 

57 

52 

49 

44 

43 

42 

46 

40 

41 

53 

47 

53 

62 

56 

56 

54 

51 

57 

54 

54 

51 

53 

5o!2 

WAT5EKA  2  Nu 

MAX 

71 

64 

55 

60 

63 

64 

62 

62 

78 

74 

69 

65 

53 

53 

64 

63 

63 

70 

66 

75 

74 

75 

69 

79 

76 

75 

74 

69 

61 

62 

75 

67.2 

•           •  • 

MIN 

46 

41 

54 

53 

49 

47 

37 

52 

50 

60 

57 

52 

62 

5 1 

52 

47 

^5 

48.0 

BEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

73 

70 

58 

65 

68 

73 

64 

69 

64 

71 

74 

71 

62 

65 

64 

65 

69 

67 

75 

79 

77 

82 

73 

72 

81 

80 

80 

75 

68 

70 

70 

51*.' 

MIN 

57 

40 

46 

52 

53 

49 

47 

52 

50 

55 

56 

59 

54 

58 

59 

54 

53 

54 

34 

CARLINVULE 

MAX 

72 

63 

65 

68 

72 

68 

67 

67 

81 

79 

75 

70 

65 

62 

66 

72 

68 

76 

80 

76 

83 

75 

73 

61 

76 

80 

78 

70 

69 

71 

77 

72.5 

62 

49 

39 

53 

55 

53 

52 

56 

49 

48 

42 

if  I 

37 

46 

35 

42 

57 

45 

51 

62 

54 

52 

58 

52 

63 

54 

56 

53 

52 

30.0 

CRICCSVULE 

MAX 

7B 

67 

63 

67 

70 

67 

66 

70 

76 

76 

74 

70 

64 

61 

67 

66 

67 

79 

77 

75 

81 

73 

72 

76 

71 

80 

77 

66 

67 

72 

76 

71.3 

MIN 

60 

43 

38 

38 

44 

49 

52 

49 

53 

52 

48 

45 

39 

39 

37 

46 

37 

47 

53 

49 

55 

56 

52 

50 

52 

50 

58 

50 

51 

59 

51 

48.4 

HUlSBSRO  2  SSU 

MAX 

70 

64 

65 

67 

70 

68 

66 

67 

81 

77 

76 

64 

65 

61 

66 

71 

66 

73 

80 

75 

62 

76 

73 

80 

79 

74 

79 

73 

66 

69 

72 

71.9 

MIN 

60 

47 

40 

41 

45 

S3 

54 

51 

51 

57 

50 

47 

44 

42 

36 

44 

38 

44 

55 

47 

S3 

60 

54 

52 

60 

55 

57 

35 

55 

53 

51 

50.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

77 

75 

52 

62 

63 

69 

61 

62 

68 

76 

75 

73 

62 

63 

60 

66 

66 

66 

75 

76 

75 

80 

71 

70 

80 

71 

80 

73 

69 

69 

70 

69.4 

MIN 

60 

51 

43 

38 

43 

44 

53 

52 

52 

53 

47 

48 

43 

42 

37 

39 

36 

36 

46 

44 

46 

57 

55 

49 

52 

51 

57 

39 

54 

50 

52 

48.0 

S«*  P«l«t»nc«  Not»B  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

  NiV  1973 


Slalion 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

s  1 

e 

7  8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

i 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JERSEYVILLE  2  sw 

MAX 

74 

66 

64 

67 

72 

72 

64 

66 

79 

76 

74 

69 

63 

65 

66 

70 

66 

75 

80 

76 

82 

80 

75 

79 

78 

82 

77 

73 

71 

70 

75 

72.9 

MIN 

62 

49 

40 

36 

42 

52 

55 

52 

49 

56 

49 

46 

42 

32 

35 

39 

32 

38 

59 

46 

46 

60 

53 

56 

56 

52 

62 

54 

53 

55 

47 

48.7 

PilSA 

MAX 

69 

62 

64 

66 

66 

63 

66 

67 

79 

77 

72 

68 

63 

59 

66 

70 

66 

72 

79 

79 

80 

74 

71 

79 

7S 

79 

77 

66 

66 

68 

73 

7o  •  4 

MIN 

61 

46 

41 

40 

43 

50 

53 

53 

52 

5? 

5  1 

49 

44 

43 

36 

43 

37 

42 

57 

4S 

54 

61 

59 

53 

61 

53 

63 

54 

56 

53 

51 

50.5 

SPRINGFIELD  WSO  &P 

MAX 

75 

58 

63 

66 

70 

60 

65 

67 

78 

77 

74 

63 

64 

62 

67 

69 

67 

75 

78 

75 

62 

73 

69 

82 

75 

81 

76 

66 

61 

71 

79 

70*6 

MIN 

56 

43 

41 

36 

42 

53 

53 

51 

51 

53 

46 

46 

42 

41 

36 

43 

35 

42 

54 

45 

51 

62 

56 

50 

53 

51 

59 

56 

51 

53 

50 

48.5 

SPRINSEIElD  <•  SE 

MAX 

75 

72 

55 

63 

66 

66 

61 

65 

67 

76 

MIN 

61 

53 

43 

41 

44 

55 

55 

53 

54 

56 

VIRDEN  1  N 

MAX 

74 

66 

64 

78 

69 

66 

64 

65 

78 

78 

78 

70 

73 

64 

67 

7Z 

67 

75 

83 

76 

84 

76 

77 

83 

75 

81 

78 

71 

69 

72 

77 

73.4 

MIN 

62 

46 

41 

36 

42 

52 

54 

51 

51 

56 

48 

48 

42 

43 

36 

37 

35 

42 

41 

44 

50 

61 

57 

46 

57 

50 

60 

55 

54 

47 

44 

46.2 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

77 

69 

65 

66 

71 

72 

63 

64 

78 

78 

76 

72 

63 

63 

66 

67 

66 

75 

77 

77 

82 

80 

74 

82 

76 

80 

78 

70 

69 

70 

78 

72.9 

•          •  • 

MIN 

59 

48 

45 

42 

45 

52 

53 

51 

50 

56 

49 

54 

43 

44 

39 

44 

36 

40 

57 

47 

51 

60 

55 

51 

52 

53 

53 

59 

51 

54 

51 

49.7 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

69 

64 

62 

64 

66 

62 

63 

63 

79 

69 

71 

80 

75 

76 

72 

7* 

76 

77 

76 

76 

71 

66 

66 

73 

70.6 

MIN 

60 

50 

43 

4  3 

52 

53 

54 

59 

42 

43 

59 

47 

55 

62 

61 

54 

63 

54 

63 

55 

56 

54 

52 

S3.1 

EPFINGHAM 

MAX 

71 

6! 

6! 

67 

71 

67 

67 

73 

73 

79 

76 

71 

63 

62 

67 

71 

72 

74 

80 

77 

80 

75 

73 

82 

79 

81 

80 

73 

67 

68 

74 

72.4 

MIN 

60 

52 

41 

41 

39 

54 

55 

56 

56 

5  I 

52 

49 

45 

4  1 

38 

44 

38 

41 

57 

49 

50 

61 

59 

56 

60 

53 

63 

56 

55 

53 

49 

50.6 

FLORA   5  Nw 

MAX 

74 

66 

66 

67 

70 

66 

69 

66 

82 

80 

79 

70 

67 

64 

67 

75 

66 

75 

82 

78 

82 

75 

75 

80 

79 

63 

77 

78 

75 

71 

74 

73.7 

MIN 

60 

50 

38 

52 

55 

56 

5  2 

56 

48 

47 

39 

38 

34 

49 

37 

39 

56 

46 

49 

5  3 

57 

56 

52 

71 

96 

55 

5 1 

50 

50.1 

MARSHALL   I  6 

MAX 

72 

65 

62 

64 

66 

66 

63 

69 

80 

79 

75 

74 

62 

60 

66 

70 

67 

71 

62 

78 

80 

76 

76 

75 

78 

80 

77 

74 

67 

65 

74 

71.9 

MIN 

59 

56 

4 1 

36 

37 

5 1 

55 

55 

50 

58 

52 

49 

42 

40 

35 

46 

36 

37 

56 

46 

48 

59 

56 

58 

58 

46 

63 

53 

52 

50 

46 

49.4 

HATTOON 

MAX 

69 

64 

62 

65 

67 

59 

65 

69 

60 

78 

73 

62 

60 

60 

65 

70 

62 

73 

79 

75 

80 

69 

74 

80 

78 

79 

76 

67 

65 

68 

75 

7o.O 

MIN 

56 

45 

36 

36 

38 

53 

41 

54 

52 

56 

53 

43 

41 

41 

38 

45 

38 

39 

55 

47 

51 

62 

59 

57 

55 

51 

56 

55 

53 

52 

49 

46.9 

MQWEAQUA 

MAX 

75 

66 

63 

66 

70 

66 

64 

69 

60 

78 

75 

70 

63 

61 

66 

72 

67 

75 

79 

78 

62 

76 

74 

81 

77 

82 

80 

72 

66 

69 

78 

72.3 

MIN 

61 

49 

42 

37 

37 

53 

55 

53 

46 

53 

49 

45 

42 

40 

34 

43 

36 

36 

56 

52 

46 

60 

60 

52 

60 

5 1 

63 

59 

54 

51 

49 

49.1 

NEWTUN  5  SE 

MAX 

75 

67 

66 

64 

65 

67 

61 

66 

67 

78 

77 

73 

64 

64 

64 

65 

72 

67 

71 

79 

75 

76 

69 

73 

77 

77 

62 

76 

66 

66 

67 

70,3 

MIN 

60 

56 

42 

40 

39 

45 

53 

53 

52 

50 

5  1 

49 

44 

42 

36 

45 

38 

43 

46 

49 

49 

5 1 

56 

56 

5 1 

49 

55 

53 

49 

49.1 

OlNEY  2  S 

MAX 

69 

66 

64 

66 

70 

68 

68 

66 

80 

78 

76 

67 

66 

65 

66 

73 

67 

73 

80 

76 

79 

75 

7! 

76 

77 

82 

76 

75 

68 

68 

70 

72.0 

MIN 

60 

56 

42 

41 

36 

53 

50 

56 

52 

56 

49 

48 

4  1 

36 

35 

45 

36 

37 

59 

50 

47 

6 1 

59 

57 

5 1 

63 

55 

5  3 

48 

50.1 

PALESTINE 

MAX 

69 

69 

63 

66 

66 

62 

67 

68 

81 

77 

72 

64 

62 

63 

65 

72 

67 

71 

74 

60 

70 

7! 

7! 

74 

76 

80 

75 

69 

67 

67 

71 

70 

MIN 

59 

5 1 

43 

40 

38 

49 

56 

57 

53 

56 

54 

50 

44 

40 

37 

45 

39 

40 

49 

50 

5  1 

61 

57 

57 

6  1 

50 

63 

57 

55 

52 

50 

5o!5 

PARIS  VJATERWORKS 

MAX 

70 

66 

62 

63 

68 

66 

66 

77 

80 

79 

7! 

61 

61 

60 

66 

70 

65 

72 

79 

75 

80 

74 

74 

77 

79 

80 

76 

73 

66 

62 

75 

70.9 

MIN 

50 

50 

36 

3  \ 

38 

52 

55 

56 

53 

59 

5  1 

4  6 

4  1 

37 

38 

39 

56 

45 

5 1 

59 

57 

50 

62 

54 

50 

49 

49.7 

SALEM  WSMO 

MAX 

69 

64 

65 

65 

71 

66 

70 

67 

79 

77 

74 

65 

64 

62 

65 

72 

65 

72 

80 

74 

80 

74 

73 

78 

77 

81 

77 

70 

70 

69 

70 

71.1 

MIN 

61 

51 

42 

40 

40 

53 

54 

55 

50 

57 

5  1 

49 

43 

40 

37 

43 

40 

43 

56 

49 

52 

59 

56 

56 

63 

53 

62 

56 

56 

53 

52 

50.8 

TUSCOLA 

MAX 

74 

66 

63 

65 

69 

66 

64 

70 

79 

79 

76 

73 

62 

59 

67 

70 

67 

74 

77 

75 

82 

76 

73 

79 

80 

80 

76 

70 

66 

65 

76 

71.7 

MIN 

58 

46 

33 

35 

37 

47 

49 

52 

46 

46 

49 

36 

43 

37 

32 

44 

36 

35 

55 

45 

47 

60 

61 

53 

56 

56 

60 

54 

55 

52 

48 

47.6 

UANHALIA  2  NW 

MAX 

74 

67 

61 

6! 

66 

69 

62 

69 

66 

80 

78 

72 

63 

64 

62 

6! 

72 

67 

72 

82 

74 

81 

69 

73 

79 

77 

82 

76 

67 

66 

67 

70.9 

MIN 

41 

55 

41 

39 

41 

53 

45 

46 

52 

53 

51 

49 

43 

42 

39 

45 

40 

43 

58 

50 

53 

63 

57 

57 

59 

55 

65 

53 

58 

54 

56 

50.3 

VANDALIA    FAA  AP 

MAX 

67 

64 

65 

66 

69 

62 

69 

65 

61 

76 

71 

63 

63 

61 

MIN 

61 

46 

42 

40 

40 

54 

55 

53 

50 

58 

52 

46 

43 

39 

WINDSOR 

MAX 

70 

68 

63 

65 

69 

66 

65 

66 

79 

76 

76 

70 

62 

62 

66 

72 

66 

72 

80 

76 

79 

75 

73 

82 

80 

82 

78 

75 

66 

68 

75 

71.6 

•          •  » 

MIN 

60 

49 

41 

37 

42 

52 

54 

54 

51 

57 

49 

52 

42 

42 

39 

44 

39 

44 

56 

44 

53 

61 

60 

54 

62 

52 

56 

59 

55 

52 

50 

90.3 

SOUTHWEST  06 

ANNA  1  E 

MAX 

66 

71 

67 

66 

70 

64 

7o 

66 

79 

72 

70 

67 

68 

67 

72 

69 

74 

75 

75 

85 

79 

70 

80 

80 

82 

76 

68 

77 

73 

68 

72.3 

MIN 

59 

49 

52 

55 

4 1 

4 1 

42 

38 

59 

52 

52 

61 

60 

56 

63 

56 

52 

56 

58 

5  5 

50.9 

aELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

MAX 

72 

66 

67 

66 

74 

73 

73 

72 

62 

80 

79 

70 

67 

69 

67 

73 

68 

75 

Bl 

63 

79 

74 

81 

79 

82 

79 

76 

82 

73 

72 

74.7 

MIN 

61 

52 

40 

37 

57 

56 

53 

46 

5  5 

52 

41 

39 

53 

6 1 

5 1 

60 

52 

50 

50.9 

Cahokia 

MAX 

72 

72 

56 

66 

69 

74 

64 

7 1 

67 

60 

80 

65 

64 

60 

63 

66 

73 

67 

77 

81 

77 

84 

77 

75 

61 

74 

77 

72 

71 

74 

68 

71  6 

MIN 

63 

55 

45 

44 

45 

54 

55 

56 

53 

56 

57 

54 

49 

46 

43 

45 

47 

54 

54 

55 

61 

61 

56 

62 

50 

48 

49 

56 

52)6 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

67 

71 

66 

69 

71 

64 

72 

69 

79 

82 

66 

73 

69 

70 

67 

76 

69 

75 

74 

76 

82 

74 

80 

81 

84 

74 

71 

79 

76 

70 

73.5 

MIN 

61 

53 

47 

49 

51 

56 

58 

60 

55 

63 

60 

57 

5 1 

50 

46 

32 

49 

55 

63 

56 

60 

64 

59 

57.4 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

70 

67 

71 

66 

68 

73 

67 

69 

68 

80 

82 

65 

70 

67 

69 

75 

69 

74 

69 

77 

62 

76 

73 

81 

80 

84 

75 

71 

77 

74 

72  .9 

MIN 

61 

61 

42 

42 

46 

5C 

56 

57 

50 

59 

55 

52 

44 

40 

39 

4 1 

47 

51.5 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

74 

69 

61 

65 

66 

72 

64 

71 

65 

81 

77 

69 

64 

65 

62 

66 

72 

66 

73 

'9 

72 

81 

81 

73 

80 

78 

83 

77 

67 

72 

69 

71.5 

MIN 

60 

60 

4 1 

40 

44 

5 1 

53 

53 

5 1 

5  5 

55 

45 

4  9 

" 

56 

56 

56 

57 

54 

50.9 

COBDEN  2  S 

MAX 

69 

70 

69 

67 

72 

67 

72 

70 

78 

73 

75 

70 

67 

61 

65 

75 

66 

76 

74 

75 

8! 

79 

76 

78 

76 

82 

74 

68 

75 

71 

72,5 

MIN 

5S 

57 

40 

35 

39 

55 

52 

54 

48 

53 

52 

45 

36 

5  8 

62 

55 

'9 

50.2 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

73 

67 

67 

68 

73 

66 

72 

71 

60 

63 

60 

69 

65 

61 

76 

73 

75 

78 

78 

83 

81 

76 

61 

8! 

75 

73 

72 

74 

MIN 

61 

56 

40 

40 

40 

51 

54 

56 

44 

56 

55 

49 

42 

39 

45 

35 

36 

59 

49 

5  5 

57 

52 

63 

57 

5l!o 

MAKANDA    1  NH 

MAX 

71 

70 

67 

67 

72 

67 

71 

65 

79 

81 

76 

69 

67 

66 

76 

72 

74 

75 

75 

82 

79 

80 

76 

75 

69 

76 

72 

69 

72  .9 

MIN 

60 

61 

41 

44 

46 

52 

55 

55 

54 

60 

56 

5  1 

4  5 

4' 

47 

59 

57 

58 

61 

53.2 

MARION   4  NNE 

MAX 

70 

66 

71 

66 

61 

73 

67 

66 

65 

76 

60 

67 

67 

65 

65 

65 

74 

65 

74 

75 

73 

79 

76 

72 

77 

78 

82 

79 

67 

73 

70 

71.1 

MIN 

60 

59 

43 

40 

40 

54 

54 

56 

50 

52 

53 

49 

42 

36 

38 

38 

40 

40 

42 

53 

51 

54 

59 

59 

62 

54 

58 

56 

59 

55 

51 

50.4 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

70 

63 

65 

65 

71 

65 

70 

69 

81 

78 

75 

65 

64 

62 

65 

74 

65 

74 

79 

77 

81 

77 

71 

79 

76 

82 

78 

71 

71 

68 

70 

71.6 

MIN 

60 

53 

41 

42 

45 

52 

54 

54 

53 

57 

56 

5 1 

43 

51.7 

SPARTA 

MAX 

71 

67 

65 

69 

73 

71 

70 

70 

82 

80 

77 

69 

69 

67 

66 

76 

71 

75 

79 

78 

81 

80 

77 

81 

79 

81 

73 

73 

75 

73 

71 

74.1 

MIN 

61 

57 

42 

49 

40 

53 

55 

55 

52 

57 

57 

46 

46 

45 

43 

44 

42 

47 

56 

52 

56 

62 

61 

56 

61 

54 

55 

56 

57 

56 

54 

52.7 

WATERLOO   I  WSW 

MAX 

68 

64 

67 

69 

75 

68 

73 

66 

81 

80 

70 

66 

65 

63 

68 

75 

67 

77 

80 

77 

83 

78 

72 

82 

77 

83 

76 

67 

74 

72 

62 

73.1 

MIN 

60 

52 

43 

40 

46 

54 

55 

54 

51 

57 

54 

49 

41 

40 

38 

47 

39 

43 

59 

51 

54 

61 

56 

53 

60 

55 

62 

56 

55 

57 

53 

51.5 

Se*  R*f«t*nc*  Nol»a  Following  Sl«tlon  Indftx 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAY 


Day  of  Month 


19  I  20 


22  I  23 


SOUTHEAST  0 
ALBION 

BRODKPORT  DAM  J2 

OUON  SPRINGS  10  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIM 

HARRISbJRS 

HCLEANSBORO 

«T  CARXEL   1  NNW 

MOUNT  VERNON 

ROSICLARE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MD) 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


72  70 
51  57 


66  70  6» 
<•^     i,i>  S3 


70 


69 
«1 


69 
39 


74     69  70 


68 
39 


67     67  75 


•iZ     ',0  53 


41      40  50 


68  69 
55  57 


70  70 
56  60 


70  70 
55  56 


68  68 
55  56 


71  70 
56  57 


69  69 
55  57 


62  72 
50  54 


71  70 
56  58 


76  70 
55  48 


7S  70 
55  51 


61     82  67 


66  67  66 
44     46  40 


60  6o 
50  54 


78  83 
SJ  50 


70     79  77 


73     65  73 


74     74  78 


S«*  R»Ur*DC*  Nol«>  Following  StaUon  Indox 
-  9  - 


76  7* 
59  60 


80  72  77 
60     60  57 


79  76 
60  61 


73  73  76 
60     60  56 


84 
56  64 


77     76  70 


78  84 

63     50  66 


76 
60 


70 
55 


66 
94 


7J  78 
59  59 


54     53  50 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
MAY  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1° 

anf 

v 

0) 

ion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o. 

o- 

iver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avert 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Troce 

q 
q 

6 

o. 
o 

lO 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  W5n  CI 

42 

NW 

10 

0 

6 

4 

3 

1 

15 

66 

5.4 

CHICAGO  0  HARE   WSO  AP 

22 

1.8 

11.1 

37++ 

27 

10 

79 

80 

61 

62 

5 

11 

6 

1 

0 

24 

7.4 

CHICAGO  WSD  AP 

22 

1.6 

10.5 

30 

SW 

10  + 

75 

78 

61 

63 

6 

9 

7 

2 

0 

25 

45 

7.5 

MDLINE   WSO  AP 

26 

3.5 

10.7 

34 

NW 

11 

80 

82 

57 

58 

4 

9 

4 

2 

1 

21 

53 

6.6 

PEORIA  WSD  AP 

24 

3.3 

9.7 

33 

SM 

Dl 

80 

83 

58 

58 

7 

5 

7 

2 

0 

22 

42 

6.9 

ROCKFDRD  WSQ  AP 

26 

1.2 

11.5 

29++ 

28 

10+ 

84 

84 

62 

64 

4 

9 

4 

2 

2 

1 

22 

7.4 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

24 

4.3 

11.4 

33 

5 

01 

79 

83 

54 

52 

7 

4 

3 

3 

0 

0 

17 

55 

6.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  10  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINUIS 

H4Y  1»73 


t 

a 

Day  of  month 

e 

01 

Station 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

Hi) 
HU 

6C 
5f 

60 
6C 

6C 
5« 

58 
52 

5S 
5< 

58 
5'i 

60 
57 

57 
5t 

58 
57 

62 
5( 

66 
59 

66 
6C 

62 
59 

60 
56 

60 
96 

62 
55 

60 
55 

62 
55 

62 
55 

6<> 
56 

68 
62 

66 
61 

65 
63 

66 
63 

71 
62 

70 
63 

70 
63 

66 
62 

65 
62 

66 
64 

6« 
60 

63.1 
56.6 

e 

H4> 

59 
5( 

59 
59 

59 

57 

57 
5« 

5! 
56 

5S 
57 

59 
57 

57 
57 

58 
57 

60 
58 

63 

oO 

63 
62 

62 
60 

60 
59 

60 

se 

61 
57 

60 
58 

*0 
96 

61 
5b 

63 
60 

65 
60 

65 
63 

6'! 

64 

65 
63 

69 
63 

69 
66 

66 
69 

66 
6* 

69 

6'! 

65 
61, 

6* 
62 

62.0 
59. V 

Sec  Relcrcnce  Notes  Following  Suiion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 

MAY  1979 


SlaUon 


Day   Of  Month 


8      9     10    11     12    13     U    IS     16     17    18     19    20     21    22    23    24    25    26  27 


3    K  01 

o  o> 


NORTHWEST  01 
HENNEPIN  POmER  PL4NT 


EAST 
URBANA 


WEST  SOUTHWEST 
SPRINCFIElD  4  SE 


SOUTHWEST 
CARLVLE  RESERVOIR 


WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


,11  .15 
338 
69  61 
56  40 


.20 
56 

80 
52 


.19  .12 

21  60 

82  84 

53  59 


.30 

72 
80 
SO 


.22 

U6 
76 
53 


.04 

26 
81 
51 


5.368 
2001 
75.0 
51.4 


6.25 
2259 
71.2 
46.0 


I  I 


.30 

143 
71 


.29 
94 
83 
54 


.17 
49 
75 
55 


.33 

133 
77 
56 


6.85 
2733 
72.4 
50.1 


!      I      I      !  I 

S««  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Sl*Uon 

I 

MAY  1973 

Day  ol  mouth 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

IC 

1 

i; 

i: 

u 

1. 

i  16 

11 

11 

19 

21 

21 

23 

23 

24 

2j 

21 

27    21  2! 

31 

31 

•  •  • 

MOKTHEiST  02 

LH1C4GD   HI0W4Y    KSn  4P 

•  •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

VANDALIA    FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 
HTK  EOUI 

SNOWFALL 
SN  CN  CN 

WTR  eoui 

SNOWFALL 
SN  ON  ON 

D 
V 

D 
1/ 

) 

T 
T 

T 

Sm  ll*f«ranc*  NotM  Follonrtng  SUIlon  Index 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
MAY 


1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

0^ 

U 
M 

as 
0. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES! 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

: 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J.   BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

TnUMAi   b.    RUBlNiON/  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

: 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

b9 

12 

570 

: 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

: 

EDWARD  L,  SCHUTTF 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTQN 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

8A 

8A 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE   E.  GRIDER 

BEARDSTQWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

27 

450 

8  A 

DAVID  M  STRAWN 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

36 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

: 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE  1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

: 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9  1 

06 

650 

6P 

HOWARD  W,  CDFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKLIN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D,  MELVIN 

BLQOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLODMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL   STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BRDDKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHDKI  A 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8  A 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSQ  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

1250 

03 

fultdn 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

12 

380 

7A 

7A 

WfeSLEY  MEACHAM 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MACOUP IN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  Aa  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO,  2 

1284 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

: 

WILLIAM  J,  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

eA 

: 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA  2  SW 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHDN  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

11 

710 

6P 

7A 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

69 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

: 

CHICAGO   SANITARY  OliT 

CHICAGO  C   WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

: 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

: 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  RDSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

659 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

: 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

: 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGD  SPRINGFIELD  PMPC 

1567 

02 

COOK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

tHiCAGU   UNIVERSITY  K 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

MID 

MID 

: 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  W5D  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICGTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K,  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

OE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R.   E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.   G.  ANDERSON 

CnULTERVILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

11 

89 

36 

510 

: 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

: 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

: 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

Dec ATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ethelda  c  swigart 

DE  KAL8 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H,  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

: 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.  DEVINE 

OU  OUOIN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  CEBHART 

EFF I NGHAM 

2687 

07 

EPF  I NGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE   E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

38 

31 

691 

c 

DEPT  or  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

37 

730 

7P 

7P 

H 

JOHN  SCHRODER 

-  14 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

•-) 

M 

w  ^ 

w  = 

FREEPDRT  SEWAGE  PL4NT 

"a  5  A  ? 

STEPHENSON 

42 

i  ' 

n  Q 

^0 

f  5  0 

7  A 

AIVTNI  TTMM 

FULTON  DAM  13 

3290 

0 1 

WHITESIDE 

4 1 

90 

09 

7  A 

7  A 

GALENA   1  ^ 

JO  DAVIESS 

42 

?  9 
fa  ^ 

90 

26 

f  f  \J 

B  A 

nlFTRICH  kRnpNfKF 

GALESBURG 

5  J  C  w 

KNOX 

I 

40 

p;7 

j>  f 

~  u 

P  "5 
C  D 

7  7  1 

M  T  n 

n  1  U 

M  T  n 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMASON  F.  SMITH 

GFBHARD  WDQDS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

26 

505 

6P 

6P 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

G  F  N  E  S  E  0 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MTO 

MUNIC IPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3^,  1 3 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JDSELYN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

9  1 

04 

5  38 

6  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  dam  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

:  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN   1  Nw 

ADAMS 

1 

40 

07 

9  1 

07 

75 

6D 

FRNF  ST    I HNFN 

GRAFTON 

3^  I  t- 

06 

JERSEY 

38 

S  8 

90 

77 

74 

PAUL   E.  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

7A 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

39 

7  0 

90 

1 2 

s  9  n 
J  p  y 

; 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

525 

5P 

JOHN  W,  WYLDE 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARD  I N 

3850 

06 

C  ALHLIUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

SP 

ORVILLE  H.  JDHNES 

MARR I SBURG 

3879 

09 

SAL INE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG   DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

P  Q  u 

7A 

: 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA    PnWFR  ^TATTflN 

n  L. 

U  H 

MASON 

i 

~  u 

V  7 

t  OH 

0  r 

7  A 

HAVANA   PnWFR  STATION 

HFNNFPTN    PflWPR    PI  ANT 

L-fS^  "it 

*t  U  i  5 

n  1 
u  i 

PUTNAM 

1 

U  1 

i  7 

*t  OH 

R  D 
7  K 

S  D 

■  D 

HENNPPTN   PnWPR   PI  ANT 

HILLSBQRO  2  SSW 

4  108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

(  c,  U 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOQPESTON 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

7  8 

87 

40 

7  1  n 

6P 

7  A 

:  H 

JOHN  F,  MUSHRUSH 

HUTSQNVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

; 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7A 

7A 

; 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

2 1 

630 

5P 

8A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

07 

WI  LL 

41 

30 

68 

06 

54^ 

PA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JDL  I  ET 

4535 

02 

WILL 

4 1 

32 

88 

05 

520 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

kANi/Ak^PP  WTP  pni  1  n\ 

4603 

05 

v  AKlk  Ak  P  P 

1 

4  i 

08 

0  f 

R  -3 

642 

7  A 

7  A 

'A 

■  H 

kANkAkPP  uTR   pn  rTI  rTD 

ISC  1  1  njDurs'J 

465S 

0 1 

MP  R  C  F  R 

M  I- 1^  ^  c  rv 

4 

4  i 

06 

c  7 

37 

550 

7  A 

'  A 

REN   r,  NYlIN 

KE  W ANE  E 

HENRY 

1 

4 1 

89 

fl  9  n 
0  c  u 

D 

5P 

STAR  COURIER 

KEWANEE   BAKER  PARK 

HENRY 

1 

I 

4 1 

89 

55 

600 

; 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

I 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK^  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS.   Q.B.PACE/  JR. 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

\ 

40 

35 

90 

58 

710 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK   1  SE 

4879 

0  1 

CARROLL 

42 

89 

49 

860 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

LA  SALLE   1  S 

n  7 

LA  SALLE 

i 

4 1 

1  Q 

69 

n  A 
o 

R  7  n 

7A 

ILL  DIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVlLLE 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

87 

4  1 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

1  T     n 1  M 

5079 

04 

LOGAN 

1 

/.  r\ 

09 

8  9 

iZ 

5  90 

6P 

7  A 

VFRNON    P       r.PMI  RATM 

iTNrniNi  inf^  rAaiiM  ok 

Lil^^'LtUIN    L '-^  w    UADII'I    r  IS 

5089 

07 

r  n  1  F  s 

K.  U  L  ^  J 

7 

J7 

22 

a  a 

1 2 

655 

[ 

lOSEPH   B  SENTFNFY 

LOCKPORT  power  HOUSE 

D  i 

O  9 

WILL 

1 
1 

0  0 

ft  R 

s  fi  R 

; 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

n7 

V  f 

CLAY 

38 

4  A 

8  8 

30 

4  9n 

; 

JAMES   F.  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANDA    1  NW 

i»  C  7  t 

06 

JACKSON 

37 

36 

89 

14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

MCHENRY 

42 

1 5 

68 

36 

820 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

FULTON 

1 

40 

90 

7  ^ 

640 

; 

TRUDY  M  ENGLISH' 

MARION  't  NNE 

W I L  L I AMSON 

37 

4  A 

88 

54 

477 

7  A 

7  A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

M  A  D  i1  A     1  U 

n  tt  r\  u  w   i  n 

5364 

04 

n  w  V.  u  ti 

1 

40 

02 

8  8 

5  8 

720 

; 

1 1 nvn   1 .  ST  MP  snN 

5372 

02 

1  A    ^  A  1  1  P 

1 

4  1 

20 

Q  O 
00 

45 

486 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

R    R  O 
3  ^  0 

n  7 

C  LARK 

39 

87 

4  1 

7  i 

979 

5  P 

5  P 

ERNEST  Thomas  pine 

MASON  CITY   1  NW 

5415 

ni. 
u*t 

MASON 

i 

1  ^ 

89 

4 1 

9  ft  ^ 
3  0  3 

6P 

6P 

; 

JAMES  M,   MC  DONALD 

MATTQON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK   AND  0AM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

; 

0.   W.  GULLANG 

MCLEANS80RQ 

5515 

09 

HAM  I  LTON 

5 

38 

06 

88 

33 

460 

7A 

7A 

WILLIAM  CAMPBELL 

ME  DORA 

5539 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.   F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPAROO 

MOL  I NF    WSO   AP  R 

5751 

01 

RnrK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MnNIMnitTM 
n  u  T>i  n  u  u  1 

5768 

03 

U  A  R  P  C  N 

H  M     f>  C  I** 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

5792 

05 

D  T  ATT 

1 

40 

02 

86 

35 

645 

7A 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORRISDNVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

: 

MRS   DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL    1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

36 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

: 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BRQWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER  Li  RENAKER 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
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1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES! 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7A 

7A 

H 

MGWE AQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

: 

NASHVILLE  *  NE 

6011 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

39 

20 

515 

6P 

6A 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

u  c  D  r  C  D 

4 

41 

11 

91 

03 

548 

7A 

NEWTON  5  SE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

57 

8  8 

07 

500 

7A 

7  A 

;  H 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

630 

: 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

B9 

20 

690 

: 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

7P 

7P 

H 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

■ 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

739 

7P 

7P 

PARK  FOREST 

6616 

02 

3 

41 

30 

87 

41 

710 

MID 

MID 

H 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

59 

895 

7A 

7  A 

PAYSQN 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

780 

8A 

PEORIA  WSD  AP 

R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MID 

MID 

:  Hj 

PEOTQNE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

:  H 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

: 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

PDNTI AC 

6910 

05 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5P 

7A 

H 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

; 

PRINCEVILLE  1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

PROPHETSTOWN  1  NW 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

: 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

: 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

RANTDUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

: 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

C  O  A  Kl  U  1    T  M 

4 

38 

02 

88 

58 

455 

■ 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

1 1 

820 

6P 

6P 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

7A 

ROCKFORD  WSO  AP 

R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

:  HJ 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7A 

SALEM  WSMO 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

39 

88 

58 

570 

6P 

6P 

SHAWNEETQWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

u 

400 

7A 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

SIDELL 

7952 

05 

VtK"t  ILIUM 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

c 

SPARTA 

8147 

06 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

42 

520 

6P 

6P 

H 

SPARTA  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

C 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

39 

40 

586 

MID 

MID 

C  HJ 

SPRINGFIELD  4  SE 

8189 

06 

SANGAMON 

1 

39 

46 

89 

36 

570 

8A 

8A 

RA 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

46 

640 

c 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

42 

21 

90 

00 

1005 

6P 

6P 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88 

43 

650 

6P 

SULLIVAN  1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

690 

: 

TISKILWA 

8604 

01 

Q  H  D  C  A  H 
DU  K  C  AU 

1 

41 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

TOULON 

8630 

04 

STARK 

1 

41 

05 

89 

52 

765 

6P 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

86 

17 

653 

5P 

5P 

H 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

86 

14 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

86 

59 

464 

7A 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

3A 

8A 

:  H 

VANOALIA  FAA  AP 

8783 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

10 

532 

MID 

MID 

H 

VIRDEN  1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

WASHINGTON  1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

: 

WATERLOO   1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

WATERMAN  1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

«1 

46 

86 

45 

790 

c 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

63 

700 

6A 

6A 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

450 

7A 

OBSERVER 


ROBERT  MODRHOUS 
MRS.   MARY  A.  DOOLEY 
PARM  E  WILLIAMS 
DOYLE  CQHLMEYER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
RADln  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 
JOHN  A.  BEED 

H.   M.  GADDIS 

C.  E.  SCHUMACHER 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST  WATER  CO 

ROBERT  G.  WARD 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

WAYNE  ELLBERG 

GEORGE  H  BECKER 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

LOU  GALLOWAY 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

ARTHUR  J.  BESSEN 

MRS.   FRANK  STEWART 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

A.   H.  GIBSON 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 
RANTOUL  LIGHT  DEPT 
OLIN  F,  KETTELKAMP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HUFFSTATLER 
HARRIET  L.  REID 
NATL  WEATHER  SERVICE 
KENNIS  H  WALLACE 
GAIN  BROS  GREENHOUSE 

JUDSON  E.  CAMERON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
JAKE  H.  STEWART 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THELMA  LANE 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
WILLIAM  H.  MORGAN 
B  E  LATTA 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  WTR*  LIGHTfiPWR. 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

LARRY  G,  YUSKO 

MERLE  E  LASH 

DRVILLE  L.  WEAVER 

E  H  DODEN 

DEKALB  AGRI  ASSN 

STATE  WATER  SURVEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  BEULAH  RITTER 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
WARREN  LAIR 
LEICESTER  W.  CLARKE 
VICTOR  V.  VALT 
AUGUST  T.  ROSENBERG 
EUGENE   L.   MC  MURTRY 
PAUL  T  LEIFHEIT 
RADIO  STATION  WGFA 
RADIO  STATION  WKRS 
MRS  BRENDA  0  HIATT 
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STATION 


WENONA 
WEST  SALEM 
WHEATDN  3  SE 
WHITE  HiLL  1 
WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 


o 

X 

M 

a 
2; 


9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9354 
9816 


COUNTY 


MARSHALL 

EDWARDS 

OU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


Q 

H 
H 
< 


41  04 

38  31 
41  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


U 
P 

H 

o 
o 


89  04 
88  00 
86  04 

90  23 
88  19 
68  36 
90  01 


z 
O 

< 
> 
U 

u 


685 
445 
680 
578 
460 
685 
680 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  g 

u  „ 
tn  - 


OBSERVER 


WALTER  J.  WENZLAFF 
CITY  OF  WEST  SALEM 
MORTHN  ARBORETUM 
WHITE  HALL  PUMPING  STA 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  A  SENG 
ORA  L.  BELL 


*  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C. 7/3/73-1100 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  C"»^}i%Center     Fed«^  N.C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    ■HOURLY  PRECIPITATION  DATA     foi   this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation        Inches  and  wind 
°'?^^f 't  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F       In  "Supplemental  Data"  table 
S?«cUons  e«ered  In  ?lguLs  Ire  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  savlnrume      Snoi  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  fIa  stalions      ?or  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  'Daily 
?empe"tu^e"  ?abie,   "Laplration  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 

at  time  of  observation.  ^     ^  *  ^  .  ^ 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  ^      ^      ,  * 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow     sleet,   or  ice  on  the  ground       Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt   loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"   table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Dj^a"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docu^nts,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Centei-,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


CU:a"fc:n?:r:"sh^vilL:"i?tS^f;:Slrnr'S8^0i  ""'""^  ^"^  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
GENESFQ  99       DATE  16 

I.QWEST  TfcMPEKATUKE 
MARSHALL   1   t  46       DATE  01 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PONTIAC  11.60 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
GALENA   1.   N  2.03 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
PONTIAC  5.67     DATE  17 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  .luno.s 
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94 

10 

56 

25  + 

0 

2 

0 

0 

0 

2.69 

_  1.38 

1.07 

16 

.  0 

0 

7 

2 

1 

DE  KALB 

82.9 

61.4 

72,2 

2.7 

93 

1 1 

54 

30  + 

0 

4 

0 

0 

0 

3,18 

-  1.34 

1.25 

17 

.0 

0 

9 

1 

1 

GEBHARO  WOODS   ST  PARK 

63. 9M 

59, IM 

71, 5M 

.6 

95 

16 

49 

14 

0 

5 

8 

0 

0 

4.40 

.91 

1.03 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

JOLIET 

64.8 

61,7 

73.3 

92 

11  + 

51 

25 

0 

5 

0 

0 

0 

3.52 

1.10 

17 

.0 

0 

10 

2 

1 

MARENGO 

82.0 

59,0 

70.5 

93 

10 

48 

25 

0 

5 

0 

0 

0 

4.00 

1.26 

16 

.0 

0 

2 

OTTAWA 

84.2 

62,6 

73.4 

1,5 

97 

16 

54 

29 

Q 

5 

0 

0 

0 

3.70 

_ 

1.01 

17 

0 

0 

1 1 

1 

I 

PARK  FOREST 

80.6 

61,3 

71.1 

91 

11  + 

52 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

4.47 

1.28 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

PERU  2  W 

8S.2 

60.8 

73,0 

,2 

98 

16+ 

51 

29 

0 

7 

0 

0 

0 

4.26 

.59 

1.98 

17 

.0 

0 

10 

1 

1 

WAUKEGAN  4  WSW 

79.6 

59,5 

69,6 

2,4 

92 

11 

50 

25 

10 

2 

0 

0 

0 

2.85 

_  1,03 

1.04 

17 

.  0 

0 

3 

1 

WHEATON  3  SE 

82.5 

58,4 

70,5 

92 

10 

47 

25 

1 

3 

e 

0 

0 

2.61 

.65 

16 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

71,5 

1,5 

3.43 

-  .54 

.0 

*       •  * 

WEST  03 

CALESBURG 

82.7 

61,3 

72,0 

94 

16 

52 

29 

0 

3 

0 

Q 

5.82 

1.07 

1.54 

2 

.0 

0 

7 

5 

2 

GOLDEN  1  NW 

84.1 

62.6 

73,4 

95 

15 

53 

6 

0 

7 

0 

0 

0 

5.03 

,59 

2.26 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

LA  HARPE 

64.5 

60.9 

72,7 

,  2 

94 

16 

5 1 

0 

5 

0 

0 

0 

3.44 

_  1,32 

1.18 

19 

Q 

0 

^ 

2 

2 

MONMOUTH 

83.7 

61,0 

72,4 

.6 

95 

16 

51 

29 

0 

4 

0 

0 

0 

4.36 

-  ,62 

1.18 

26 

.0 

0 

9 

3 

1 

QUINCY 

84.3 

65,7 

75,0 

-  ,1 

93 

16 

56 

6 

0 

4 

0 

0 

0 

5.17 

.50 

2.10 

\8 

.0 

0 

8 

3 

1 

QUINCY  FAA  AP 

82.7 

64,0 

73,4 

93 

16 

56 

6 

0 

I 

0 

0 

0 

6.45 

4.78 

18 

.0 

0 

U 

4 

1 

RUSHVILLE 

83.3 

62,7 

73,0 

-  ,3 

93 

16 

53 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

6.66 

2".  49 

.0 

DIVISION 

73,1 

,0 

5.60 

.72 

.0 

*      *  * 

CENTRAL  04 

BLOQMINGTDN  NORMAL 

84.8 

62,2 

73.5 

.7 

93 

17  + 

51 

29 

0 

g 

0 

0 

0 

7.56 

2.95 

1.58 

19 

.0 

0 

10 

7 

2 

CHENOA 

84  •  1 

61  5 

72  •  8 

16 

30+ 

5 

0 

0 

0 

7.67 

3.39 

17 

.  0 

10 

DECATUR 

64.1 

62)2 

73. '2 

-  .4 

97 

1 1 

55 

1 

0 

5 

a 

0 

0 

7.99 

3.29 

1.81 

27  + 

.0 

0 

9 

7 

3 

FARMER  CITY 

64. 3M 

61, 4M 

72. 9M 

93 

11  + 

51 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

7.84 

2.03 

17 

.0 

0 

6 

6 

3 

HAVANA  POWER  STATION 

83. IM 

61, 4M 

72. 3M 

-  1.2 

94 

11 

54 

6 

0 

5 

0 

0 

0 

7.74 

3.60 

2.06 

27 

.0 

0 

7 

5 

4 

LACON  2  E 

83.0 

61,9 

72.5 

93 

17 

50 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4.28 

1.20 

17 

.0 

0 

10 

2 

1 

LINCOLN 

82.9 

62,3 

72,6 

9 1 

16 

4 

0 

0 

0 

5.13 

.  62 

1.74 

19 

.  0 

5 

3 

MASON  CITY   1  NW 

83. 8M 

61, 9M 

72!9M 

93 

16 

55 

29  + 

0 

5 

e 

0 

0 

6.71 

2.09 

26 

.0 

0 

10 

4 

2 

HINONK  3  NE 

84.5 

59,4 

72,0 

96 

17  + 

51 

29 

0 

6 

a 

0 

0 

7.70 

3.87 

1.97 

1 7 

.0 

0 

12 

5 

2 

PEORIA  WSO  AP  //R 

82.6 

60,9 

71,6 

.1 

94 

16 

50 

29 

0 

1 

a 

0 

0 

6.46 

2.38 

1.65 

18 

.0 

0 

9 

6 

2 

PRINCEVILLE   1  N 

82.1 

61,7 

71,9 

92 

16 

52 

29 

0 

4 

a 

0 

0 

6.94 

3  •  03 

2*25 

17 

Q 

0 

2 

DIVISION 

72.6 

-  .1 

6.91 

2.70 

.0 

*       *  * 

EAST  05 

DANVILLE 

85.0 

61,2 

73.1 

.9 

94 

10 

52 

29+ 

0 

6 

a 

0 

0 

5.90 

1.33 

1.66 

17 

.0 

0 

9 

4 

2 

HOOPESTON 

82.6 

62.4 

72.6 

.4 

92 

10 

54 

29 

0 

4 

a 

0 

0 

6.70 

2.14 

1.94 

5 

.0 

0 

9 

5 

3 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

82.5 

61.6 

72.1 

1.0 

92 

12  + 

51 

1 

5 

4 

a 

0 

0 

8.92 

4.B4 

3.34 

17 

.0 

0 

9 

5 

4 

PIPER  CITY  3  SE 

84.2 

61,3 

72.8 

94 

9 

52 

29 

0 

5 

0 

0 

0 

5.48 

1.55 

1.60 

17 

.0 

0 

11 

3 

2 

PONTIAC 

65.3 

63, 1 

74.2 

2.1 

96 

16 

55 

29 

0 

6 

a 

0 

0 

11.60 

7.51 

5.67 

17 

.0 

0 

10 

5 

3 

RANTOUL 

64.0 

62,1 

73.1 

94 

11 

47 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

8.45 

2.22 

5 

.0 

0 

9 

6 

4 

URBANA 

83.6 

62.7 

73.2 

.8 

93 

10 

56 

29+ 

0 

3 

a 

0 

0 

7.05 

2.51 

1.44 

4 

.0 

0 

10 

4 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  -^^'no.s 


Suaon 

Temperature 

Precipitation 

B 

il 

is 

«  § 
is 

Average 

|z 

h 

-a 
• 

•a 

3 

• 

Q 

Lowest 

• 

Q 

5. 

•a 
Q 
• 
• 

1 

Q 

No.  ol  Days 

3 

o 

H 

Departure 

Gnalod  Day 

e 

a 

Snow.  Steel 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dat* 

.10  or  More 

e 

s 
s 

o 

1.00  or  More 

S< 

o  k 
"i 

"S 

s  S 

WATSEKA   2  NW 

82  §5 

60,8 

71.7 

92 

10 

51 

29 

3 

0 

0 

0 

8.13 

4.22 

3.41 

n 

.0 

0 

11 

3 

1 

OIVISIQN 

72.9 

1.0 

7.78 

3.46 

.0 

*       •  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

65  •  0 

63*6 

74.3 

93 

17 

54 

6 

0 

0 

0 

5.07 

2 . 26 

19 

.  0 

0 

8 

3 

1 

CARL INVILLE 

86.0 

63.8 

74.9 

1.0 

93 

16 

53 

1 

0 

7 

0 

0 

a 

9.34 

4.41 

2.50 

19 

.  0 

0 

9 

5 

3 

GRIGCSVILLE 

83,2 

60.5 

71.9 

-  2.3 

91 

16 

52 

0 

1 

e 

0 

0 

6.16 

2.65 

19 

•  0 

0 

7 

3 

2 

HIllSBORO  2  SSW 

83.5 

62.4 

73.0 

-  .B 

90 

16 

52 

0 

1 

0 

0 

0 

9.06 

4.43 

2.70 

27 

.0 

0 

B 

5 

3 

JACKSONVILLE 

82.9 

62.0 

72.5 

-  1.3 

91 

17 

55 

6+ 

0 

1 

0 

0 

0 

9.89 

5.62 

4.19 

19 

.0 

0 

8 

5 

3 

JERSEYVILLE   2  SW 

84. 7M 

61.6 

73. 2M 

50 

0 

4 

0 

0 

0 

6.27 

2.57 

19 

.0 

0 

7 

5 

1 

PANA 

82. 4 

62.6 

72.5 

-  1.6 

69 

16 

54 

0 

0 

0 

0 

0 

9.42 

4 . 88 

2.90 

27 

.0 

0 

9 

5 

3 

SPRINCFIELO  MSG  AP  R 

84.1 

62.2 

73.2 

-  .8 

93 

10  + 

55 

I 

0 

6 

0 

0 

0 

7.29 

2.84 

2.62 

18 

.0 

0 

11 

3 

1 

VIRDEN   I  N 

85, 5M 

62. 6M 

74 .  IM 

93 

12 

54 

29 

0 

8 

0 

0 

0 

9.03 

1 . 76 

17 

.0 

0 

u 

B 

4 

WHITE   HALL    1  E 

84,9 

62.7 

73.8 

-  .3 

92 

16 

54 

1 

0 

6 

e 

0 

a 

8.56 

4.17 

3. 36 

19 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

73.3 

-  .7 

8.01 

3.49 

.0 

*       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

82.6 

64  ■  2 

73.4 

89 

16  + 

55 

. 

0 

0 

e 

0 

a 

9.37 

4.76 

3.36 

27 

.0 

0 

10 

7 

3 

EFPINCHAM 

86.0 

63.0 

74.5 

1.1 

92 

11 

53 

1 

0 

9 

e 

0 

0 

7.50 

2.65 

2.51 

27 

.0 

0 

9 

3 

2 

FLORA   5  NW 

B6. 1 

62.0 

74.1 

.7 

91 

25+ 

51 

0 

8 

0 

0 

0 

6.57 

2.47 

27 

.0 

0 

9 

7 

4 

MARSHALL    1  E 

84.4 

62.0 

73.2 

90 

17  + 

46 

2 

4 

a 

0 

0 

11.23 

3.10 

19 

.0 

0 

12 

6 

4 

MATTODN 

84.5 

62.6 

73.6 

91 

16+ 

54 

0 

3 

e 

0 

a 

8.57 

2.07 

26 

.0 

0 

11 

7 

3 

MQWEAOUA 

85.2 

61.5 

73.4 

93 

10 

49 

1 

0 

8 

0 

0 

a 

7.16 

1.72 

19 

.0 

0 

9 

4 

4 

NEWTON   5  SE 

83.5 

63.5 

73.5 

90 

17 

50 

5 

I 

0 

0 

a 

7.30 

1.83 

19 

.0 

0 

12 

5 

3 

OLNEY   2  S 

85.5 

63.3 

74.4 

-  .3 

91 

11 

49 

1 

1 

6 

0 

0 

0 

8.40 

2.01 

27 

.  0 

0 

10 

7 

3 

PALESTINE 

83.8 

64,5 

74.2 

-  .5 

90 

16  + 

51 

1 

2 

8 

0 

0 

6,46 

2.09 

1.47 

19 

.0 

0 

10 

6 

2 

PARIS  WATERWORKS 

84.5 

63.1 

73.6 

.5 

92 

11 

55 

29+ 

0 

5 

0 

0 

0 

8.95 

3.98 

1.35 

15 

.0 

0 

13 

9 

4 

SALEM  WSMO 

84.3 

63.4 

73.9 

89 

25  + 

50 

1 

0 

0 

0 

0 

6.77 

4.41 

2.00 

27 

.0 

0 

12 

6 

3 

TJSCOLA 

85.6 

62.4 

74 . 0 

93 

10 

5  I 

0 

7 

0 

0 

a 

8.68 

4,13 

2.17 

15 

.  0 

0 

9 

8 

3 

VANOALIA   2  NW 

82.8 

64. 1 

73.5 

90 

13 

54 

3 

1 

0 

0 

a 

2.20 

27 

.  0 

0 

2 

WINDSOR 

84, 2M 

63.0 

73. 6M 

.3 

53 

0 

0 

0 

a 

6.91 

3.87 

2.45 

19 

.0 

0 

12 

7 

2 

DIVISION 

73.8 

-     .  I 

8.47 

3.99 

.  0 

•       *  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

65,9 

64 . 5 

75  .2 

.0 

92 

25+ 

53 

1 

0 

6 

e 

0 

a 

3.33 

-  I. Ob 

.91 

17 

.0 

0 

8 

2 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

85.8 

62.5 

74.2 

91 

25  + 

50 

1 

0 

8 

e 

0 

a 

6.45 

2.10 

19 

.0 

0 

9 

4 

2 

CAHQKIA 

CAIRO   WSO  CI  R 

86.9 

69.4 

78.2 

.3 

94 

25 

59 

1 

0 

6 

a 

0 

a 

3.95 

-  .18 

1.24 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

86,4 

63.9 

75  .2 

-  .4 

92 

17  + 

52 

1 

4 

10 

a 

0 

0 

4.72 

.53 

1.82 

3 

.0 

0 

7 

4 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

84,0 

64. 1 

74.1 

91 

26 

52 

2 

2 

2 

a 

0 

0 

8.72 

2. 15 

13 

.0 

0 

9 

6 

5 

CDBOEN  2  S 

84,9 

61.2 

73.1 

90 

25  + 

52 

1 

0 

2 

a 

0 

0 

4.37 

.  65 

13 

.0 

0 

9 

5 

0 

OU  OUDIN   1  NNW 

67, 6M 

62. 6M 

75. 2M 

-  .4 

93 

25+ 

49 

1 

0 

u 

a 

0 

0 

4.60 

.71 

1.15 

19 

.0 

0 

9 

4 

1 

NAKANOA   1  NW 

65, 3M 

65. 4M 

75. 4M 

92 

25 

55 

1 

0 

a 

0 

0 

3.76 

.73 

2 

.0 

0 

9 

5 

0 

MARION  4  NNE 

63.0 

63.4 

73.2 

-  1.6 

89 

26+ 

54 

1 

5 

0 

a 

0 

a 

4.06 

-     .  13 

.91 

17 

.0 

0 

6 

5 

0 

NASHVILLE   4  NE 

64,6 

64  .6 

74.6 

91 

25 

52 

0 

4 

a 

0 

0 

7.19 

3. 13 

1 . 78 

19 

•  0 

0 

e 

4 

3 

SPARTA 

85 , 8 

64.6 

75.2 

.  7 

91 

25+ 

52 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

4.54 

.69 

1.15 

19 

.0 

0 

8 

4 

2 

WATERLOO   1  WSW 

65,0 

64 . 2 

74.6 

90 

25  + 

53 

1 

0 

4 

a 

0 

0 

4.97 

.94 

1.61 

19 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

74.9 

-  .7 

5.06 

.76 

.0 

•       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

67,2 

65.1 

76.2 

93 

26+ 

53 

1 

0 

9 

a 

0 

a 

6.98 

2.61 

27 

.0 

0 

10 

5 

3 

BROOKPORT  DAM  52 

66,6 

66.6 

76.6 

93 

25 

54 

0 

7 

a 

0 

0 

3,99 

.00 

.71 

12 

.0 

0 

11 

4 

0 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

65.6 

63.3 

74.5 

91 

26 

50 

0 

5 

a 

0 

0 

2,26 

.52 

13 

.0 

0 

9 

1 

0 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 

86.1 

63.0 

74.6 

-  .6 

92 

16 

50 

1 

8 

a 

0 

a 

6.30 

2.06 

27 

.0 

0 

10 

6 

1 

HARRISBURG 

88.5 

65.2 

76.9 

.9 

94 

16 

52 

0 

13 

a 

0 

a 

3.37 

-  .32 

.63 

19 

.0 

0 

9 

3 

0 

MCLEANSBORO 

66.5 

63.4 

75.0 

-  .6 

93 

26  + 

53 

1 

0 

8 

a 

0 

a 

4.93 

1.22 

1.39 

3 

.0 

0 

9 

5 

2 

MT  CARMEL   1  NNW 

85.2 

64.4 

74.6 

91 

16+ 

51 

0 

6 

a 

0 

0 

4.47 

1.52 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

MOUNT  VERNON 

66.9 

63.4 

75.2 

-     .  1 

93 

26  + 

52 

3 

10 

a 

0 

0 

5.77 

1.80 

1.20 

19 

.0 

0 

8 

6 

2 

ROSICLARE 

84.1 

64.3 

74.2 

90 

11 

54 

0 

1 

a 

0 

0 

3.33 

.86 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

75.3 

-  .3 

4.60 

.68 

.0 

See  Rel( 

}renc 

a  No 

ea  F< 

ng  St 

>Uoc 

1  In 

dex 

-  3  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NOKTHUEST 


01 


DIXON 
FREEPORT 

FREEPORT  SEHACE  PLANT 
FULTON  DAH  13 

GALENA  1  N 

CALVA 

CENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  OAN  16 

KEITHSBURC 
KEMANEE 
MOlINE  WSO  AP 
HORRISON 
MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  0AM  17 
PAW  PAM 
ROCHELLE  6  Nw 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  WSO  A!> 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 
AURORA  COLLEGE 
BARRINGTON 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  /Ik 
DE  KAL6 
ELGIN 

CEBHARD  WOODS  ST  PARK 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTDNE 
PERU  2  W 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
WAUKEGAN  4  WSW 
WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLEY  I  E 
CANTON   1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  DAM  IB 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
gUINCY 

QUINCY  FAA  AP 

OUINCY  DAM  21  / 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


RUSHVILLE 


04 


CENTRAL 

6L00MINGT0N  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

MINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

PEORIA  WSO  AP  / 

PETERSBURG  3  SSW 
PRINCEVILLE  1  N 
TOULON 


EAST 


05 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
KOOPESTON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  OAK  26 
BARRY 

BEARDSTOWN 
BLUFFS 


A.91 
5.2". 
6. SB 


9.65 
3.62 
7.«2 


3.<r'i 
5.12 
<..3S 
6.95 


5.90 
6.51 
9.14 
6.70 


.60 
1.37 
.36 


13     U  IS 


16     17  18 


I.IB     .02  .01 


1.07  T 

■IB  1.25 

.36  I, 58 

.77  .90 


1.2B     ,01  ,0« 
.05  2.63  1.47 
1.98  ,29 


.69  1,04  ,01 


3,39 
1,70 
1,46 


.65     ,02  1.65 

.27  1,10 

2.25  1.80 

1.75  .58 


1,66 
.31  1,90 

1.B2 
.57  1,23 

3,34 

1.16 
.36  1.60 
T  5,67 
.90  1.66 
.65  .93 


1.92 
,76 
1,42 
1,17 


25     26     27  28 


.05 
.25 
,52 
,04 
,05 


,61  1,12 
,71  .83 
.46  .56 
,05  ,99 
,72 

1.81 
.67 
.06  2.06 
,48  ,26 
T  1.21 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10  11 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 
19  j 

2fl 

21 

I  OA 

25 

7R 

1  ^ 

oo     oQ  t  on 

31 

T 

.17 

.47 

1.97 

2.50 

T 

2^45 

.69 

T 

.02 

.69 

1 .6B 

.71 

.se 

.09 

.29 

.81 

3.09 

T 

■  60 

.14 

1.41 

.01 

2.41 

.62 

.57 

.02 

.40 

2.65 

.40 

.02 

•  90 

.39 

.89 

2.27 

.26 

.60 

.06 

.16 

.94 

2.01 

.09 

2.70 

.le 

.07 

T 

2.12 

4.19 

.05 

1.33 

T 

.9S 

.38 

.01 

.83 

2.57 

.03 

.98 

.49 

.49 

.32 

.83 

2.61 

1.97 

.04 

.70 

.04 

.70 

1.27 

.10 

.20 

1>  15 

.96 

1.10 

2.38 

1.08 

.37 

.20 

.07 

.44 

2,71 

2.90 

.70 

.02 

.90 

2.60 

*05 

T 

.15 

.40 

.02 

.oe 

.43 

.39 

.39 

.41 

2.62 

.34 

.84 

■  61 

.93 

1.13 

1.76 

.88 

1.45 

.50 

1.27 

.37 

.67 

2.26 

1 .99 

1*19 

.34 

.09 

.42 

1.42 

3.38 

•  13 

.09 

.91 

.61 

T 

.96 

.64 

1 .66 

•  02 

•  01 

3.38 

.50 

.11 

.09 

.04 

.47 

1.91 

•39  ,02 

2.51 

1.02 

.04 

.77 

.48 

1.00 

T 

2.47 

.40 

.03 

.97 

.91 

2.57 

T 

T 

2.55 

' 

.09 

.23 

1.57 

T 

T 

1 .60 

.31 

.46 

.25 

.21 

.36 

1 .03 

.06 

.41 

1 .11 

.49 

.21 

1.09 

.27 

3.10 

■  05 

i  10 

.24 

2.00 

.04 

.72 

.31 

.66 

1.19 

.60 

.07 

2.07 

.54 

.01 

.09 

.41 

1.00 

1.72 

T 

.16 

1.40 

.63 

T 

.37 

.24 

1.93 

.02 

,16  .12 

1.09 

.10 

.07 

1.29 

.99 

1.46 

.38  .34 

2.01 

T 

.42 

.31 

1.47 

.09 

T 

.09  .06 

.77 

1.01 

.11 

.2S 

1.39 

.65 

l.IS 

.60 

.15 

I.IO 

.87 

.70 

.45 

.10 

.28 

1.27 

.20 

.10 

.32 

1.20 

.17 

.31 

.38 

.31 

.70 

1.70 

.04 

.19 

2.00 

.06 

2.17 

1 .48 

.79 

•  12 

.03 

1  •  53 

.09 

.04 

.19 

!82 

1.62 

T 

2.20 

.19 

.41 

.93 

1.12 

,30 

.70 

1.00 

.16 

.19 

.40 

.68 

2.45 

.77 

T 

■  21 

1.73 

.07 

.02 

.91 

.20 

.04 

.45  .01 

.15 

.74 

.17 

.95 

2.10 

.02 

.40 

1.^4 

.83 

T 

T 

.42 

T 

.27 

.01 

' 

.  19 

T 

.31 

.25 

.02 

T 

.04 

.59 

2.19 

.53 

1.09 

1.35 

T 

.62 

•  14 

.49 

.38 

2.01 

.33 

■  47 

.7J 

T 

.05 

!o9 

.97 

.04 

T 

.03 

T 

.65 

T 

.14 

.58 

.49 

.04 

.64  .06 

.03 

.53 

.18 

.27 

1.15 

.03 

T 

.11 

.52 

.02 

.18 

.11 

.94 

.37 

.90 

*23 

.03 

.04  .10 

.01 

.91 

.61 

.06 

.25  T 

1.63 

.03 

.41 

.23 

.05 

1.78 

.30 

.46 

.18 

.31 

.80 

,09 

1.94 

1.23 

.44 

.07 

1.02 

.03 

.39 

.36 

.  16 

1.15 

.  15 

T 

.04 

.01 

1.32 

.01 

.22 

1.81 

T 

•  10 

,01 

.12 

1.13 

.15 

1.16 

2^61 

.03 

.  1 1 

.07 

.23 

•  65 

.15 

.05 

.71 

.  10 

.  1 1 

.53 

.35 

.66 

.01 

.21 

.43 

.13 

7 

1.16 

•  34 

.64 

.06 

.92 

T 

.26 

.21 

.06 

.13 

.16 

.07 

.11 

.47 

.07 

.64 

.93 

.57 

.02 

2.06 

T 

.08 

.19 

.04 

.44 

.02 

.39 

.05 

.03 

.64  .03 

.06 

.02 

.38 

.63 

.23 

.16 

T 

.30 

T 

.32 

.66 

T 

T 

.17  T 

1.17 

.18 

.10 

.07 

.13 

.33 

.53 

.06 

.01 

T 

.43 

.14 

.97 

.06 

1.52 

.15 

.72 

.01 

.06 

1.20 

.17 

.40 

.03 

.84 

.04 

.36 

.02 

.40 

•  03 

.02 

.32 

I 

.06 

.31 

.04 

.81 

.03 

.06 

.06 

,18  .06 

2.67 

.U 

1.17 

l.OS 

.17 

1.13 

.35 

C4RLISVILLE 
E0M4ROSV1LLE 

OEENVULE   1  E 
OIOGSVILLE 

HAftOIN 

HlLLSSOna  2  S5H 
JACKSONVILLE 
JERSE'VILLE  2  SW 
KINCAIO 

HED0R4 

MOUNT  Olive  i  E 

PASA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  HSO  AP 

VIROEN  1  N 
VIRGINIA 
UNITE  HALL   1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EPF  INGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

hutsqmville  power  pi 

LAHRENCEVILLt 
MARSHALL    1  E 
MATTDON 
HOMEAOUA 
NEWTON  5  SE 

OLNET  2  S 
PALESTINE 
PARIS  hATERMORKS 
SAINTE  MARIE 
SALEM  MSMa 

TUSCOLA 
VANDALIA  2  NH 
MiLCax 
UINOSOR 


9.34 
3.48 
6.49 


6.68 
9.06 
9.89 
6.27 
8.94 

5.71 
6.48 
9.42 
6.12 
7.29 


9.37 
7.90 
8.97 
8.86 
9.62 


8.40 
6.46 
8.99 
6.81 


.09  .76 

.20  .92 

.02  1.22 

.02  1.31 

1.28  .39 

.20  1.70 

.16  .98 

.09  .92 

.96  .35 

.66  .49 

.21  .83 

.83  1.29 

1.49  .09 

4  .02 


1.05 
.13  1.15 
.60  .55 


.68  2.19 

1.76  .11 

1.69  .39 

.47  1.36 


.17 
.73 
.78 


.16  .70 
.68  .49 
.65  1.26 


SOLT-^MEST 


08 


ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAH3KIA 
CAIRO  kSO  CI 
CARBONOALE  SEfAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  SW 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN  1  NNH 

GRAND  TOWER  2  N 
HAKANDA   1  NM 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  DU  ROCHFR  IMSH 

RED  8JD 
SPARTA 

MATERLOn  1  WSM 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
8R00KP0RT  DAM  52 
CARMl   6  NM 
OIxON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  MFIW 
GOlCONDA  dam  51 

harrissurg 

narrisburg  disposal  pl 

MCLEANSeORO 

MT  CARMEL    1  NNM 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SMANNEETOWN  NEM  TOWN 
WAYNE  CITY 


1.17 
2.86 
1 .49 
.63 


3.99 
5.99 
2.26 


.60  l.IB 
.27  T 

.16 


$«•  lalwvDCa  DOM  kiUowXng  Sutlm 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1973 


Station 

Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  e 

9 

iO 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

N0HTHH65T 

01 

ALEDO 

KAX 
MIN 

82 
70 

81 
64 

60 
64 

78 
63 

77 
64 

62 
55 

85 

59 

69 
63 

92 
64 

91 
68 

91 

89 

70 

85 
64 

89 
58 

91 
71 

96 
75 

89 
66 

63 
62 

62 

79 
5  6 

78 
5  6 

80 
5  5 

89 
61 

64 
6 1 

88 
63 

86 
64 

79 

78 
61 

78 
5  3 

81 
54 

64,4 
62.8 

OIXDN 

MAX 
MIN 

8'> 

82 
63 

82 
65 

78 

78 
62 

85 
54 

85 
57 

90 
63 

94 

93 
67 

92 

87 
66 

85 

90 

89 

95 
64 

82 

81 
58 

81 

79 

78 

76 

87 

82 

86 

83 

80 

76 
59 

77 

77 
53 

83.9 
60.  1 

MAX 
MIN 

81 
58 

80 
65 

80 
64 

77 
62 

77 
64 

8C 
52 

83 
62 

89 
60 

90 
62 

90 

90 

82 
66 

82 
56 

68 
54 

66 
66 

65 
66 

60 
63 

60 
57 

80 

76 
59 

76 

77 
57 

84 

78 
56 

83 

64 

61 
59 

77 
59 

75 

79 
59 

81.7 
60.7 

FULTON  DAM  13 

MAX 

Mm 

76 
56 

80 
62 

76 
62 

78 
61 

76 
63 

75 
56 

77 
59 

63 
66 

67 

89 
58 

89 

90 
72 

82 

80 

89 

87 
71 

92 
63 

82 
56 

79 

79 
6 1 

76 

75 

60 

76 

89 

81 

84 
63 

87 
60 

78 
59 

74 

75 

57 

61.4 
61.5 

CiLVA 

MAX 
MIN 

77 
56 

81 
57 

75 
64 

80 
62 

75 
62 

74 
54 

78 
57 

63 
60 

85 
66 

91 
66 

90 
69 

89 
66 

86 
65 

84 
61 

87 
65 

86 

72 

94 
63 

62 
62 

82 

79 
5  8 

77 
5  8 

76 
59 

77 
59 

86 
59 

81 
60 

85 
62 

60 
59 

79 
57 

75 

78 
54 

81.8 
61.0 

GENESeO 

MAX 
MIN 

85 

79 
65 

65 

77 

76 

55 

86 
61 

92 
64 

94 

93 

92 

89 

89 

91 

92 

99 

85 

82 

83 

79 

79 

81 

83 

86 

83 

80 

78 

79 

81 
55 

64.8 
62.9 

HENNEPIN  POHER  plant 

MAX 
MIN 

82 

81 

82 

82 

77 

60 

65 
52 

87 
62 

91 

92 

92 

90 

66 

89 

86 

96 

82 

85 

80 

79 

80 

79 

89 

82 

86 

64 

80 

77 

78 

81 
53 

64.1 
60.4 

KEMANEE 

MAX 
MIN 

60 

78 
66 

81 
64 

78 

75 
62 

76 

81 
60 

85 
61 

°9 

89 

92 

90 
7 1 

82 

67 

65 

70 

86 

64 

61 
58 

79 

77 

81 

87 

89 

84 

64 

83 

60 

76 
57 

62 

77 
57 

82.9 
62.4 

MOLINE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

82 

76 

78 

76 

76 

78 

64 
62 

69 
66 

92 

92 

91 

85 

84 

89 

90 

97 

83 

79 

79 

78 

78 

79 

89 

83 

86 

81 

80 

77 

77 

79 
54 

82.9 
61.6 

MORRISON 

MAX 
MIN 

81 

°o 

76 

76 

77 

60 

63 
61 

89 
64 

92 

91 

90 

88 

84 

87 

87 

97 

86 

75 

81 

80 

78 

77 

60 

62 

84 

84 

82 

77 

75 

78 
56 

82.9 
61.7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

MIN 

PAW  PAW 

MAX 

MIN 

76 

79 

79 

78 

75 

76 

78 
62 

80 
61 

87 

89 

90 

89 

85 

80 

84 

83 

94 

77 
61 

80 

78 

76 

76 

84 
55 

82 

75 
54 

82 
63 

81 

61.2 
60.6 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

MIN 

81 

78 
62 

78 
65 

77 

75 
62 

79 
53 

82 
57 

86 
62 

69 
64 

90 
67 

88 

86 
67 

82 
56 

85 
54 

64 
68 

90 
65 

77 
63 

79 
57 

79 

77 
53 

78 
56 

74 
55 

81 
55 

78 
57 

80 
56 

82 
63 

79 
56 

72 
61 

75 
5 1 

74 
53 

80.5 
59.3 

ROCKFORO  M50  AP 

MAX 

MIN 

82 
5<. 

81 
60 

81 
65 

79 
63 

76 
62 

78 
54 

63 
57 

64 

68 
63 

90 
67 

90 

70 

62 
62 

60 
65 

87 
54 

67 
68 

87 
66 

60 
59 

60 
57 

80 
63 

77 
58 

76 
57 

74 
57 

83 
60 

78 
59 

83 
57 

65 
62 

60 
58 

72 
59 

74 
52 

56 

81.2 
59.9 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

76 
51 

76 
62 

77 
64 

77 
61 

73 
63 

76 
54 

79 

86 

86 
64 

88 
69 

88 
70 

82 
65 

78 
56 

84 
56 

86 

67 

8! 

67 

80 
62 

76 
60 

77 

60 

74 
56 

73 
55 

74 
55 

81 
60 

79 
57 

81 
57 

80 
68 

79 
58 

72 
56 

72 
52 

73 

79.1 
59,6 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

83 
55 

82 
58 

81 
64 

80 
62 

77 
63 

80 
53 

84 
59 

88 
63 

93 
68 

93 
69 

91 
71 

90 
72 

66 
65 

88 
51 

67 

72 

97 
73 

86 
65 

62 
56 

81 
63 

80 
56 

80 
59 

79 
57 

67 
56 

8! 
60 

85 
55 

65 
65 

81 
60 

79 
60 

79 
58 

79 
53 

84.3 
61.5 

flALNUT 

»          •  • 

MAX 
MIN 

80 

79 

79 

77 

77 

79 

64 
57 

66 
64 

92 

91 

92 

91 

7 1 

66 

89 

67 

70 

95 
72 

62 
64 

80 
60 

80 

78 

78 
59 

78 

5  7 

77 
6 1 

82 
59 

85 

85 
63 

80 
59 

78 
58 

77 

77 
54 

62,7 
61.5 

NORTHEAST 

02 

ANTIDCH  2  NW 

MAX 
MIN 

80 

82 
5  6 

80 

78 
62 

77 
62 

74 
5  5 

79 
54 

80 
64 

66 

67 
65 

90 

90 
66 

80 
5 1 

80 
52 

82 
52 

84 
65 

82 
60 

79 
57 

82 

80 
59 

78 
59 

79 
57 

74 
57 

73 
53 

72 
50 

80 
50 

84 
59 

80 
59 

64 
53 

73 
54 

79.6 
58.0 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

82 

78 
63 

84 

83 

78 

80 

82 
56 

90 
61 

91 

93 

91 

67 
65 

81 
55 

81 

5  5 

87 
65 

88 
63 

79 
63 

83 
60 

84 

78 
57 

82 
5  8 

78 
57 

84 
59 

78 
54 

85 
54 

82 
57 

62 
58 

75 
60 

74 
5  3 

78 
54 

82.6 
59.9 

BARRINCTON 

MAX 
MIN 

78 

8* 

62 

82 
65 

81 

79 
62 

70 
59 

62 
56 

63 
60 

67 
63 

91 
65 

90 

88 
62 

80 
57 

83 
60 

84 
60 

85 
66 

85 
61 

79 
56 

84 
64 

81 
65 

76 
67 

78 
55 

75 
56 

74 
53 

73 
50 

85 
53 

86 
57 

83 
58 

69 
55 

75 
52 

61,1 
59,3 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 
MIN 

81 

75 

62 

77 

76 

80 

82 
65 

88 
68 

78 

92 

91 

80 
64 

71 
65 

72 
63 

80 
66 

84 
66 

78 
64 

63 
66 

60 

79 
62 

60 
66 

73 
65 

73 
62 

68 
6 1 

83 
60 

82 
70 

80 
65 

69 
63 

74 
62 

74 
62 

78.9 
64, B 

CHICAGO  O'HARE  WSQ 

AP 

MAX 
MIN 

80 

80 
6 1 

81 

79 

78 
63 

78 

61 
61 

66 
65 

84 

90 
64 

91 

84 
64 

79 
58 

63 
55 

69 
65 

86 
68 

79 
64 

83 
61 

80 
65 

76 
59 

80 
61 

76 
56 

76 
59 

75 
54 

84 
50 

62 
69 

61 
60 

70 
59 

76 
59 

78 
56 

80.8 
61,3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

81 
5  8 

84 

63 

64 

79 

82 

61 
62 

64 
66 

88 

90 

93 

92 
66 

78 
60 

80 

64 

87 
65 

81 
63 

84 

63 

85 

81 
62 

81 
63 

82 
63 

75 
64 

80 
60 

82 
56 

65 

75 

64 
63 

63 
63 

74 
6  1 

76 
59 

82,8 
63,6 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 
MIN 

83 

83 

83 

78 

81 

81 

84 
60 

68 

67 

66 

94 

7 1 

92 

82 

77 
57 

83 
56 

65 

66 

88 
67 

79 
65 

83 
62 

79 
65 

82 
61 

82 
62 

79 
60 

81 
60 

74 
60 

87 
56 

85 
69 

63 
62 

72 
60 

78 
6  1 

80 
57 

82,4 
63,  1 

DE  KALB 

MAX 

Mm 

81 

82 
62 

81 

79 

76 
63 

60 
58 

84 

56 

88 
62 

91 
67 

92 
68 

93 
72 

91 
71 

87 
56 

86 
59 

86 
64 

89 
66 

79 
64 

81 
57 

80 
64 

60 
58 

78 
59 

78 
59 

64 

60 

83 
56 

83 
56 

85 

71 

81 
58 

78 
61 

75 
54 

77 
54 

82,9 
61,4 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

82 

76 
62 

81 

81 
60 

82 
6 1 

81 
56 

84 
55 

94 
64 

92 
61 

93 
63 

90 
60 

78 
58 

86 
49 

66 
62 

95 
64 

82 
65 

85 
58 

83 
57 

82 
56 

84 
51 

81 
59 

65 
56 

86 
64 

82 
61 

82 
59 

78 
69 

84 

61 

61 
52 

75 
57 

83,9 
59.  1 

JOLIET 

MAX 
MIN 

82 

83 
58 

84 

63 

79 
62 

81 
60 

84 
61 

68 
63 

90 
66 

92 
67 

92 
72 

91 
72 

89 
58 

86 
53 

65 
65 

91 
73 

87 
65 

84 
59 

83 
61 

81 
58 

82 
60 

81 
58 

68 
59 

67 
58 

66 
51 

67 

71 

83 
60 

83 
62 

76 
56 

77 
56 

84.6 
61.7 

MARENGO 

MAX 
MIN 

79 

82 

61 

79 

75 

80 

64 

57 

90 
66 

90 

93 
65 

92 

90 
66 

62 
52 

87 
52 

85 
59 

84 
58 

80 
66 

62 
54 

82 
62 

79 
56 

78 
57 

75 
55 

78 
58 

76 
55 

82 
48 

85 
68 

82 
57 

74 
60 

76 
55 

79 
54 

62.0 
59.0 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

83 
57 

82 

63 
66 

77 

80 

82 
57 

66 
62 

89 
64 

94 

93 

92 

67 

84 
6 1 

90 
55 

85 

97 
67 

62 
65 

64 
60 

83 

81 
61 

63 
60 

79 
59 

86 
59 

80 
60 

87 
57 

62 

73 

63 
59 

74 
62 

79 
94 

79 
55 

64.2 
62.6 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

82 
52 

83 
60 

82 
65 

74 
64 

79 
61 

76 
59 

81 
60 

85 
63 

66 
64 

91 
69 

91 
76 

83 
67 

78 
58 

76 
54 

62 
64 

89 
65 

78 
65 

82 
62 

78 
62 

80 
63 

80 
60 

78 
56 

62 
59 

74 
59 

82 
54 

S3 
65 

61 
62 

73 
57 

76 
57 

78 
55 

80.8 
61.3 

PERU  2  W 

MAX 

Mm 

84 
54 

81 
62 

64 
63 

82 
61 

76 
61 

81 
54 

65 
69 

98 
62 

92 
68 

93 

72 

91 
69 

91 

71 

86 
61 

90 
52 

89 
68 

98 
73 

88 
62 

85 
56 

81 
61 

80 
56 

80 
56 

80 
57 

66 
58 

66 
57 

86 
59 

85 

61 

81 
59 

79 
59 

79 
91 

78 
52 

85.2 
60.8 

WAUKEGAN  <t  WSW 

MAX 

Mm 

79 
5? 

82 
59 

79 
60 

61 
65 

78 
63 

77 
59 

80 
58 

63 
64 

66 
65 

83 

92 
67 

91 

77 

75 

80 

80 

63 

60 
59 

83 

80 

76 

79 

75 
5  8 

73 

70 

77 
52 

83 

82 
6 1 

65 

76 
56 

79.6 
59.5 

WHEATON  3  SE 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

82 
53 

81 
57 

82 
65 

61 
64 

78 
62 

85 
55 

84 
54 

68 
63 

89 
61 

92 
60 

91 
68 

90 
66 

8C 
52 

85 
49 

85 
59 

65 
64 

80 
63 

64 

55 

81 
61 

81 
57 

80 
56 

79 
54 

77 
54 

60 
54 

81 
47 

84 
69 

78 
57 

76 
55 

77 
67 

78 
52 

82.5 
58.4 

S««  R«f*r«aca  NoIm  Following  SibUod  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day  ol  Month 

o 
Ol 
m 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16  j 

17 

16 

19 

20 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Avor 

«         •  • 

WEST 

03 

CALESBJRG 

MAX 
MIN 

SI 
56 

75 
64 

60 
63 

74 
63 

74 
58 

79 
53 

63 
59 

88 
62 

91 
60 

90 
67 

69 

70 

65 
68 

63 
66 

86 
62 

86 

n 

94 
64 

64 
65 

64 

62 

80 
63 

78 
56 

60 
59 

79 
56 

86 

60 

82 
60 

87 
61 

79 
61 

60 
59 

76 
56 

79 
52 

89 

62 

82.7 
61,3 

GDLOEN  1  NW 

MAX 
MIN 

a? 

57 

80 
65 

80 
63 

76 
62 

72 
62 

79 
53 

84 
60 

85 
60 

92 
65 

93 
65 

93 
69 

90 
68 

84 
69 

88 
62 

90 
71 

95 
75 

90 
65 

86 
62 

79 
62 

79 
60 

80 
J9 

79 
59 

66 
59 

86 
64 

66 
65 

84 
62 

60 
64 

60 
98 

83 
55 

62 
97 

64.1 
62.6 

LA  KHRPE 

MAX 
MIN 

ei 

54 

77 
6* 

62 
63 

77 
61 

76 
62 

60 
51 

64 
57 

68 
61 

91 
64 

90 
64 

90 
68 

87 
66 

65 
66 

67 
62 

91 
70 

94 
74 

68 
65 

67 
60 

62 
60 

80 
56 

81 
56 

82 
56 

86 
55 

87 
62 

86 

63 

81 
63 

62 
60 

80 
96 

63 
53 

65 
54 

84.5 
60.9 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

62 
56 

78 
64 

80 
64 

75 

61 

76 
63 

79 
52 

65 
59 

88 
60 

93 
64 

91 
65 

91 
69 

65 
68 

65 
66 

87 
56 

86 
70 

95 
72 

87 
64 

85 

60 

82 
63 

76 
55 

80 
57 

80 
56 

66 

60 

85 
60 

66 
61 

64 
64 

60 
59 

77 
57 

80 
91 

81 
53 

63.7 
61.0 

9UINCV 

MAX 
MIN 

63 
60 

79 
69 

61 
63 

60 
65 

75 
63 

80 
56 

85 
63 

87 
66 

90 
69 

90 
71 

89 
72 

89 
74 

82 
69 

66 
67 

69 
73 

93 
66 

90 
67 

66 
63 

60 
64 

61 
68 

60 
63 

61 
63 

69 
62 

69 
65 

85 
68 

83 
70 

81 
69 

76 
61 

65 
60 

83 
60 

64.3 
65,7 

aulNCY  FA4  AP 

MAX 
MIN 

61 
56 

78 
67 

80 
64 

73 
63 

74 
58 

79 
56 

62 
59 

65 
61 

88 
68 

68 
66 

68 
70 

85 
69 

62 
69 

87 
65 

66 
72 

93 
69 

85 
68 

85 
64 

79 
64 

78 
61 

80 
61 

79 
60 

85 
60 

85 
65 

65 
67 

86 

70 

61 
66 

76 
60 

82 
60 

61 
60 

62.7 
64.0 

RUSHVILI.E 

*          «  « 

MAX 
MIN 

60 
57 

77 
56 

78 
59 

80 
62 

73 
62 

63 
53 

65 

58 

66 
65 

88 
66 

68 
66 

68 
70 

67 

72 

64 
66 

89 
65 

90 
67 

93 
72 

86 

70 

85 
62 

85 
61 

81 
57 

62 
58 

62 
56 

65 
57 

66 
56 

61 
64 

80 
66 

60 
66 

76 
64 

6 1 
60 

60 
62 

83.3 
62.7 

CENTRAL 

04 

flLOOHINCTQN  NORMAL 

MAX 
MIN 

62 
57 

81 
64 

81 
65 

78 
64 

77 
63 

79 
56 

83 
59 

66 
64 

91 
66 

93 
67 

93 
72 

91 
70 

86 
62 

87 
61 

87 
71 

93 
73 

93 
64 

67 
56 

66 
61 

61 
59 

62 
59 

80 
60 

85 
59 

85 
61 

90 
59 

90 
67 

81 
61 

60 
58 

76 
51 

79 
99 

84,8 
62.2 

Chenoa 

MAX 
MIN 

83 
57 

83 
59 

82 
65 

77 
61 

77 
64 

79 
58 

67 
65 

66 
65 

92 
67 

92 
67 

91 
69 

89 
66 

81 
62 

87 

54 

65 
69 

96 

72 

93 
63 

87 
57 

79 
63 

61 
60 

61 
56 

76 
56 

85 
59 

63 
60 

69 
55 

65 
63 

60 
60 

79 
56 

78 
56 

79 
94 

64,1 
61.5 

DECATUR 

MAX 
MIN 

61 
55 

60 
62 

61 
64 

79 
62 

79 
61 

79 
56 

62 
56 

65 
62 

91 
65 

92 
65 

97 
71 

69 

71 

64 
63 

87 
65 

82 

70 

90 
73 

86 
64 

68 
58 

62 
63 

61 
62 

63 
59 

81 
59 

84 
56 

86 
63 

90 
63 

65 
65 

61 
60 

77 
60 

79 
56 

83 
96 

84,1 
62.2 

FARMER  CITV 

MAX 
MIN 

62 
51 

82 
59 

61 
65 

80 
63 

80 
62 

79 
57 

63 
57 

66 
60 

92 
66 

93 
65 

93 
70 

89 
68 

65 
61 

87 
59 

62 

70 

91 
72 

66 
64 

87 
65 

63 
63 

81 
62 

83 
59 

81 
59 

65 
57 

69 
58 

85 
64 

82 
61 

74 
58 

79 
92 

62 
96 

84.3 
61.4 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

83 
55 

60 
62 

61 
62 

76 
62 

76 
61 

60 
54 

66 
66 

90 
67 

91 
64 

94 

72 

62 
67 

64 
64 

86 
60 

86 

70 

93 
71 

93 
61 

64 
64 

84 

63 

79 
57 

81 
57 

80 
60 

83 
55 

61 
60 

65 

60 

81 
58 

77 
59 

76 
56 

77 
55 

78 
56 

83.1 
61,4 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

82 
50 

76 
62 

81 
67 

79 
62 

76 
63 

80 
56 

82 
62 

85 
65 

90 
66 

89 
65 

86 
68 

68 
68 

68 
67 

63 
62 

84 
65 

91 
72 

93 
64 

65 
57 

80 
62 

78 
60 

80 
60 

78 
58 

83 
61 

8  1 
61 

85 
59 

83 
65 

80 
60 

78 
61 

76 
55 

78 
55 

83.0 
61,9 

LINCOLN 

MIN 

80 
55 

76 
61 

61 
65 

77 
63 

77 
62 

79 
56 

82 
59 

85 
61 

90 
65 

90 
67 

90 
72 

87 
71 

64 
66 

66 
64 

84 

70 

91 
73 

65 

60 

66 
59 

60 
63 

60 
60 

82 
59 

79 
61 

84 

56 

84 
62 

69 
61 

81 
65 

81 
61 

76 

60 

60 
94 

60 
57 

82,9 
62.3 

MASON  CITY  1  NW 

MIN 

63 
55 

79 
61 

82 
62 

76 
60 

76 
64 

76 
55 

83 
56 

86 
61 

89 
65 

91 
65 

90 
69 

67 
69 

65 
65 

68 
61 

85 
70 

93 
73 

90 
65 

68 

60 

61 
64 

60 
59 

62 
58 

80 
56 

85 
55 

65 
61 

91 
63 

81 
64 

80 
61 

75 
59 

80 
55 

83,8 
61,9 

HINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

81 

52 

82 
60 

82 
63 

61 
61 

78 
60 

76 
55 

63 
56 

68 
59 

92 
66 

91 
65 

91 
69 

90 
68 

87 
56 

86 
52 

89 
68 

96 
72 

96 
62 

65 
56 

81 
62 

79 
59 

61 
58 

79 
57 

85 
57 

65 
60 

87 
54 

67 
61 

61 
52 

76 
57 

76 
51 

79 
53 

64,9 
59,4 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

81 
55 

77 
62 

81 
64 

75 
63 

77 
57 

78 
53 

62 
56 

65 
63 

89 
66 

69 
65 

89 
69 

85 
68 

83 
65 

87 
64 

66 

72 

94 
65 

84 
61 

87 
56 

81 
64 

79 
58 

61 
58 

78 
58 

84 
57 

62 
62 

68 
61 

60 
63 

61 

61 

76 
55 

80 
90 

79 
54 

62.6 
60.9 

PRINCEVILLE   1  N 

•          *  » 

MAX 
MIN 

80 
57 

60 
62 

60 
64 

79 
60 

73 
62 

76 
55 

62 
56 

65 
62 

90 
62 

90 
67 

86 

70 

87 
70 

85 
65 

65 
61 

65 
71 

92 
74 

91 
63 

65 
60 

78 
63 

76 
60 

76 
59 

75 
58 

64 
60 

62 
60 

85 
59 

62 
64 

78 
60 

78 
58 

77 
52 

78 
55 

62.1 
61.7 

6AST 

05 

DANVILLE 

Mm 

80 
52 

83 
52 

85 
65 

81 
64 

79 
63 

81 
63 

63 
63 

56 

66 

94 
62 

93 
69 

92 
70 

85 
64 

86 
56 

64 
62 

91 
72 

90 
64 

67 
59 

64 
64 

83 
67 

63 
57 

81 
56 

85 

54 

65 
59 

68 
57 

87 
67 

60 
61 

79 
63 

79 
92 

83 
59 

65.0 
61.2 

HDOPESTON 

MIN 

80 
56 

83 
57 

83 
64 

76 
64 

77 
63 

79 
61 

62 
59 

85 
60 

9 1 
68 

92 
68 

91 
73 

89 

71 

83 
62 

85 
59 

78 
65 

90 
72 

83 
65 

65 
61 

62 
64 

81 
65 

82 
60 

79 
59 

64 
58 

62 
63 

87 
56 

64 
66 

60 
62 

74 
62 

77 
94 

81 
96 

82.6 
62.4 

KANKAKEE   HTR  POLL  CTL 

MIN 

72 
51 

82 
56 

82 
59 

82 
65 

77 
62 

60 
60 

60 
56 

83 
62 

81 
63 

89 
69 

92 
77 

92 

70 

90 
59 

60 
55 

84 
57 

82 

70 

91 
66 

81 
66 

86 
65 

80 
58 

61 
59 

62 
58 

76 
59 

65 
61 

77 
63 

68 
65 

85 
62 

84 
64 

72 
93 

77 
95 

62.9 
61,6 

PIPER  CITY  3  SE 

MIN 

83 
55 

64 

56 

61 
64 

77 
63 

79 
62 

79 
58 

83 
59 

87 
60 

94 
67 

93 
67 

93 

72 

90 

70 

82 
61 

86 
55 

85 
66 

92 
72 

82 
63 

85 
60 

80 
64 

61 
62 

82 
58 

80 
59 

66 

56 

64 
60 

69 
53 

87 
67 

82 
61 

79 
60 

76 
92 

62 
55 

84,2 
61,3 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

6'> 
58 

83 
62 

82 
61 

77 
64 

80 
62 

81 
59 

64 
61 

86 
62 

93 
69 

93 
69 

92 
72 

93 

70 

82 
63 

67 
59 

66 
69 

96 
68 

94 
74 

66 
62 

82 
64 

81 
61 

63 
61 

61 
61 

86 

61 

65 

62 

69 
57 

86 
66 

83 
62 

60 
62 

80 
95 

79 
57 

89,3 
63,1 

RANTDUL 

MAX 
MIN 

77 
'.7 

61 
59 

64 
61 

84 
65 

74 
62 

60 
59 

80 
53 

64 
63 

68 
67 

93 
66 

94 

71 

93 
71 

89 
62 

85 
61 

66 
66 

61 
66 

91 
66 

83 
63 

87 
64 

82 
64 

63 
61 

64 
62 

80 
59 

66 
64 

65 
64 

89 
66 

76 
62 

83 
61 

74 
54 

60 
55 

84,0 
62,1 

UR8ANA 

MAX 
MIN 

81 
56 

63 
61 

63 
66 

76 
63 

79 
63 

60 
59 

83 
60 

86 
62 

92 
66 

93 
66 

91 
/3 

89 
66 

84 
64 

87 
63 

81 
66 

89 
63 

63 
63 

67 
63 

82 
63 

61 
65 

62 
62 

60 
61 

66 
60 

63 

63 

89 
60 

80 
64 

81 
61 

74 
60 

78 
56 

82 
59 

63,6 
62.7 

MATSEKA  2  Nw 

•          •  * 

MAX 
MIN 

80 
53 

61 
56 

62 
63 

73 
63 

77 
61 

76 
60 

60 
55 

84 
59 

69 
66 

92 
65 

90 
69 

89 
68 

80 
60 

83 
54 

82 
67 

90 
72 

65 
64 

65 
59 

80 
64 

80 
63 

63 
58 

60 
58 

83 
56 

64 
59 

85 
54 

85 

70 

60 
61 

76 
63 

76 
91 

81 
54 

62,3 
60.8 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  QAM  26 

MAX 
MIN 

74 
54 

80 
55 

80 
64 

84 
64 

87 
60 

76 
57 

79 
58 

63 
59 

86 
65 

87 
68 

90 
68 

90 
70 

86 
67 

65 
68 

66 
69 

88 
70 

93 
65 

87 
67 

90 
60 

64 
64 

82 
63 

83 
62 

80 
61 

87 
63 

90 
66 

92 
70 

69 
64 

84 
62 

63 
63 

82 
62 

89.0 
63.6 

carlinville 

MAX 
MIN 

61 
53 

60 
63 

80 
65 

80 
63 

81 
61 

61 
54 

55 

60 

63 

92 
64 

92 
69 

91 

70 

86 
69 

68 
64 

67 
70 

93 
73 

90 
64 

69 
72 

86 

66 

84 
63 

66 
64 

82 
62 

86 
66 

89 
66 

91 
72 

68 
68 

65 
61 

80 
57 

63 
97 

86 
97 

86.0 
63.8 

criccsville 

MAX 

61 
55 

78 
62 

81 
59 

75 
61 

74 
59 

78 
52 

61 
57 

85 
58 

87 
65 

88 
64 

88 
65 

87 
67 

65 
63 

67 
61 

87 
67 

91 
71 

69 
62 

89 
64 

61 
59 

76 
58 

82 
58 

60 
56 

84 
58 

86 
61 

67 
62 

89 
67 

82 
60 

77 
55 

61 
95 

62 
55 

83.2 
60.9 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

MIN 

79 

52 

77 
62 

81 
63 

79 
63 

79 
59 

79 
55 

60 
56 

83 
59 

87 
61 

88 
65 

68 
68 

86 
67 

65 
66 

64 
65 

84 
69 

90 
71 

84 
68 

88 
6) 

68 
61 

81 
61 

83 
58 

81 
59 

82 
59 

87 
67 

89 
63 

86 

71 

63 
61 

80 
60 

79 
99 

84 

61 

83.5 
62.4 

.JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

76 
55 

61 
59 

61 
64 

61 
65 

75 
62 

77 
55 

79 
57 

61 
61 

84 
63 

88     69  86 
63     67  70 
S«»  R«f*r«nc*  N 

87     84  84 
68     65  67 
>!•■  Following  Sl«U 

85  91 
71  65 
n  liidox 

83 
62 

67 
63 

82 
60 

79 
59 

82 
59 

79 
56 

63 
58 

67 
64 

89 
66 

63 
62 

82 
60 

78 
96 

81 
57 

82.9 
62.0 

-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES  klinois 


Day  of  Month 

Si 

Slallon 

1  1 

« 

\ 

2  j 

3 

4 

5 

B 

7  I 

1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JERSEYVIILE  2  SH 

MAX 

BO 

80 

81 

81 

76 

80 

81 

84 

88 

89 

89 

90 

69 

88 

89 

89 

61 

84 

81 

84 

88 

91 

87 

65 

81 

81 

84.7 

MIN 

50 

59 

64 

64 

62 

52 

52 

56 

61 

61 

67 

69 

66 

67 

69 

71 

68 

59 

62 

60 

56 

56 

53 

66 

64 

74 

66 

56 

57 

58 

61.6 

P  ANA 

MAX 

77 

78 

81 

76 

78 

79 

60 

83 

84 

68 

68 

84 

62 

83 

62 

89 

86 

87 

81 

80 

63 

83 

83 

65 

68 

84 

81 

77 

79 

82.4 

MIN 

54 

60 

64 

64 

61 

57 

57 

60 

64 

65 

70 

70 

67 

66 

69 

72 

64 

60 

61 

64 

60 

61 

58 

64 

63 

64 

61 

61 

59 

59 

62.6 

SPRINGFIELD  MSG  AP 

MAX 

Bl 

79 

81 

80 

78 

81 

63 

68 

93 

93 

92 

91 

84 

85 

86 

82 

60 

82 

80 

85 

85 

90 

82 

62 

77 

80 

81 

84.1 

MIN 

Sb 

63 

66 

64 

59 

55 

57 

62 

65 

66 

71 

71 

66 

64 

71 

66 

62 

59 

64 

61 

59 

58 

56 

64 

62 

65 

62 

59 

56 

62.2 

VIRDEN  I  N 

MAX 

82 

SO 

81 

80 

79 

67 

91 

92 

92 

93 

90 

87 

85 

91 

90 

87 

62 

81 

63 

62 

86 

89 

91 

65 

63 

76 

6 1 

85.5 

MIN 

56 

61 

64 

61 

62 

69 

59 

65 

70 

69 

69 

64 

63 

63 

60 

58 

65 

56 

64 

62 

67 

62 

56 

54 

62.6 

HHIT6  HALL   1  E 

B2 

80 

81 

6 1 

79 

8 1 

86 

92 

9 1 

69 

8  7 

6  2 

8  1 

84 

62!? 

•          •  « 

MIN 

54 

62 

64 

63 

62 

55 

55 

60 

61 

60 

66 

66 

66 

67 

70 

73 

65 

61 

63 

61 

60 

59 

56 

68 

65 

70 

63 

60 

59 

60 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 

77 

80 

84 

81 

77 

79 

81 

63 

66 

89 

89 

88 

83 

84 

81 

89 

66 

86 

79 

61 

81 

81 

82 

84 

87 

84 

80 

76 

78 

61 

62.6 

MIN 

55 

61 

65 

65 

63 

60 

60 

64 

68 

68 

72 

68 

66 

64 

71 

74 

65 

64 

64 

67 

63 

63 

61 

65 

62 

65 

60 

63 

58 

63 

64.2 

EFFINGHAM 

MAX 

SO 

82 

86 

82 

80 

81 

64 

86 

90 

91 

92 

88 

86 

85 

63 

91 

91 

90 

65 

85 

64 

63 

82 

60 

66 

88 

91 

91 

91 

65 

86.0 

MIN 

53 

5S 

64 

63 

63 

59 

58 

58 

66 

65 

70 

70 

69 

67 

70 

72 

65 

60 

63 

66 

60 

60 

63 

62 

61 

66 

56 

66 

56 

60 

63.0 

FLORA  5  NH 

MAX 

60 

83 

85 

85 

81 

82 

64 

66 

90 

91 

91 

91 

86 

86 

86 

90 

86 

90 

89 

85 

64 

84 

66 

90 

91 

67 

66 

76 

62 

87 

86. 1 

MIN 

51 

59 

66 

69 

63 

60 

56 

56 

64 

63 

64 

67 

66 

66 

66 

71 

64 

56 

62 

66 

58 

59 

54 

63 

62 

72 

61 

59 

57 

59 

62.0 

MARSHALL   1  E 

MAX 

79 

83 

85 

82 

60 

60 

82 

85 

68 

90 

90 

87 

84 

86 

85 

90 

90 

86 

86 

83 

62 

62 

84 

85 

89 

88 

80 

76 

78 

83 

64.4 

MIN 

46 

54 

64 

64 

64 

62 

57 

58 

66 

63 

68 

70 

65 

63 

70 

72 

65 

60 

64 

68 

60 

59 

56 

56 

60 

66 

63 

62 

55 

60 

62.0 

MATTDON 

MAX 

76 

81 

86 

81 

79 

79 

63 

86 

69 

90 

91 

89 

86 

86 

62 

91 

84 

89 

83 

64 

84 

81 

64 

88 

69 

84 

60 

75 

89 

84.5 

MIN 

54 

60 

65 

63 

63 

59 

57 

60 

67 

66 

72 

70 

66 

64 

71 

66 

65 

60 

64 

64 

60 

62 

57 

64 

62 

63 

61 

60 

55 

59 

62.6 

MOHEAQUA 

MAX 

Bl 

83 

83 

82 

81 

80 

83 

86 

91 

93 

90 

90 

65 

67 

90 

81 

82 

65 

82 

65 

88 

91 

67 

64 

79 

80 

6  3 

85.2 

MIN 

49 

51 

6J 

64 

61 

56 

55 

59 

62 

62 

70 

69 

66 

63 

70 

72 

64 

58 

63 

64 

59 

59 

56 

63 

61 

68 

61 

60 

56 

58 

61.5 

NEWTON  5  SE 

MAX 

70 

78 

82 

84 

83 

79 

60 

81 

64 

66 

68 

69 

69 

64 

83 

82 

85 

89 

64 

63 

83 

82 

64 

67 

89 

86 

83 

77 

83.5 

MIN 

50 

54 

63 

67 

63 

61 

59 

60 

66 

65 

71 

70 

67 

67 

69 

72 

65 

61 

64 

66 

62 

62 

57 

62 

65 

69 

64 

63 

58 

62 

63.5 

QLNEV  I  S 

MAX 

79 

82 

86 

86 

82 

80 

83 

85 

88 

90 

91 

90 

87 

66 

62 

90 

87 

64 

84 

62 

64 

68 

■*0 

67 

65 

79 

81 

68 

85,5 

MIN 

49 

59 

64 

69 

63 

62 

57 

59 

65 

63 

70 

69 

68 

66 

68 

72 

65 

59 

64 

64 

60 

61 

56 

63 

63 

74 

64 

63 

59 

60 

63.3 

PALESTINE 

MAX 

77 

81 

86 

83 

61 

60 

81 

85 

66 

69 

90 

68 

85 

84 

62 

90 

87 

69 

63 

63 

82 

61 

83 

65 

89 

65 

76 

75 

79 

84 

63.8 

MIN 

51 

58 

65 

65 

64 

64 

59 

61 

67 

66 

71 

71 

70 

67 

71 

73 

66 

61 

65 

69 

62 

61 

58 

63 

64 

75 

63 

63 

59 

62 

64.5 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

BO 

83 

86 

84 

80 

60 

83 

85 

90 

90 

92 

90 

85 

86 

91 

84 

87 

85 

85 

85 

82 

83 

86 

89 

85 

60 

77 

78 

84 

64.5 

MIN 

55 

57 

64 

63 

63 

62 

58 

64 

67 

68 

73 

71 

64 

63 

68 

73 

65 

61 

64 

65 

60 

61 

57 

64 

60 

62 

63 

62 

55 

60 

63.1 

SALEM  WSMQ 

MAX 

78 

85 

84 

83 

79 

79 

61 

64 

86 

68 

89 

69 

84 

65 

63 

89 

85 

68 

85 

82 

82 

61 

83 

69 

89 

88 

85 

80 

61 

86 

64.3 

MIN 

50 

61 

64 

61 

61 

59 

58 

61 

65 

66 

69 

68 

67 

68 

69 

72 

65 

59 

63 

68 

61 

61 

58 

64 

66 

73 

62 

63 

59 

61 

63.4 

TUSCOLA 

MAX 

81 

83 

84 

81 

80 

81 

84 

86 

90 

93 

92 

92 

67 

87 

85 

90 

90 

88 

67 

63 

84 

83 

65 

67 

90 

69 

61 

80 

80 

84 

85.6 

MIN 

51 

59 

61 

65 

61 

58 

56 

58 

63 

62 

69 

70 

65 

65 

69 

73 

65 

61 

64 

72 

60 

61 

56 

62 

61 

69 

61 

62 

55 

59 

62.4 

VANDALIA  Z  NW 

MAX 

70 

78 

80 

82 

79 

78 

79 

80 

84 

87 

86 

89 

90 

85 

84 

82 

69 

84 

88 

79 

62 

63 

61 

63 

86 

68 

68 

83 

76 

80 

62.8 

MIN 

54 

59 

65 

74 

63 

56 

56 

64 

66 

66 

72 

71 

68 

67 

73 

73 

64 

59 

63 

65 

61 

61 

56 

66 

62 

73 

64 

61 

58 

60 

64.1 

WINDSOR 

MAX 

81 

83 

83 

80 

6 1 

89 

88 

87 

83 

90 

89 

82 

82 

8 1 

84 

84.2 

*          t  t 

Mm 

53 

61 

65 

64 

62 

57 

59 

62 

67 

67 

71 

69 

67 

63 

69 

74 

64 

61 

62 

64 

60 

59 

57 

63 

60 

72 

61 

60 

56 

60 

63.0 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

MAX 

79 

78 

84 

83 

81 

60 

84 

85 

90 

92 

69 

90 

84 

85 

87 

91 

67 

90 

67 

63 

63 

84 

85 

69 

92 

88 

89 

84 

66 

86 

85.9 

Mm 

53 

62 

64 

66 

65 

63 

58 

55 

65 

67 

70 

66 

68 

67 

66 

73 

64 

64 

63 

65 

62 

61 

60 

61 

6^ 

71 

72 

65 

63 

69 

64,5 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

MAX 

80 

78 

80 

84 

79 

80 

62 

85 

67 

69 

90 

90 

86 

66 

86 

91 

91 

91 

88 

66 

65 

6! 

64 

90 

91 

90 

86 

85 

83 

85 

65,8 

Mm 

50 

62 

62 

64 

61 

57 

56 

58 

61 

63 

69 

66 

68 

67 

71 

72 

68 

57 

62 

63 

58 

59 

57 

64 

65 

73 

62 

62 

57 

60 

62.5 

CAHOKIA 

MAX 

MIN 

CAIRO  MSO  CI 

MAX 

82 

82 

87 

85 

82 

61 

84 

87 

89 

90 

66 

68 

87 

65 

67 

91 

86 

93 

90 

64 

65 

67 

65 

91 

94 

89 

89 

82 

88 

89 

66.9 

Mm 

59 

64 

73 

73 

67 

66 

64 

69 

73 

74 

73 

71 

71 

71 

74 

75 

67 

68 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

71 

76 

74 

69 

67 

73 

69.4 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

MAX 

70 

81 

79 

83 

85 

81 

61 

85 

86 

91 

92 

92 

91 

90 

90 

87 

92 

90 

88 

90 

67 

87 

85 

86 

87 

89 

91 

68 

87 

80 

66.4 

Mm 

52 

57 

62 

72 

65 

62 

58 

57 

64 

66 

71 

68 

71 

67 

68 

72 

68 

60 

65 

66 

58 

58 

56 

62 

65 

65 

70 

62 

61 

69 

63.9 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

72 

79 

78 

84 

78 

80 

80 

82 

84 

87 

89 

90 

69 

83 

86 

85 

69 

65 

88 

86 

63 

64 

83 

84 

86 

91 

69 

65 

76 

83 

64.0 

Mm 

54 

52 

63 

69 

62 

58 

60 

63 

66 

63 

72 

63 

67 

70 

72 

71 

65 

63 

63 

65 

62 

62 

60 

64 

66 

72 

67 

64 

61 

63 

64.1 

COtDEN  2  S 

MAX 

79 

79 

84 

84 

79 

79 

62 

85 

87 

69 

89 

86 

65 

84 

83 

90 

89 

69 

69 

64 

63 

82 

62 

87 

90 

86 

66 

65 

83 

87 

84.9 

Mm 

52 

60 

62 

63 

61 

58 

54 

55 

61 

64 

67 

63 

66 

62 

67 

70 

61 

59 

61 

62 

55 

56 

54 

57 

65 

67 

70 

59 

58 

66 

61.2 

DU  QUOIN  1  NNw 

MAX 

83 

81 

66 

83 

83 

81 

65 

88 

90 

92 

92 

90 

84 

87 

87 

93 

93 

92 

91 

67 

87 

85 

90 

93 

92 

67 

64 

84 

89 

87.6 

Mm 

49 

65 

61 

57 

63 

61 

59 

57 

62 

67 

67 

68 

65 

66 

72 

71 

66 

60 

59 

63 

60 

58 

57 

67 

71 

68 

60 

56 

64 

62.8 

MAKANOA   1  NW 

MAX 

82 

80 

86 

84 

60 

80 

83 

85 

89 

90 

90 

68 

81 

85 

66 

90 

85 

91 

88 

64 

64 

82 

65 

86 

92 

86 

82 

64 

62 

65.3 

Mm 

55 

64 

64 

65 

64 

62 

61 

64 

67 

70 

72 

67 

66 

65 

70 

73 

64 

66 

63 

64 

63 

62 

59 

66 

70 

72 

65 

62 

69 

65.4 

MARION  <t  NNE 

MAX 

70 

70 

78 

64 

84 

60 

78 

61 

84 

86 

69 

69 

89 

82 

85 

84 

89 

85 

68 

86 

83 

81 

62 

82 

65 

69 

66 

82 

78 

82 

63.0 

Mm 

54 

56 

64 

70 

67 

60 

56 

57 

62 

67 

70 

71 

68 

66 

68 

70 

67 

60 

64 

65 

60 

59 

58 

60 

64 

67 

66 

6? 

59 

62 

63.4 

NASHVILLE  4  N6 

MAX 

78 

77 

84 

60 

79 

76 

63 

65 

87 

90 

90 

69 

84 

85 

83 

90 

67 

88 

88 

64 

82 

82 

64 

88 

91 

69 

85 

80 

82 

86 

84.6 

Mm 

52 

63 

64 

61 

61 

59 

61 

62 

66 

68 

70 

68 

66 

69 

71 

71 

66 

64 

62 

66 

62 

62 

60 

65 

66 

73 

66 

65 

62 

66 

64.6 

SPARTA 

MAX 

79 

78 

83 

78 

80 

81 

63 

65 

89 

90 

91 

90 

65 

85 

85 

90 

91 

89 

86 

64 

85 

84 

65 

69 

91 

68 

89 

85 

64 

89 

85.8 

Mm 

52 

65 

65 

65 

63 

59 

60 

58 

66 

68 

72 

69 

69 

68 

71 

68 

64 

62 

64 

66 

61 

61 

60 

58 

69 

72 

70 

65 

62 

67 

64.6 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

82 

78 

83 

76 

77 

62 

63 

85 

88 

90 

69 

89 

84 

65 

67 

90 

86 

90 

85 

83 

65 

83 

65 

89 

90 

89 

67 

80 

63 

86 

65.0 

•          •  • 

Mm 

53 

64 

64 

66 

61 

56 

57 

60 

62 

66 

69 

69 

67 

68 

72 

72 

65 

63 

63 

6! 

59 

58 

57 

67 

69 

74 

70 

63 

60 

66 

64,2 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

81 

83 

88 

67 

83 

61 

84 

66 

89 

93 

93 

92 

88 

82 

83 

92 

86 

92 

69 

84 

85 

64 

65 

90 

91 

93 

90 

86 

65 

89 

67.2 

Mm 

53 

59 

64 

72 

63 

62 

60 

62 

68 

69 

74 

69 

68 

70 

70 

72 

66 

62 

65 

67 

62 

62 

60 

65 

65 

75 

63 

60 

62 

63 

65.1 

S««  R«l*r«Dc«  Nolai  ToUowlng  SuUod  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE 


Station 


Day  ol  Month 


10    11     12    13     U     15     16     17    18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


DitDOKSjnT  DAM  92 

DIXON  SPRINGS  ICR  C 

FltRFIELC  RADIO  MFIH 

HARRISBURG 

MCLEANSBORD 

MT  CARHEL  1  NNH 

HQUNT  VERNON 

ROSICLARE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


»2  81 
54  66 


83  79 
50  64 


81  80 
71  69 


76  82 
53  56 


80  82 
51  SB 


78  83 
54  61 


85 
67 


85 
63 


a«  86 

98  62 


82  84 
J4  59 


83  86 
57  57 


86  89 
57  60 


80  B5 
58  58 


89  85 
59  59 


86  85 
58  58 


82  83 
55  60 


92  89 
68  69 


89  87 
67  67 


91  91  90 
67     72  70 


86  86 

69  74 


68     66  72 


90  88 
67  73 


86  85 

68  71 


87  87 

71  70 


84  83 
68  71 


90  88 
73  67 


94     90  93 


86  62 
64  99 


87  82  82 
65     66  61 


86  89 
62  62 


83  83 
59  57 


81  89 
61  54 


86  8B 
61  99 


89 
63 


86  89  90 
61     57  62 


91  88 
73  69 


91  86 
70  66 


87  88 

63  71 


64     61  66 


79  82  84 
69     95  63 


S««  n«Ur«nc«  Nol*«  ToUowlng  SuUon  tnd«x 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
JUNE  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averoges 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

c  = 
0  .2 

c 

0) 
0) 

ion  of 
>t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o» 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

1  1 

0,  •- 

a:  a 

Result 
Speec 

Averc 

Foste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

no 

06 

1  8 

Trace 

o 
q 

6 

o 

iq 

1.00- 

Total 

r  A I Ro  w9n  r  T 

- 

60 

SM 

32 

3 

4 

4 

2 

1 

0 

14 

73 

5.4 

rHirACn  n  harf  u/sn  ap 

^ni^MUU     U     nwrNC     WJU  Mr 

22 

5.3 

9.2 

28++ 

5 

16 

77 

80 

57 

56 

4 

3 

6 

0 

I 

0 

14 

5.5 

f H I c AGn  w«;n  ap 

21 

4.5 

8.6 

31 

NW 

16 

71 

77 

53 

53 

2 

5 

1 

1 

0 

13 

71 

5.8 

MOLINE  WSO  AP 

23 

5.3 

10.5 

57 

SE 

18 

79 

81 

54 

55 

5 

2 

2 

3 

0 

I 

13 

73 

5.1 

PEORIA  kJSO  AP 

21 

4.1 

8.8 

54 

NW 

16 

79 

81 

58 

61 

1 

2 

3 

4 

2 

0 

12 

58 

5.3 

RDCKFORD  WSO  AP 

23 

4.5 

9.7 

37++ 

36 

16 

84 

87 

59 

59 

6 

5 

3 

0 

0 

2 

16 

5.8 

SPRINGFIELD  WSD  AP 

22 

5.1 

10.6 

33 

NE 

18 

80 

82 

55 

58 

0 

3 

8 

2 

0 

1 

14 

76 

4.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ULINDIS 
JUNE 


1973 


Station 


Q 

I  INI 


Day  of  month 

7      8      9     10     11     12     13    U    IS     18    17     18    19    20    21    22    23    24    2S    28    27    28    29    30  31 


7! 

7; 


ec 

7i 


7(  7^  71  71  76  81  7S  71  7J  7«  7! 
7!     73     73     71     70     72     73     71     7C     71  69 


75,6 
70.0 


MA) 


7( 
6< 


71 
7< 


71 
Ti  7« 


76  71  76  73  7!  78  71  71  7".  73  73 
7<     75     7<     73     73     7«     71     73     72     72  72 


73.6 
71.5 


S«c 


Reference 


Notes  Following  Stillon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1973 


Day 

Of  Month 

SlaUon 

2 

3 

5 

g 

g 

g 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*      •  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POmER  PL4NT 

EVAP 

.12 

.1^ 

.19 

.15 

.19 

.31 

.23 

.33 

.37 

.43 

.40 

.41 

.42 

.30 

.27 

.29 

- 

.2e 

.13 

.28 

.35 

.31 

.3C 

.24 

.i; 

.29 

.3C 

.2« 

.26 

.12 

8.096 

WIND 

28 

31 

71 

63 

61 

59 

57 

86 

57 

66 

66 

47 

41 

47 

66 

57 

35 

4! 

58 

39 

47 

43 

41 

33 

31 

47 

59 

ec 

39 

2i 

1528 

MAX 

76 

85 

87 

89 

91 

9( 

61 

8S 

85 

90 

se 

9C 

93 

92 

83 

9C 

6' 

6e 

6! 

MIN 

54 

69 

72 

66 

6S 

65 

68 

63 

65 

64 

66 

64 

69 

64 

6: 

6C 

5" 

- 

»       •  * 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.2'' 

.25 

.24 

.26 

.13 

.19 

.27 

.35 

.38 

.45 

.16 

•  44 

.36 

.24 

.27 

.18 

.06 

.27 

.37 

.29 

.34 

.27 

.25 

.19 

.2! 

.23 

.14 

.le 

.26 

.3e 

7.89 

WIND 

66 

37 

8<i 

62 

46 

71 

65 

66 

109 

90 

69 

90 

47 

34 

29 

57 

87 

34 

55 

32 

58 

44 

4C 

45 

37 

56 

39 

6C 

51 

37 

J741 

MAX 

83 

88 

62 

65 

79 

82 

83 

84 

87 

94 

93 

91 

67 

92 

93 

SI 

95 

3' 

95 

9C 

68 

87 

86 

89 

8! 

90 

76 

84 

8C 

8! 

86,6 

MIN 

50 

51 

60 

62 

62 

59 

59 

59 

60 

62 

71 

H 

62 

59 

59 

72 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

60 

62 

6C 

58 

60 

6C 

56 

56 

60.9 

*       «  « 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

EVAP 

.26 

.18 

.19 

.17 

.17 

_ 

. 

.36 

.36 

.35 

.36 

.32 

.30 

.27 

.04 

.47 

.03 

_ 

_ 

.31 

.34 

.31 

.31 

* 

.51 

.22 

.41 

.31 

.25 

8. 186 

WIND 

61 

104 

116 

77 

66 

96 

48 

81 

86 

54 

69 

79 

77 

60 

75 

109 

102 

102 

81 

77 

55 

82 

49 

51 

• 

164 

108 

159 

69 

39 

2418 

MAX 

88 

81 

86 

84 

85 

86 

91 

92 

94 

96 

97 

91 

91 

67 

90 

93 

85 

88 

82 

88 

89 

66 

92 

96 

93 

87 

63 

87 

92 

69.0 

MIN 

58 

63 

66 

66 

64 

58 

59 

62 

64 

67 

71 

71 

66 

63 

71 

67 

66 

65 

63 

66 

63 

62 

60 

66 

62 

63 

61 

60 

6! 

64.0 

•       •  • 

SOUTHWEST  06 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.11 

.23 

.28 

.29 

.22 

.22 

.28 

.32 

.33 

.32 

.32 

.25 

.37 

.19 

.23 

.24 

.25 

.22 

.30 

.27 

.29 

.34 

.24 

.34 

.30 

.26 

.26 

.32 

8.156 

WIND 

73 

<•'> 

106 

129 

96 

65 

43 

73 

75 

55 

65 

62 

53 

45 

46 

104 

120 

55 

120 

49 

42 

58 

50 

67 

3e 

60 

90 

69 

62 

52 

2106 

MAX 

81 

85 

72 

63 

75 

63 

66 

66 

67 

92 

92 

91 

94 

90 

90 

89 

92 

68 

90 

90 

90 

86 

87 

91 

94 

94 

89 

65 

80 

87 

87.3 

MIN 

5* 

55 

61 

62 

61 

61 

59 

60 

61 

65 

68 

68 

65 

65 

69 

69 

65 

63 

61 

62 

61 

62 

60 

61 

61 

62 

66 

62 

58 

60 

62.2 

4 

- 

Sm  Ralerence  Nores  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Daya 

Snow,  Steal 

No.  of  Daya 

SUOOB 

.  s 

.  s 

J 

\ 

Max. 

Mln. 

s, 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

; 

s 

s 

8 

o 

«  fl 
*  a 
<% 

Averaga 

Dflpartui 
From  Nc 

1 

M 

« 

•a 
Q 

Lowest 

• 

Q 

t 
1 

5  k 

bJ 

S  k 

^  t 

wl 

3 

o 

Is 

ll 

I 
: 

a 

• 

Q 

3 

o 

a 

a 

1 
o 

1 

8 
S 

*      «  * 

aCTasER  1972 

MOUNT  C4KRDLL 

59.2 

38.5 

48.9 

-  4.1 

74 

11* 

16 

19 

494 

0 

0 

8 

0 

3.22 

.77 

.63 

21 

1.0 

0 

7 

3 

0 

•       •  » 

NOVEMBER  1972 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

'•2.9 

34.5 

38.7 

-2.1 

61 

2 

25 

29  + 

780 

0 

2 

13 

0 

3.96 

1.68 

1.48 

14 

9 

2 

1 

•       •  • 

FEBRUARV  1973 

PALESTINE 

25.5 

34.4 

-  .7 

63 

1 

7 

9 

850 

0 

5 

22 

0 

.87 

-  1.55 

.43 

1 

2.0 

1 

16* 

J 

0 

0 

•       •  « 

MARCH  1973 

MOUNT  VERNON 

60.4 

42.0 

51.2 

6.9 

75 

14 

20 

I 

420 

0 

8 

5 

n 

6.90 

3.13 

2.20 

11 

T 

0 

14 

4 

1 

*       *  • 

APRIL  1973 

PERU  2  M 

61.2 

39.3 

50.3 

-  1.3 

82 

20 

23 

U 

440 

0 

0 

6 

0 

5.29 

1.73 

2.21 

21 

T 

T 

9 

7 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


12  3 


7      8  9 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


29  30 


OCTOSEK  1972 


.02  ,09 


.10  .06 


.5*  .56  .02 
1.15     .07  T 


.03     T  T 


NOVEMBER  1972 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
PETFHSBJRG  3  SSW 
TSYLOBVILIE 


T         .73  .01 
.03  l.tl 
.13  1.99 


.10  .08 
.40  T 
.«2     ,07  .02 


JANUARY  1973 
KINCAID 


FE»RUA(IY  1973 


MARCH  1973 


.16     .10  .90 


APRIL 
PERU  2  W 


.62     ,07  .01 


T         T  .13 


.09  2.21 


Sm  r«l«*ac«  Dot«i  following  Suiion  lodai. 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


10     11     12    13     14     IS     16     17     18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


OCTdSE*  1972 


NQVE-'BER  1972 
CMICiGO  uNIVERSITy 


FEPRuARY 
PALESTINE 


MOUNT  VERNON 


4PRIL 
PERU  2  t. 


MAX 
MDI 


74  72 
43  45 


49  61  Si 
44     42  43 


63  J3  39 
44     35  31 


53  65 
20  31 


67  65 
4»  53 


47  53 

40  40 


63  66  60 
33     43  32 


58  43 
42  39 


74  69 
50  51 


45  47  46 
43     41  43 


62  52 
50  27 


55  62 
32  32 


56  61 
40  50 


40  31 
31  13 


70  66 
49  40 


34  46 
15  21 


48  41  40 
3C     30  31 


39  42  34 
34     34  21 


60  66  64 
49     59  45 


75  69 
46  49 


67  59 
35  29 


36  39 
29  33 


22  26  35 
15       8  21 


70  50 
47  33 


43  48  52 
16     18  26 


40  40 
34  34 


49  42  41 
24      29  27 


52  57  42 
36     37  31 


55  98 
36     40  44 


55  64  64 
27     35  35 


38  94 

29  27 


36  32 
30  25 


94  47  46 
40     42  40 


32  36  42 
25     25  29 


99.2 
38,9 


42.9 
34.5 


46  49 
19     27  29 


51  55  61 
27  33 


57  49 
31  33 


66  59 
48  46 


-  15  - 


66  67  65 
49     43  49 


60.4 
42.0 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

ILLINnIS 


StaUon 

'  Day  of  monUi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

MtRCH  1973 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  END 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  16  - 

k. 


CORRECTIONS 


DATE 


TABLE 


APRIL  1972  THROUGH 

MARCH  197  3  ALL  TABLES 


DECEMBER  1972 


DECEMBER  1972 


DECEMBER  1972 
ANNUAL  1972 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLV  SUMMARIZED  STATION  0 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
ALL  TABLES 


DIVISION 
NORTHEAST  02 
SOUTHWEST  08 

SOUTHWEST  08 

SOUTHWEST  06 
NORTHEAST  02 


BARRINGTON  1  SE 


CORRECTION 
DELETE  ALL  DATA 


BELLEVILLE  50  ILL  UNIV  TOTAL  PRECIPITATION  4.97,  GREATEST  DAY 
1.48,  DATE  30TH,  DAYS  WITH  .10  OR  MORE 
7,    .50  OR  MORE  4,   1.00  OR  MORE  1 

DIVISION  AVERAGE  PREC IP  I  TAT  ION  4 .74  ,  DEPARTURE 

FROM  NORMAL  1.86 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV     TOTAL  4.97,   AMOUNT  ON  30TH  1.48 

BARRINGTON  1  SE  DELETE  DATA  APRIL  THROUGH  DECEMBER 


-  17  - 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
JUNE 


1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

\j\J  U  IN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.   STATE  POLICE  RADIO 

ALEDQ 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

C 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MAD  I  SON 

4 

38 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0187 

06 

UNION 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J.  BON  HARTLINE 

ANTIQCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON/  JR 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

033C 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

68 

09 

800 

8A 

8A 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEARDSTOKN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

051C 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE   I  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

615 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  CQFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKLIN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLDOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLDOMINGTPN  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BRGOKPQRT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKI A 

1160 

06 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSD  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6p 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

12 

380 

7A 

7A 

WESLEY  MEACHAM 

CARL INVI LLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

C 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL INTQN 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

6A 

C 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

86 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA  2  SW 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHAMNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

CULES 

7 

39 

29 

88 

11 

710 

6P 

7A 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

0£ 

RANDOLPH 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET   TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C   WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

CUOK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  NAYFAIR  PUHP 

1^42 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  Q'HARE  WSQ  AP  R 

1549 

02 

CDOK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSElAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DiST  OFF 

1562 

02 

CDOK 

3 

41 

54 

87 

38 

63C 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

CDOK 

3 

41 

45 

07 

33 

611 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGD  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

CDOK 

: 

4  1 

5  5 

87 

44 

6  3  C 

CHICAGO  WATER  PUR  DJV 

CHICAGO  UNIVERSITY  H 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

12M 

12M 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R.   E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.   G.  ANDERSON 

COULTERVILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

11 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  DF  CRETE 

DANVILLE 

214C 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

VERMILION 

f 

06 

87 

36 

527 

'A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHElDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

^P 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.  DEVINE 

DU  OUniN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

267S 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFF I NGHAM 

2687 

07 

E  FF I NGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

fLIFFQRD   R  MANUFL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

SI 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3257 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

37 

780 

7P 

7P 

H 

JOHN  SCHRODER 
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DRAINAGE  X 
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EVAP. 

SPECIAL 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

17 

89 

36 

750 

7A 

c 

ALVIN  W.  TIMM 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA  1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8A 

DIETRICH  KROENCKE 

GAL  E  SBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

MID 

riTY  WATPRUinRK^ 

GALVA 

3335 

0 1 

HENRY 

41 

1  0 

90 

V  C 

0  f  3 

7  A 

7  A 

)^ 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHARD  WOODS  ST  PAKK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

6P 

6P 

GEBHARD  WOODS   STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

S'tl? 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JOSELYN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

91 

04 

538 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

C  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6p 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

OS 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

7A 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

C 

W  1  1  1  T  AM    r  *  MFNir, 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

1  K 
I  ^ 

88 

R  9  ^ 

JOHN  W.  WYLDE 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

560 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717* 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

ORVILLE  H.  JDHNES 

HARRISBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

86 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

C 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  PUWER  STATION 

39<,0 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

13 

89 

19 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBQRO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

39 

30 

720 

6P 

7A 

MRS   RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON 

4198 

05 

VERM  I L I  ON 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

C  H 

JOHN  F,  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

*t  J  i  1 

CRAWFORD 

1 

39 

U  0 

0  f 

*f  0 

A  C  R 

495 

7  A 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY   DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7A 

7A 

c 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

5P 

8A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

453S 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

520 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

7A 

7A 

C  H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KEITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE 

4710 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

820 

5P 

5P 

STAR  COURIER 

KEWANEE   BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

C 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCAID 

V  0 

CHRISTIAN 

I 

no 

60c 

7  A 

'  A 

RUDOLPH  J  KINKj  JR 

LACDN  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS.   0.8. PACE/  JR. 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK   H.  SHARPE 

LANARK    1  SE 

487? 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

49 

860 

c 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

LA   SALLE    1  S 

492: 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

7A 

ILL  DIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

I 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

655 

C 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPDRT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

585 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES  F,  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

A  A 

hU 

32 

89 

c2 

670 

OK 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANDA   1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

820 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

C 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  «  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7A 

MRS   MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA    1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALtE 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MA  ^nN    r  T  T Y    1  NU 

5413 

04 

11  M  J  liJ  11 

1 

40 

13 

89 

43 

565 

6P 

6P 

C 

]AMES    M.    MC  DUNALD 

MATTOON 

543c 

U  f 

COLES 

■ 

f 

^0 
^  7 

0  d 

1 1 

"7  1  Q 

MIC 

M  T  n 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK   AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

C 

0.  W.  GULLANG 

MCLEANSBQRO 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

33 

460 

7A 

7A 

WILLIAM  CAMPBELL 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.   F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS   KAY  GASPARDO 

MOLINE  WSD  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS  INEZ  M.  FINLEY 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

MORR I  SON 

5833 

01 

WH I TE  S  I  DF 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY   QF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BOLLARD 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GDRDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  OOTV-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MAKBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  BROwN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

I 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 
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K^KJ  U  IN  i  I 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSER 
TIME 
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TEMP. 

PRECIP. 

MOUNT  VERNQN 

5945 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

68 

52 

479 

7A 

7A 

MOWEAOUA 

5950 

07 

SHELBY 

? 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MURPHYSBDRD  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

NASHVILLE  4  NE 

6011 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

11 

91 

03 

548 

7A 

NEWTON  5  SE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

57 

88 

07 

500 

7A 

7A 

NDKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

P ICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

OREGON 

6490 

Ul 

DOLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

7P 

7P 

PALESTINE 

6558 

07" 

CRAWFORD 

7' 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

PARIS   1  N 

6605 

ot' 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

-f 

39 

38 

87 

42 

739 

7P 

7P 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

41 

710 

MID 

MID 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

59 

895 

7A 

7A 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

6 

39 

49 

91 

15 

780 

8A 

PEORIA  V.SO  AP  P 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MID 

MID 

PEDTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

PETERSBURG  3  SSW 

676C 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

PIPER  CITY  3  SE 

681? 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

PONTIAC 

6910 

Of 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5P 

7A 

PRAIRIE  DU  RDCHER  IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

PRQPHETSTOWN  1  NW 

7016 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

QUINC  Y 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

QUINCY   DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

48^ 

7A 

QUIMCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

RANTQUL 

715C 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

a 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKLIN 

38 

02 

88 

58 

455 

ROCHELLE  6  NW 

7345 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

11 

820 

6P 

6P 

ROCKFORD  6  ene 

7377 

01 

W I NNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

860 

7A 

ROCKFGRD  WSD  AP  R 

7382 

01 

W  I  NNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

4ocy 

6P 

6P 

RUSHVI LLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7A 

SALEM  WSMO 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

39 

88 

58 

570 

6P 

6P 

SHAWNEETQWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

11 

400 

7A 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

.8 

47 

655 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

SKOKIE   N   SIDE   TR  WORKS 

799C 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

69 

42 

520 
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ROBERT  MDORHOUS 
MRS.   MARY  A.  DOQLEY 
PARM  E  WILLIAMS 
DOYLE  COHLMEYER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 
JOHN  A.  BEED 

H.   M.  GADDIS 

C.   E.  SCHUMACHER 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST  WATER  CO 

ROBERT  G.  WARD 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

WAYNE  ELLBERG 

GEORGE  H  BECKER 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

LOU  GALLOWAY 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

ARTHUR  J.  BESSEN 

MRS.   FRANK  STEWART 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

A.   H.  GIBSON 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 
RANTQUL   LIGHT  DEPT 
DLIN  F.  KETTELKAMP 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HUFFSTATLER 
HARRIET  L.  REID 
NATL  WEATHER  SERVICE 
KENNIS  H  WALLACE 
GAIN  BROS  GREENHOUSE 

JUDSON  £.  CAMERON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
JAKE  H.  STEWART 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THELMA  LANE 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
WILLIAM  H.  MORGAN 
B  E  LATTA 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CLOSED  5/11/73 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

LARRY  G.  YUSKO 

MERLE  E  LASH 

ORVILLE   L.  WEAVER 

E  H  OODEN 

DEKALB  AGRI  ASSN 

STATE  WATER  SURVEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  BEULAH  RITTER 

CLOSED  5/15/73 
WARREN  LAIR 
LEICESTER  W.  CLARKE 
VICTOR  V.  VALT 
AUGUST  T.  ROSENBERG 
EUGENE  L.   MC  MURTRY 
PAUL  T  LEIFHEIT 
RADIO  STATION  WGFA 
RADIO  STATION  WKRS 
MRS  BRENDA  D  HIATT 
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STATION  INDEX 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  i 


OBSERVER 


WENONA 
WEST  SALEM 
WHEfiTON  3  SE 
WHITE  HALL   1  E 
WILCQX 
WINDSOR 
YATES  CITY 

CLOSED  STATIONS 

SPRINGFIELD  4  SE 
VANDALIA  FAA  AP 


9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9354 
9816 


8189 
8783 


MARSHALL 

EDWARDS 

DU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


SANGAMON 
FAYETTE 


41  04 

38  31 
41  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


39  46 
38  59 


89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  19 
88  36 
90  01 


B9  36 
89  10 


685 
445 
680 
578 
460 
685 
675 


570 
532 


6P 


8A 
MID 


5P 
5P 
7A 
6P 


8A 
MID 


SA 


WALTER  J.  WENZLAFF 
CITY  OF  WEST  SALEM 
MORTON  ARBORETUM 
WHITE  HALL  PUMPING  STA 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  A  SENG 
GRA  L.  BELL 


CLOSED  5/11/73 
CLOSED  5/15/73 


*  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C. 8/2/73-1100 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  "Imatlc  Center    Federa^  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA     fol   this  State. 

nillFUSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation  Jn  Inches  and  wind 
SoCen?  ?n  ^  Is      Monthly  deg"e  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F       In  "Supplemental  Data"  table 
3l^ec«ons  entered  in  Jlgu^esLe  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  «lnd  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 

MB-  r   e°st!t°r f;^t::;:^^J^-:;::^-\^■^^■^ll^^l^'^ 

?empe"tu^e  ■  ?abie,   "L,I^rat!on  an^Wind"  ?ab!e,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  lor  the  24  hours  ending 

EVAPORATION°is*measired  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Sind  table      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

V.ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground-  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  a°e  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORUALS 


for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


"     C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitatioi   Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     t>nission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  grornd  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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.0 

0 

8 

2 

0 

MARSHALL   1  E 

88. 1 

65.7 

76,9 

92 

10 

53 

12 

0 

14 

Q 

5.57 

2.57 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

M4TT00N 

87.2 

66.5 

76.9 

93 

3 

54 

12 

9 

0 

0 

0 

9.20 

3.85 

20 

.0 

0 

11 

8 

2 

MOWEASUA 

67,7 

66.6 

77.2 

94 

3 

56 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

6.33 

1,09 

21  + 

.0 

0 

7 

5 

5 

NEWTON   5  SE 

87 .  b, 

66.5 

77,0 

93 

55 

\  2 

0 

7 

e 

0 

0 

3.97 

1.66 

.0 

0 

7 

3 

1 

□LNEY   2  S 

88.' 

67.4 

76,2 

.0 

94 

23  + 

56 

12 

0 

1 2 

Q 

0 

5.06 

2.18 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

PALESTINE 

67.2 

67.5 

77,4 

-  ,6 

95 

23 

55 

12 

0 

6 

0 

0 

0 

3.53 

.13 

1.17 

30 

.0 

0 

7 

2 

2 

PARIS  WATERWORKS 

87.6 

66,3 

77,0 

.  1 

93 

9  + 

55 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

9.43 

6.01 

3.73 

21 

•  c 

0 

8 

6 

2 

SALEM  WSMD 

86.1 

67 , 4 

77.8 

93 

23  + 

57 

1 2 

0 

13 

6 

0 

0 

2.19 

-  1.38 

,71 

.0 

0 

7 

1 

0 

TUSCOLA 

67.9 

66. 4M 

77, 2M 

93 

9  + 

0 

9 

0 

0 

0 

8.75 

5.69 

2.95 

21 

.0 

0 

11 

5 

3 

VANOALIA   2  NW 

87.0 

66.9 

77.0 

92 

24* 

56 

12 

0 

6 

0 

0 

0 

3.76 

.96 

24 

.0 

0 

6 

4 

0 

WINDSOR 

86.2 

66.0 

77.1 

.2 

94 

3 

53 

17+ 

0 

9 

a 

0 

0 

5.97 

2.48 

1.47 

21 

,0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

77.2 

-  .4 

5.84 

2.36 

,0 

*       •  * 

SOUTHWEST  OB 

ANNA   I  E 

89.3 

66.2 

78.6 

.2 

96 

3 

59 

12 

0 

19 

e 

0 

0 

5.15 

1.93 

1.10 

26+ 

■  0 

0 

8 

5 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

69, 9M 

66.3 

78, IM 

94 

4 

57 

17  + 

0 

0 

0 

0 

2.65 

.74 

2 

,0 

0 

9 

2 

0 

CAHOKIA 

90.1 

67.1 

76.6 

96 

22 

56 

\  7 

0 

19 

0 

0 

2.03 

.38 

2 

,0 

0 

7 

0 

0 

CAIRO  WSO  CI  R 

69. <i 

72.7 

81,1 

,  0 

96 

3 

65 

13+ 

Q 

17 

9 

0 

0 

3,82 

.63 

.  93 

1 

,0 

0 

7 

4 

0 

CARSONOALE   SEWAGE  PL 

89. 3M 

67.6 

78, 5W 

-  ,4 

94 

24+ 

57 

12 

0 

S 

0 

0 

3,26 

.05 

1.31 

24 

,  0 

0 

6 

1 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

67.6 

66.3 

76,1 

93 

24+ 

56 

\  2 

0 

9 

0 

0 

0 

2,47 

.65 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

COBDEN  2  S 

88.3 

64!8 

76.6 

94 

3 

54 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

3.92 

1.49 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

DU  OUniN   1  NNW 

91. IM 

66, 7M 

78. 9M 

-  ,1 

96 

6  + 

55 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

3.20 

-  .02 

1.28 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

HAKANDA   1  NW 

89.4 

66.6 

79,0 

95 

21 

56 

12 

Q 

14 

0 

0 

0 

3.46 

1.11 

24 

.  0 

0 

7 

3 

1 

MARION  4  NNF 

67.9 

65.7 

76,8 

-  1,3 

94 

24 

54 

12 

0 

7 

8 

0 

0 

3.46 

.11 

1.27 

24 

.0 

0 

5 

3 

2 

NASHVILLE  *  NE 

66.5 

69.0 

78.8 

93 

3 

61 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

3.32 

.28 

.70 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

SPARTA 

90.3 

69,2 

79,8 

.2 

96 

3 

61 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

2.41 

-  .66 

.76 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

WATERLOO  I  WSW 

66.9 

67,9 

78,4 

94 

3 

6 1 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

6.38 

2.94 

4.00 

10 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

78,6 

-  ,5 

3.50 

.16 

,0 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

91.0 

69.0 

80.0 

95 

23+ 

57 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

3.29 

1.00 

9 

,0 

0 

3 

1 

BROOKPDRT   DAM  52 

90.5 

68.4 

79.5 

96 

22  + 

55 

12 

0 

19 

e 

0 

0 

4.45 

.80 

1.36 

15 

.0 

0 

3 

2 

OIXDN  SPRINGS  AGR  C 

88.4 

66.3 

77.4 

93 

21 

52 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

4,00 

1.57 

22 

,0 

0 

4 

1 

FAIRFIELU  RADIO  WPIW 

88.9 

67, 2M 

76. If 

-  ,6 

95 

3 

55 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

4,84 

2.40 

26 

.0 

0 

2 

1 

HARRISeURG 

92.4 

68.6 

80  >  5 

1.0 

3 

12 

26 

0 

0 

0 

2.31 

-     ■  98 

•  86 

24 

.0 

0 

2 

0 

MCLEANSBOPO 

90.4 

66,0 

78.2 

-  ,9 

96 

24 

55 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

1.61 

-  1.55 

1.03 

24 

.0 

0 

1 

1 

MT  CARMFL    1  NNW 

68.8 

68,2 

78.5 

94 

3 

56 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

3.05 

1.84 

22 

.0 

0 

1 

1 

MOUNT  VERNON 

91.3 

66,5 

79.9 

.9 

98 

24 

56 

12 

0 

24 

Q 

Q 

.99 

-  2.27 

.38 

24 

.0 

0 

0 

0 

ROSICLARE 

86.6 

66.2 

77.4 

93 

3 

55 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

3.85 

2.15 

24 

.0 

0 

2 

2 

DIVISION 

78.6 

-  ,3 

3.18 

-  .34 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

 ;  JULY  1973 


Day  of  Month 


To 

1  1 

2 

3 

4  I 

5  Is 



7      8  9 

1   u    1  a 

10  I 

11 

12 

13  1  14  I 

15  ' 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

I 

25 

1 

I 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

•      •  • 

N0«THUE5T  01 

ALEDO 

T 

.05 

.70 

1.54 

.7^ 

.93 

.24 

.04 

1.63 

.29 

.26 

.04 

OIXON 

_ 

.60 

.27 

T 

1.19 

.12 

T 

.  1 1 

.04 

.11 

.03 

FRECPORT 

3 

70 

.20 

.35 

.74 

.  10 

.14 

.20 

.33 

1.64 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

2 

32 

.40 

.23 

.58 

T 

•  21 

.23 

.07 

.16 

.11 

.33 

FULTON  DAN  13 

T 

.88 

.23 

•  28 

2.03 

.30 

.19 

.22 

.10 

GALENA  1  N 

T 

.86 

2.00 

.01 

T 

.32 

•  47 

.11 

T 

T 

T 

.07 

.19 

.03 

GALVA 

63 

.48 

.03 

.52 

T 

.32 

T 

.  12 

1.00 

.15 

T 

.02 

.01 

.14 

.39 

.17 

.15 

.13 

GENESEO 

2 

94 

.73 

T 

T 

.53 

.39 

T 

.29 

.53 

.06 

.02 

.  16 

.21 

.03 

T 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

3 

92 

.04 

1.15 

T 

.89 

T 

.40 

.25 

T 

.90 

.21 

T 

T 

.04 

T 

T 

.04 

ILLINOIS  CITY  0AM  16  // 

.11 

.06 

.54 

.42 

.28 

T 

.38 

.09 

.  13 

.02 

.03 

.04 

.52 

KEITHSBURC 

7 

78 

.05 

1.40 

.97 

, 

1 .36 

2.36 

.08 

.06 

.08 

.60 

.21 

.62 

KEHANEE 

T 

_ 

_ 

_ 

.20 

.07 

H0LIN6  WSD  AP  R 

2 

63 

.31 

T 

.96 

.45 

T 

T 

.36 

.08 

.05 

T 

.18 

.09 

.14 

.01 

MORRISON 

3 

11 

.15 

T 

.02 

1.35 

.12 

•  07 

.35 

.35 

.50 

T 

.16 

.06 

T 

MOUNT  CARROLL 

1 

94 

.60 

•  01 

.46 

.16 

.01 

.42 

.24 

NEW  BOSTON  DAM  17 

* 

.02 

T 

1.11 

.13 

.  15 

1.84 

.97 

.02 

.02 

.  1  5 

.58 

.86 

PAW  PAW 

.75 

T 

T 

.20 

.13 

T 

.48 

T 

.04 

1.19 

ROCHELLE  b  NH 

T 

.17 

.46 

T 

T 

T  ^02 

1.50 

.43 

.51 

.51 

T 

.07 

T 

.57 

ROCKFORO  6  ENE 

3 

23 

T 

.94 

1.33 

.12 

T 

.16 

•  24 

.29 

.03 

.08 

.02 

T 

ROCKFORO  WSO  AP  //R 

5 

81 

1.12 

1.36 

.26 

.02 

.18 

.05 

.97 

1.73 

.01 

T 

.06 

.05 

T 

T 

STOCKTON 

.06 

.35 

.  30 

T 

.60 

.05 

.  02 

.  1! 

TISKILWA 

j2 

.02 

1.10 

T 

.07 

.32 

.52 

T 

.44 

.31 

.31 

WALNUT 

8S 

T 

T 

1.61 

.14 

.15 

.21 

.49 

.03 

.03 

.21 

.44 

.05 

T 

T 

.53 

*       «  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

.65 

.38 

T 

.59 

.11 

T 

.32 

.05 

.  10 

.02 

.11 

AURORA  COLLEGE 

28 

.48 

.09 

.09 

.  1 1 

.03 

.96 

.  10 

.01 

T 

.41 

SARRINCTON 

3 

15 

1.21 

.04 

T  .28 

T 

.  14 

.96 

.34 

.04 

.14 

T 

T 

CHINNAHDN  DRESDEN  ISL 

2 

84 

1.10 

,46 

.05 

.53 

.05 

.23 

.02 

.02 

.16 

.03 

.17 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

5 

27 

.25 

.92 

.13 

.66  .04 

1.63 

T 

T 

T 

.55 

.05 

.34 

.20 

T 

.50 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

, 

09 

.32 

.49 

.58 

T 

.26 

1.05 

.01 

.31 

.06 

.01 

CHICAGO  MIDWAY  WSD  AP  //R 

98 

.24 

.74 

1.35 

T  T 

.57 

T 

.03 

.77 

T 

.21 

T 

.07 

DE  KALB 

2 

22 

.20 

.  12 

.06 

.90 

.06 

.18 

T 

.32 

.38 

ELGIN 

3 

2B 

.83 

.07 

.41 

T 

.02 

.95 

T 

.75 

.22 

.03 

CEBHARD  WOODS  ST  PAPK 

07 

.60 

.94 

.03 

.94 

.04 

.04 

.04 

.02 

.36 

.44 

.40 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

39 

.33 

.17 

T 

.15 

.03 

.16 

.20 

.09 

.06 

JOLIET 

1 

96 

.27 

.30 

.18 

•  16 

T 

.►5 

.  12 

.03 

.17 

.06 

LA  SALLE   1  S 

.65 

.22 

T 

•  60 

.32 

T 

.48 

.05 

.25 

T 

.20 

.60 

MARENGO 

3 

47 

1.68 

T 

•  60 

.15 

.42 

.15 

.04 

.23 

MARSEILLES  LOCK 

7 

36 

2.38 

,09 

•  02 

1^03 

.32 

T 

.33 

.09 

.11 

.01 

.13 

2.85 

MORRIS 

49 

1.09 

.17 

T 

•  56 

.13 

T 

.70 

.04 

T 

.08 

.05 

.67 

OTTAWA 

88 

1 .00 

1.68 

1^29 

•  2' 

.09 

^ 

.  ?2 

.09 

.  57 

.02 

.65 

PARK  FOREST 

99 

1.28 

.66 

,06 

.06 

.90 

.22 

.78 

PEOTONE 

.48 

.46 

,07 

•  47 

.46 

T 

T 

1.47 

PERU  2  W 

3 

08 

.13 

1.11 

,09 

•  61 

.30 

T 

.29 

.05 

.07 

.16 

T 

.28 

STREATOR  2  ENE 

52 

1.10 

.58 

,57 

•  67 

.11 

.02 

.63 

.61 

.13 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

1.95 

,20 

T 

•  66 

.40 

.04 

.01 

.03 

WAUKEGAN  4  WSW 

74 

.24 

,06 

.23 

•  03 

T 

T 

.41 

.01 

.14 

.0' 

.36 

T 

T 

WHEATON  3  SE 

.26 

.80 

T 

.11 

,02 

•  30 

T 

.55 

T 

.21 

.11 

•       •  • 

WEST  03 

AVON  i  NE 

- 

41 

.03 

T 

1.02 

.32 

.29 

1.17 

.16 

.05 

.13 

.  19 

.05 

BENTlEY  1  E 

76 

.26 

T 

.68 

T 

T 

T 

.98 

.85 

1.40 

1.23 

.02 

.08 

.01 

T 

.67 

.03 

1.53 

CANTON  1  ESE 

67 

.01 

.31 

.97 

.  10 

.01 

.02 

.67 

.81 

.08 

.50 

.46 

.02 

.92 

CALESBURG 

70 

.01 

1.24 

T 

.36 

.47 

1.17 

•  48 

T 

.02 

.33 

.49 

.11 

.02 

GLADSTONE  DAM  18 

34 

.03 

.20 

.99 

T 

.18 

1.31 

.47 

.01 

T 

.03 

.35 

.11 

.66 

GOLDEN  I  NW 

! 

71 

T 

.60 

.27 

.73 

.66 

.04 

.09 

1.09 

.08 

2.15 

LA  HARPE 

6 

46 

■  26 

.02 

.81 

,06 

.25 

1.19 

2.43 

.02 

.04 

1.38 

MACOMB 

04 

.38 

.81 

.04 

.88 

1.12 

.46 

.01 

.13 

.15 

.06 

MONMOUTH 

.06 

.98 

.66 

.60 

.79 

.04 

.55 

.27 

.66 

.06 

.02 

.41 

MOUNT  STERLING 

.79 

.71 

T 

.03 

.27 

1.65 

.15 

.22 

.87 

• 

1 .68 

PAYSON 

81 

•  46 

1.15 

T 

T 

.03 

.06 

1 . 42 

.  1 5 

.  1  6 

.6! 

.18 

T 

.45 

.68 

.  22 

QUINCV 

5 

66 

.  17 

.04 

.67 

.02 

T 

.07 

.04 

.66 

.62 

.  22 

.63 

T 

.31 

1.47 

.55 

QUINCY  FAA  AP 

6 

33 

.06 

.08 

T 

.86 

T 

T 

T 

.03 

.89 

1  •  06 

.40 

.7J 

.01 

T 

.66 

1.46 

T 

OUINCY  DAM  21  // 

.13 

T 

.01 

.06 

.04 

I. OS 

.  16 

.14 

.95 

1.44 

.63 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

.11 

.67 

.01 

'' 

T 

.06 

.  1 7 

U02 

T 

.18 

.34 

.37 

T 

.  1 1 

1.92 

.46 

RUSHVIllE 

.60 

,80 

•  95 

.  13 

.06 

.40 

.45 

.25 

.  10 

•       •  ■ 

CENTRAL  0« 

BLDOHINCTON  WATERWORKS 

94 

.24 

.09 

.23 

T 

1,74 

1  19 

.07 

.  18 

.^4 

.31 

.02 

.05 

.78 

BLOOMINCTDN  NORMAL 

6 

34 

.04 

.06 

.27 

•  15 

2,22 

.96 

.  14 

.  1 1 

.02 

.54 

T 

.01 

1.62 

.18 

CHENOA 

3 

86 

.05 

.79 

T 

,35 

.98 

T 

.01 

.21 

T 

1.47 

CHILLICOTHE 

6 

33 

.18 

1.54 

.11 

.07 

.72 

1.62 

.01 

.  1  8 

1.67 

.02 

.18 

.03 

CLINTON  1  SSW 

04 

.15 

.27 

.41 

.24 

1.67 

1.02 

.10 

.20 

.13 

.08 

.08 

.47 

.22 

DECATUR 

1 1 

37 

.48 

,08 

.05 

3.61 

3.07 

02 

81 

,  J 

,03 

.02 

1.42 

1 .67 

FARMER  CITY 

.75 

,22 

1.32 

.90 

.06 

.4; 
.12 

HAVANA  POWER  STATION 

3 

12 

.25 

.50 

.09 

.17 

1.02 

.26 

T 

,10 

T 

.56 

.06 

LACON  2  E 

A 

90 

.12 

1.84 

T 

T 

.56 

1^06 

.02 

.35 

.  19 

.  15 

T 

T 

.  15 

.42 

LINCOLN 

* 

66 

.76 

.72 

1.35 

•  62 

.03 

.40 

.36 

.03 

•  17 

MACK  I NAW 

.11 

.47 

.26 

2.00 

.67 

.49 

.16 

.?5 

.05 

.26 

.02 

2.90 

MASON  CITY  1  NW 

9 

04 

.04 

.91 

.25 

2.20 

.35 

.83 

MINONK  3  NE 

67 

.45 

.60 

.15 

*  30 

1.02 

'03 

.25 

.75 

MOUNT  PULASKI 

7 

61 

.02 

.03 

.99 

.09 

.01 

44 

1  '90 

2.25 

i  1 1 

1.00 

.  "3 

.10 

.42 

.02 

PEORIA  WSO  AP  //R 

6 

04 

.02 

T 

1.00 

.54 

1.88 

.  3  1 

1.43 

T 

.  16 

T 

.46 

.03 

.18 

.01 

T 

PETERSBURG  3  SSW 

PRINCEVILLE   1  N 

.42 

.64 

.28 

.55 

.  56 

1.53 

.  ?0 

.30 

T 

.17 

.05 

.15 

TOULON 

3 

83 

.22 

.01 

.52 

.12 

.45 

.  14 

•       «  • 

EAST  OS 

DANVILLE 

7 

5 1 

.06 

.56 

•  10 

2.74 

1  36 

.  13 

1  51 

.56 

.43 

T 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

7 

89 

.20 

.52 

T 

2.24 

ll82 

.16 

1.43 

.44 

.65 

.42 

.01 

GIBSON  CITY 

83 

.24 

.55 

•  OS 

HOOPESTDN 

5 

94 

.03 

.79 

•  02 

T 

.24 

1.04 

.08 

lis  I 

.48 

1.14 

T 

T 

!25 

.36 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

67 

.75 

.40 

.40 

.67 

1.46 

T 

.16 

.37 

.47 

MONTICELLO  NO  2 

T 

1.16 

.58 

T 

4 

1  63 

35 

.31 

84 

26 

PIfER  CITY  3  SE 

» 

25 

T 

.26 

.53 

T 

*  26 

1.66 

'39 

'63 

,02 

.05 

.16 
.68 

PONT  I  AC 

.36 

.43 

•  99 

T 

•  OS 

.  90 

.05 

RANTOUL 

S 

46 

.65 

.02 

.10 

1.24 

1.10 

f 

1.62 

•  30 

.19 

.04 

SIOELL 

6 

34 

.20 

.40 

URBANA 

9 

21 

.41 

.43 

T 

1.24 

2.98 
1.88 

.44 

.61 

.16 

1.57 

.11 

T 

1.06 

WATSEKA   2  NW 

5 

06 

.08 

.46 

.65 

.16 

.03 

1.23 

.07 

.34 

.16 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

37 

.41 

•  S6 

.04 

.19 

1.21 

.91 

.73 

.32 

BARRY 

57 

.10 

1.00 

T 

.96 

T 

T 

.36 

.60 

.90 

.26 

.16 

BEARDSTOWN 

46 

.47 

.45 

.02 

.  15 

1.26 

.06 

.17 

.06 

1 .08 

.67 

.05 

BLUFFS 

5 

14 

.24 

.35 

T 

.63 

1.65 

.36 

.03 

.76 

.30 

.80 

S*«  i«l«i«nc«  nol*a  following  Slaiion 
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DAILY  PRECIPITATION 


CRAFTON 

CREENVULE  1  E 
CaiCCSVILLE 

HULSBORQ  2  SSH 
JACKSONVILLE 
JEDSE'VILLE 
KINCtlO 


HEOORA 

MOUNT  Olive  i  E 

PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  MSO  AP 

VIROEN  I  N 
vmCINIA 
WHITE  HALL   1  E 


2.91 
9. 53 
3.90 


10.64 
2.99 
3.9a 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.03 

.1« 

.10  3.39 
.07  l.tO 


28     29  30 


.97 
1.00 


.ao 

.09 
.09 


.03 

3.oa 

1.00 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINCHAN 
FLORA  9  Nw 
GREENUP 

HUTSONVILLE  PONFR  PL 

LAhRENCFVILLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOQN 
MOmEAOUA 
NEMTON  9  SE 

0LNE»  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  HARIE 
5ALEH  WSKO 

TUSCOLA 
VANOALIA  2  Nw 
WILCOX 
WINDSOR 


9.06 
3.93 
9. A3 


.02  .30 
.9S 


T 

.19 


.42  .69 
.40  1.23 


.03  .11 

T         .19  1,02 

.09  2.23  3,73 

.16  .7* 


.A2   l.Ai,  2,99 
.39 

.37   1.22  1.47 


.16 

.43 
.37 
.92 
.03 
1.66 

1.32 
.36 
.70 
.93 


.39 
.30 
.11 


.29 
1.09 
.17 

.93 
.21 
.96 
.27 

.71 
.72 


SOUTHWEST 


oa 


ANNA   1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONOALE  SEWAGE  PL 

CARLVLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  SM 

CHESTER 

COIOEN  2  S 

OU  OUOIN  1  NNH 

GRAND  TOWER  2  N 
HAKANOA   1  NW 
HARION  4  SNE 
NASHVILLE   4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  IWSw 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSw 


.03     .52  .17 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BRQOKPORT  DAH  52 
CARHI   6  NW 
OIXGN  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFlw 
GOlCONHA  DAH  91 
HARRISBURC 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
HCLEANSRORO 

MT  CARMEL    1  NNW 
MOUNT  VFRNQN 
•OSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


3.29 
3. 94 
4.49 
1.34 


4.84 
4.61 
2.31 


.09 
.16 
.09 


I  .36 
.73  T 

,01 


.11 


.69 


.27 
1.03 


.30 
.24 
.49 


2.40 
.34 
.96 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PHECIP- 
ITATION 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

ALE  DO 

SNOWFALl 
I   IN  ON  CD 

1.2 

5.3 

3 

8.0 

.2 

6.8 

.4 

21.9 

DIXQN 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

1.9 

2 

7.3 

20 

T 

6.0 

15 

1.7 

1 

2.4 
1 

21.3 
39 

FREEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

7.2 

12 

10.4 

21 

.7 

7.0 

18 

.5 

1 

10.9 
6 

37.7 
59 

FREEPDRT  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

7.6 

12 

8.1 

21 

.7 

9.0 

19 

2.0 

1 

14.2 
6 

42.6 

60 

FULTON  DAM  1? 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

T 

2.0 

1 

7.5 

?1 

T 

2.7 

12 

T 

l.O 

1 

13.2 

35 

GALENA   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.5 

7.5 

It 

7.'t 

20 

1.2 

12 

4.6 

9 

T 

14.0 
5 

35.2 

50 

GALVA 

SNOWFALl 
1    IN  DN  GD 

2.0 

1 

5.0 

5 

7.5 

20 

T 

5.5 

14 

1.0 

1 

1.0 

1 

22.0 

42 

GENESEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.3 

2.0 

1 

11.1 

15 

T 

_ 

.3 

- 

HENNEPIN  POWFR  PLANT 

SNOWFALl 
1    IN  DN  GD 

1.2 

3 

3.4 

21 

T 

3.2 
6 

- 

- 

30 

ILLINOIS  CITY  0AM  16 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1.0 

3 

20 

- 

3.0 

8 

- 

T 

32 

KEITHSBURG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.7 

1 

2.0 

1 

8.0 

20 

8 

T 

KEWANEE 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

1.0 

- 

4.9 

- 

- 

- 

_ 

- 

MDLINE   WSO  AP 

SNOWFALl 
1    IN  DN  GD 

2.0 

1 

6.7 

tt 

6.6 

16 

.4 

8.6 

9 

.5 

.9 

26.7 
30 

MORRISON 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1.0 

3.0 

1 

7.7 

21 

.2 

2.5 

8 

.5 

4.0 

1 

18.9 
31 

MOUNT  CARROLL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

- 

7.0 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  BOSTON  DAM  17 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GP 

T 

1.8 

1 

17 

- 

T 

_ 

PAW  PAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

8.0 

4 

10.5 

- 

4.0 

1.0 

1 

T 

- 

ROCHElLE  6  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 

6.7 

21 

.1 

6.9 

15 

1.7 

4.7 

25.1 
36 

ROCKFORD  6  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.5 

1 

6 

21 

.1 

17 

1.5 

2 

6.0 
3 

50 

ROCKFORD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

1 

8.7 

22 

.4 

6.9 

17 

.9 

1 

5.2 

2 

26.6 
43 

STOCKTON 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GD 

.7 

- 

9 

8.5 

25 

. 

13 

6.7 

17 

. 

12.0 
5 

TISKlLWA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

9.0 

6 

22 

8 

WALNUT 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

1.5 

't.S 

3 

7.5 

21 

- 

7.6 

12 

1.5 

.5 

1 

- 

•         ♦  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

6.2 

16.7 

23 

1.0 

7.2 

20 

4.0 

2 

14.7 
4 

50.1 
53 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOIAl 
PBECIP 
ITAIION 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.6 

2.4 

5 

11.6 

21 

.7 

4.5 

13 

2.7 

.5 

23.0 
39 

BARRINGTDN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.9 

2.0 

3 

*.5 

- 

- 

. 

- 

T 

_ 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 

1 

25 

- 

5.0 

7 

1.0 

1 

1.0 

1 

36 

CHICAGO  O'HARE  WSD  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

.9 

U.2 

11 

.5 

9.3 

10 

3.4 

1 

.2 

T 

25.6 
22 

CHICAGO  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

1.8 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

. 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.6 

5.5 

2 

10.3 

21 

.8 

8.9 

13 

3.6 

1 

2.S 

T 

32.9 
37 

DE  KAlB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

't.'t 

1 

7.7 

23 

.5 

2 

5.7 

13 

1.5 

. 

_ 

ELGIN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

'..5 

5 

11.0 
26 

T 

8.0 

19 

3.0 

1 

2.0 

1 

28.5 
52 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

- 

6.8 

25 

T 

5.7 

11 

1.5 

T 

- 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

. 

. 

- 

JOLIET 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

- 

7.0 

20 

T 

8.3 

17 

- 

T 

- 

LA  SALLE   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

. 

. 

5.0 

- 

- 

- 

MARENGO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.5 

8.5 

22 

- 

1.5 

1 

MARSEILLES  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

.5 

7.0 

22 

.4 

5.3 

11 

1.0 

1 

.3 

15.0 
34 

MORRIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

1 

2.5 

3 

7.0 

23 

T 

3.2 

11 

2.0 

1 

T 

15.7 
39 

OTTAWA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.5 

1 

6.6 

22 

.3 

5.0 

10 

2.0 

.3 

20.7 
33 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PEOTONE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

8.5 

8 

11.7 

22 

.5 

1 

4.3 

6 

- 

3.0 

37 

PERU  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 

12 

5.0 

20 

T 

l.O 
4 

- 

T 

36 

STREATDR  2  ENE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1.1 

10.6 
2 

7.5 

21 

1.7 

5.2 

7 

3.5 

1.4 

31.0 
30 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

SNOWFALl 
i    IN    ON  GO 

.5 

- 

5 

6.9 

20 

.  1 

5.5 

1 1 

1.5 

1 

- 

- 

WAUKEGAN  <>  WSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.2 

1.5 

29 

.3 

8.9 

17 

2.5 

1 

WHEATQN  3  SE 

SNOWFALL 
L    IN    UN  \jD 

T 

S.6 

1 

2  Z 

1.0 

1 
1 

9.7 
1 3 

3.5 

2.7 

33.9 

S  f 

*         *  * 

WEST  03 

AVON  5  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

6.2 
<i 

5.7 

21 

.8 

3.5 

6 

1.0 

1 

.3 

17.5 
32 

BENTLEY   1  E 

SNOWFALL 
1    In  ON  GD 

T 

7.7 

3 

3.0 

17 

T 

1.6 

4 

T 

.1 

12.4 
24 

CANTON   1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

3.5 

1 

1.2 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 

rrATioN 

CALESBURC 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.5 

5.0 

5.2 

16 

.3 

5.1 

U 

T 

.6 

16.7 
31 

GLADSTONE  0AM  IS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

IS 

T 

4.0 

10 

T 

- 

- 

GOLDEN   1  NM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

6.0 

6 

21 

1.0 
3 

3,0 

6 

T 

1.0 

36 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

3.0 

1 

4.0 

20 

" 

2.0 
3 

1.0 

1 

25 

MACOMB 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.8 

5 

2.7 

T 

- 

- 

T 

- 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 
2 

5.0 

20 

T 

5.S 

10 

T 

T 

15.8 

32 

MOUNT  STERLING 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

5 

- 

4.3 

2 

7 

T 

- 

- 

PAYSON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.0 

10 

2.0 
4 

4.0 
4 

- 

4.0 

2 

■ 

OUlNCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2.6 

7 

1.5 

1 

7.3 

5 

2.5 

2 

17.9 
19 

QUINCY  FAA  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

6.1 

6 

2.7 

12 

2.S 

3 

3.1 
6 

T 

2.2 

1 

16.9 

28 

QUINCY  DAM  21 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

5 

6 

1.0 
3 

5.0 

7 

T 

2.0 

1 

22 

OUlNCY  MEMORIAL  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

5 

.5 

7 

1.0 

5 

5.5 

5 

T 

2.3 

1 

13.3 

23 

RUSHVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

6.0 

4.0 

2.5 

5.2 

T 

2.0 

19.7 

»         »  * 

CENTRAL  O'f 

bldqmington  waterworks 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.3 

5 

4.6 

15 

.5 

3 

2.0 

9 

- 

.5 

1 

- 

bloomingtqn  normal 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.6 

6 

5.1 

19 

1.0 

1 

1.9 

4 

.3 

.8 

14.7 
32 

CHENDA 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

.5 

7.2 

6 

4.5 

IS 

.7 

1.7 

1.0 

T 

15.6 
24 

CHILLICOTHE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.0 

6 

4.0 

22 

1.0 

3 

3.0 

8 

- 

- 

- 

CLINTON   1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.1 

3.9 

10 

.5 

2.6 
3 

1.0 

"..0 

11.1 

13 

DECATUR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.0 

3 

4.5 

11 

2.0 
2 

3 

- 

- 

- 

FARMER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

3 

6,5 

21 

T 

2.0 

9 

- 

1.0 

1 

- 

HAVANA  POWER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

3.0 

8 

1.0 

2 

1.0 

2 

- 

- 

- 

LACQN  2  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

5.0 

5 

4.3 

20 

T 

3.3 

5 

1.0 

- 

- 

LINCOLN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.5 

2 

3.0 

10 

2.5 

4 

T 

T 

MACKINAW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.5 

9.0 

it 

6.9 

23 

2.5 

2 

4.5 

6 

.5 

1.1 

25.0 
35 

MASQN  CITY   1  NW 

SNOWFALL 
1    T  N  HN 

T 

6.0 

3.5 

5  n 

1.0 

5 
C 

2.0 

8 

T 

.5 

13.0 

MINONk  3  NE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

.5 

4 

3.5 

7 

.5 

1 

1.5 

2 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972   -   1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PRECIP 
ITATION 

MOUNT  PULASKI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

T 

9.0 

: 

1.0 

3.0 

2.7 

1 

.5 

- 

NEW  Salem  state  park 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

: 

- 

- 

- 

PEORIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

7.3 

6 

4.7 

21 

.8 

3 

2.7 
8 

1.2 

.7 

17.7 
40 

PETERSBURG  3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

7.5 

6 

3.0 

14 

.6 

2 

2.4 

7 

T 

.7 

1 

_ 

PRINCEVILLE   1  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

2.0 

8.0 

6 

3.0 

10 

T 

2.0 

5 

1 

T 

22 

TOULON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

1 

6.0 

7 

7.5 

1.0 

1 

6.5 

10 

1.5 

.5 

24.5 

•        ♦  » 

EAST  05 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

; 

- 

1.2 
3 

- 

.3 

- 

DANVlLLE   SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

: 

GIBSON  CITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.5 

3 

2.0 

16 

.6 

2 

2.5 
8 

1.0 

.5 

12.1 
29 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.1 

5.1 

3 

1.8 

12 

.8 

2 

2.4 

1.5 

1 

.3 

12.0 
18 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

1.1 

1 

't.5 

3 

6.1 

22 

.5 

1 

3.9 

8 

- 

- 

: 

- 

KANKAKEE   WTR   PTLL  CTL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1.0 

1 

MONTICELLO  NH  2 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

_ 

- 

_ 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

1.1 

1 

6.6 

5 

1.9 

1 

T 

3.0 
8 

2.2 

1 

.3 

15.1 
16 

PDNTIAC 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

5.0 

3 

2.5 

16 

.5 

3.0 
4 

1.5 

1.5 

14.0 
23 

RANTOUL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1 

T 

.1 

- 

.5 

1 

- 

SIDELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1.0 

T 

.5 

- 

1 

2.0 

1 

2 

URBANA 

Snowfall 

1    IN  ON  GO 

T 

4.0 

1 .  3 

6 

,2 

.8 

.  8 

1 

.6 

1 

7.7 
8 

WATSEKA   2  NW 

Snowfall 

1   IN  ON  CD 

T 

4.0 

2 

2.0 

8 

T 

1.0 

1 

2.0 

1 

T 

9.0 

12 

*         a  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAf  26 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 

1 

1.0 

3.0 

- 

- 

_ 

BARRY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

3 

9 

4.0 

6.0 
4 

1.8 

1 

BEARDSTOWN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

4.0 

3 

1.0 

1 

2.0 

BLUFFS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.0 

3 

5.0 

21 

1.5 
3 

3.5 

4 

T 

1.0 

14.0 

31 

CARlINVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

1 

1.4 

4 

.2 

1.4 

1 

T 

1.0 

9.5 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1972  -  1973 


ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PREC1P- 
ITATION 

EDWARDSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

.5 

1 

2.0 

1 

.5 

1 

2.6 

3 

T 

.5 

6.1 

6 

GRAFTON 

SNQWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

: 

_ 

_ 

_ 

: 

- 

GREENVILLE    1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

3.0 

5 

T 

1.0 

1 

- 

GRIGGSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

6 

3.0 

8 

4.0 

5 

5.0 

8 

- 

1.0 

1 

28 

H4RDIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

1 

,5 

11 

.5 

2.5 

3 

- 

- 

15 

HILLSBORD  2  SSW 

SNOWFALt 
1    IN  ON  GD 

3.8 

- 

1.5 

2.8 

.5 

1 

2.5 

- 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

.5 

3 

.3 

2.0 
3 

T 

1.5 

2 

7,3 

12 

JERSEYVILLE   2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  Gi" 

4.0 

2 

5 

T 

4 

T 

1.5 

1 

12 

KINCAID 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

1.0 

_ 

1.8 

1 

- 

MEDORA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

1.0 

3.0 

4 

T 

2.0 

- 

MOUNT  OLIVE   1  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

6.0 

4 

2.0 

7 

1.0 

1 

4.5 

4 

1.0 

2.0 

2 

16.5 

18 

PANA 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

8.5 

5 

4.5 

16 

2.0 

2 

2.1 

3 

3.0 

2 

3.0 

1 

23. 1 
31 

PLEASANT  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

5.0 

1 

1.2 

7 

2.7 

2 

3.0 

3 

T 

1.0 

12.9 

13 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.4 

2 

3.1 

8 

.6 

3.1 

5 

.3 

.9 

1 

13.4 

16 

SPRINGFIELD  «  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

TAYLORVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VIRDEN   1  N 

SNQWFALL 
1    IN  DN  GD 

5.0 

2 

5.0 

13 

.5 

2 

4.0 

5 

T 

.5 

15.0 

22 

VIRGINIA 

Snowfall 

1    IN  ON  GD 

5 . 0 

6 

3.0 

11 

2 . 0 

3 

4  5 

io 

i  •  u 

30 

WHITE   HALL   1  E 

snowfall 

1    IN  DN  GD 

♦         *  « 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2 

.9 

2 

1.3 

1.2 

2 

1.5 

1 

.5 

1 

6.4 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
:    IN  ON  GD 

T 

.3 

4.0 

3 

3.0 

2 

T 

3.0 

1 

10.3 

6 

FLORA  5  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

- 

2.5 

1 

- 

- 

- 

GREENUP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2.0 

2 

2.0 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

.2 

1.5 

1 

T 

2.5 

1 

4.2 

2 

LAWRENCEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

.2 

.7 

1.5 

2 

1.0 

1 

MARSHALL   1  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

VIAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PBECIP 
ITATION 

mattdon 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

1.0 

2 

.5 

3 

.5 

T 

- 

MOWEAQUA 

SNUWFALI 
1    IN  DN  GD 

1.0 

- 

2.0 

2 

T 

- 

_ 

NEWTON  5  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

.8 

3 

.5 

1 

1.3 
<• 

.5 

1 

1.5 

1 

10 

OlNEY  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

- 

1.3 

1.3 

1.0 

1.0 

- 

PALESTINE 

SNOWFALL 
I   IN  DN  CP 

1.0 

1.0 

I 

2.0 

5 

2.0 

3.0 

- 

PARIS  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.0 

1.0 

1 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

13.0 

SAINTE  MARIE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

5ALEM  WSMQ 

SNQWFALl 
1    IN  DN  GD 

T 

1.0 

1 

T 

1.0 

2 

T 

.2 

2.2 

3 

TUSCOLA 

SNQWFALl 
1    IN  DN  GD 

T 

3.0 

7 

1.0 
2 

2.0 

2 

1.0 

1 

1.0 

1 

13 

VANQAlIA  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

VANDALIA  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

T 

T 

.9 

1 

T 

1.0 

1 

WILCDX 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GP 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1.3 

2.0 
3 

1.3 

1.0 

1.0 

8.6 

«         *  * 

SOUTHWEST 

08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
I    IN  DN  GD 

.5 

2.5 

3 

.5 

l.<. 

T 

T 

't.9 

3 

BELLEVILLE   SO  ILL 

UN  IV 

SNOWFALL 
1   IN  DN  GP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CAHDKIA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 

- 

- 

_ 

- 

T 

CAIRO  WSD  CI 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

1.7 

2 

.9 

1 

.3 

T 

2.9 

3 

CARBONOALE  SFWAGF 

PL 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GP 

T 

- 

1.5 

1 

T 

- 

CARLYLE  RESEPVDIR 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

.3 

T 

T 

1.0 

1 

- 

CENTRALIA   2  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.2 

1 

2.9 

2 

3.7 

6 

l.S 

I 

10 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

- 

2.0 
<> 

.9 

1 

T 

- 

COBDEN  2  S 

SNQWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

3.0 

3 

T 

1.0 

1 

- 

- 

- 

CU  QUOIN   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

3.1 

GRAND  TOWER  2  N 

SNOWFALL 
I   IN  ON  CP 

T 

T 

T 

1.0 

1 

- 

T 

- 

MAKANDA    1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.5 

3.0 

ti 

1.5 

1.0 

2 

T 

10 

MARION  *  NNE 

SNQWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1.5 

3 

.7 

1.5 

T 

T 

'•.2 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  .   1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

PRECIP- 
ITATION 

NASHVILLE   *  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

,9 

2.0 
2 

1.4 

1 

- 

T 

3 

PRAIRIE   DU  ROCHER  IWSW 

SNQWFA LI 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

2.8 

7 

1.0 

2 

- 

- 

- 

RED  BUD 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

T 

1.0 

.5 

2 

T 

SPARTA 

1    IN  ON  GD 

•J" 

y 

5 

•  0 

1 

y 

WATERLOO   1  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.8 

.5 

<•.<• 

1.0 

1 

T 

■ 

*         *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

.5 

T 

■ 

T 

- 

BENTON  FOREST  SERVICE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

BRDQKPORT   DAM  52 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

2 

T 

T 

1.0 

2 

CARMI   6  NW 

SNOWFALI 
1    IN  DN  GD 

T 

1.0 

.3 

.8 

1 

- 

T 

- 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1.0 

3 

.3 

T 

- 

3 

FAIRFIELD   RADIO  WFIW 

SNOWFALI 
1   IN  ON  CD 

T 

.5 

1 

1.0 

1.0 

2 

- 

3 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

.3 

.9 

3.2 
2 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

2.0 

1.0 

3 

1.5 

2 

T 

.5 

5.0 

9 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MCLEANSBORO 

SNOWFALL 
1    IN  DN  CD 

T 

- 

T 

1.5 

4 

- 

T 

- 

MT  CARMEL    1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

.8 

1 

1.6 

2 

1.5 

T 

4 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

rosiclare 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

T 

2.0 

<( 

T 

T 

T 

T 

2.0 

SHAWNEETDWN  NEW  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.6 

3 

.7 

1 

1.0 

1 

T 

5 

WAYNE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

1.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUI.Y  197^ 


Stalion 

DayoiMonlh 

ft 
0) 
t 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le  1 

17 

18 

19  I 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         «  • 

NORTHMEST  01 

ALEOO 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
68 

93 

7; 

91 
67 

83 
60 

90 
64 

92 
66 

94 
68 

94 

74 

90 
68 

65 

6  1 

92 
64 

92 

70 

91 
65 

62 
56 

83 
59 

86 
61 

68 
52 

84 

66 

74 
67 

72 
66 

78 
65 

66 
69 

67 
69 

69 
71 

80 
65 

67 
64 

80 
60 

79 
60 

67 
69 

81 
60 

85.2 
65,3 

DIXON 

MAX 

MIN 

68 
58 

91 
71 

90 
66 

66 
67 

85 

58 

89 
61 

9; 
65 

95 

6  ; 

93 
74 

91 
6S 

89 
60 

93 
59 

94 
69 

61 
66 

83 
57 

84 
59 

88 
55 

69 
59 

88 
66 

61 
70 

73 
65 

74 
67 

65 
66 

69 
67 

66 

70 

66 
67 

61 
64 

77 
60 

63 
59 

89 
69 

84 

63 

66.9 
64.2 

fllEEPQRT 

MAX 
MIN 

87 
SB 

90 
72 

67 
64 

65 

67 

83 
57 

87 
63 

90 
66 

92 
71 

89 
62 

90 
65 

83 
59 

91 
60 

92 

72 

87 
66 

79 
55 

81 
53 

65 
54 

67 
57 

88 
67 

87 

57 

75 
64 

78 
65 

61 
64 

67 
69 

65 

71 

60 
68 

85 
65 

81 
57 

63 
57 

89 

66 

72 

61 

85.0 
63.4 

FULTUN  OAH  13 

MAX 
MIN 

78 
62 

85 
6* 

89 

72 

90 
68 

83 
64 

63 
66 

67 
6S 

69 
71 

91 
73 

6S 

7? 

85 
65 

63 
65 

91 
66 

90 
70 

78 
65 

81 
60 

84 
60 

65 
62 

65 
64 

89 
69 

71, 
67 

76 
67 

74 
56 

64 

70 

86 

70 

65 
68 

79 
67 

63 
63 

78 
64 

60 
63 

85 
66 

63.7 
56. t 

CALVA 

MAX 
MIN 

79 
60 

87 
6* 

68 
69 

90 
66 

65 
61 

63 
64 

69 
66 

90 
69 

92 
74 

93 
68 

87 
6 1 

86 
62 

91 
64 

91 
65 

91 
59 

81 
60 

82 
50 

65 
63 

87 
69 

83 
68 

75 
66 

71 
66 

75 
66 

66 
66 

86 
69 

67 
67 

80 
65 

65 

60 

77 
62 

80 
62 

65 
61 

64. B 
64.6 

CENEsea 

MAX 
MIN 

89 

92 

9- 

87 
67 

87 
61 

94 
66 

93 

6S 

95 
70 

97 
76 

92 

70 

67 

93 
64 

94 

7 1 

81 
65 

64 
59 

64 
60 

87 
60 

92 
53 

68 

70 

76 
67 

72 
67 

74 
65 

86 

70 

91 
69 

90 

70 

61 
67 

88 
65 

79 
65 

64 

61 

69 
55 

75 
60 

87.0 
66. 1 

HENNEPIN  PQHER  PLANT 

MAX 
MIN 

87 
5  ft 

91 

70 

90 
69 

90 
66 

83 
56 

87 
59 

90 
61 

93 
63 

94 
75 

89 

72 

90 
61 

90 
55 

95 
70 

91 
64 

91 
55 

64 
54 

86 
52 

90 
55 

90 
60 

67 

70 

75 
67 

75 
66 

86 
66 

66 
67 

68 
68 

84 
65 

88 
66 

61 
61 

81 
57 

64 
54 

78 
64 

87.0 
53.2 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

86 
67 

86 
59 

89 
71 

SB 
64 

82 
61 

86 
64 

69 
63 

93 
71 

92 
71 

90 

7? 

82 

6  1 

94 
56 

95 

7  1 

90 
67 

61 
54 

82 
61 

86 
61 

69 
62 

85 
69 

82 
69 

78 
63 

80 
60 

67 
64 

66 
67 

90 
71 

88 
67 

87 
61 

66 
60 

60 
60 

88 
71 

79 
50 

66.5 
54.6 

MOLINE  HSQ  4P 

MAX 
MIN 

86 
65 

89 
69 

90 

72 

85 

63 

83 
56 

88 
63 

92 
68 

94 
69 

93 
73 

88 
70 

83 
63 

93 
66 

93 
72 

79 
61 

81 
57 

82 
60 

65 
61 

87 
61 

83 
67 

74 
58 

72 
58 

75 
67 

65 

7ft 

67 
69 

68 
59 

79 
67 

86 
64 

79 
60 

81 
58 

67 
65 

76 
58 

84.5 
65.2 

MDKRISON 

MAX 

MIN 

89 

90 

90 
6 1 

87 
66 

64 

60 

Btl 
64 

90 
66 

93 

70 

92 
73 

90 
69 

66 
61 

91 
62 

93 
71 

91 
66 

64 

56 

61 
55 

85 
57 

88 
59 

66 
66 

63 
66 

73 
66 

75 
66 

84 
66 

67 
70 

85 
71 

66 
67 

65 
66 

83 
61 

62 
57 

89 

66 

81 
63 

66.2 
64.7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

86 
56 

68 
71 

69 
65 

SB 
67 

83 
55 

8B 
59 

93 
64 

92 
66 

93 
72 

68 
65 

65 
57 

90 
62 

92 

70 

91 
61 

80 
52 

81 
55 

89 
53 

67 
54 

69 
68 

66 
63 

73 
60 

74 

61 

82 
65 

66 
56 

66 
70 

66 
65 

65 
63 

85 
58 

84 
62 

84 
61 

83 
61 

66.0 
62.3 

PAW  PAW 

MAX 

MIN 

80 
57 

RA 

63 

84 
57 

84 
64 

82 
62 

83 
63 

85 

67 

66 
66 

69 
74 

90 
69 

88 
69 

89 

70 

89 
65 

91 
60 

90 
57 

82 
55 

79 
55 

62 
57 

85 

66 

83 
62 

65 
65 

71 
65 

73 
66 

61 
66 

79 
65 

82 
63 

60 
60 

83 
59 

60 
59 

79 
57 

62 
64 

83.3 
62.9 

ROCHELLE  6  Nti 

MAX 
MIN 

65 
57 

B8 
71 

83 
64 

84 
67 

81 
57 

85 

60 

88 
63 

90 
66 

91 

71 

86 
66 

81 
59 

87 
59 

91 
68 

85 
64 

79 
56 

81 
55 

83 
56 

85 
55 

85 
64 

60 
68 

75 
65 

75 
65 

81 
69 

83 

67 

66 
68 

61 
67 

83 
64 

78 
58 

79 
57 

82 
65 

80 
52 

83.3 
63.1 

ROCKPORD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

67 
SB 

SB 
71 

86 
63 

83 
65 

81 
58 

87 
62 

90 
64 

6B 

92 
71 

85 
64 

79 
60 

91 
56 

92 
69 

76 
60 

76 
56 

80 
54 

64 
55 

85 
57 

86 
66 

75 
67 

78 
65 

79 
65 

61 

70 

85 
69 

67 

70 

61 
69 

84 
65 

75 

60 

81 
59 

84 
66 

74 
51 

83.9 
63.4 

STOCKTON 

MAX 

Mm 

83 
60 

86 
71 

63 
63 

65 
65 

60 
52 

84 

53 

86 

90 

87 
74 

95 
68 

81 
59 

91 
62 

8B 
71 

67 
62 

77 
62 

79 
57 

83 
50 

65 
6* 

85 
68 

75 
67 

73 
53 

74 
63 

60 
58 

84 
58 

84 
71 

78 
65 

82 
63 

76 
57 

79 
60 

62 
64 

76 
61 

82.6 
63.9 

TISKILNA 

MAX 

Mm 

67 
58 

92 
71 

92 

70 

90 
66 

85 

5B 

89 
60 

90 
63 

94 
67 

94 
72 

90 
70 

88 
60 

90 
56 

93 
72 

63 
65 

82 
55 

81 
57 

65 
53 

87 
55 

89 
65 

60 
68 

72 
57 

79 
65 

67 
58 

86 
67 

68 
68 

82 
66 

67 
65 

63 
59 

61 
56 

83 
64 

78 
63 

65.9 
63.7 

MALNUT 

•          •  • 

MAX 

Mm 

79 
69 

90 
71 

69 

70 

90 
65 

84 
58 

87 
63 

89 
65 

92 
68 

92 

70 

91 
69 

67 

58 

90 
59 

92 

71 

90 
66 

62 

57 

82 
56 

86 
59 

66 
61 

87 

67 

62 
58 

72 
65 

75 
65 

66 
65 

67 
67 

67 

68 

81 
67 

86 
54 

64 
59 

61 
58 

86 
64 

79 
61 

65.5 
64.3 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nh 

MAX 

Mm 

79 
56 

63 
62 

65 
69 

60 
62 

SO 
57 

81 
56 

85 
62 

87 
67 

92 
68 

89 
66 

84 
55 

75 
56 

67 

60 

91 
60 

74 
56 

75 
49 

79 
50 

64 

52 

86 
5  7 

69 
68 

71 
54 

73 
63 

77 
64 

76 
67 

84 
68 

68 
70 

83 
65 

64 
60 

72 
58 

80 
62 

61 
63 

81.7 
61.1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

69 
59 

91 
69 

87 
64 

66 
66 

68 
57 

89 
62 

91 
61 

93 
68 

93 
71 

89 
6S 

82 
65 

89 
56 

94 
67 

89 
64 

79 
53 

62 
52 

87 
55 

69 
60 

69 
67 

86 
65 

60 
54 

79 
67 

65 

70 

88 
68 

90 
70 

7<) 
68 

66 
64 

84 
64 

62 
57 

63 
65 

79 
67 

66.4 
63.5 

BARRINCTON 

MAX 
MIN 

79 
57 

86 
71 

88 
67 

82 
63 

81 
55 

81 
61 

86 
65 

88 
69 

91 
72 

91 
66 

85 
57 

75 
54 

88 
59 

92 
63 

74 
56 

74 
49 

76 
54 

82 
56 

86 
57 

68 
66 

75 
66 

76 
67 

77 
68 

78 
69 

89 
69 

69 
68 

81 
65 

83 
59 

72 
57 

80 
66 

83 
64 

62.5 
52.5 

CHICAGO  GRAKT  PARK 

MAX 

Mm 

79 
67 

91 
74 

60 
64 

78 
6S 

75 
67 

87 
66 

90 
73 

92 
74 

92 

70 

77 

70 

71 
63 

89 
62 

94 

70 

77 
66 

71 
66 

73 
66 

76 
67 

87 

71 

87 
76 

79 
66 

73 

70 

74 

70 

77 
72 

60 

70 

90 
75 

64 

72 

87 
67 

73 
56 

80 
66 

60 
63 

74 
66 

81.2 
56.5 

CHICAGO  O'HARE  MSO  AP 

MAX 

Mm 

66 
60 

89 
7* 

63 
65 

82 
65 

81 
60 

67 
62 

69 
67 

92 
71 

92 
72 

89 
67 

76 
56 

90 
58 

95 
72 

76 
62 

75 
60 

79 
55 

66 
58 

67 
63 

86 
70 

78 
69 

78 
71 

79 
72 

82 
73 

66 
72 

69 
72 

63 
70 

65 
68 

70 
62 

80 
60 

81 
69 

77 
65 

83.5 
65.9 

CHICAGO  UNIVERSITV 

MAX 

MIN 

62 
63 

67 

73 

92 
64 

81 
66 

62 
61 

87 
66 

90 
70 

92 
74 

94 
76 

94 
70 

61 
66 

64 
60 

93 
75 

95 

71 

78 
62 

77 
62 

63 
63 

66 
59 

69 
72 

89 
74 

75 
68 

79 
68 

76 
70 

84 

70 

69 
73 

92 
70 

86 
68 

67 
65 

80 
62 

83 
66 

81 
68 

85.4 
66.1 

CHICAGO  "IDWAY  WSO  AP 

MAX 

Mm 

66 
63 

93 
7* 

85 
65 

86 
67 

84 

63 

91 
63 

93 
66 

96 
71 

96 

72 

91 

70 

76 
62 

91 
59 

96 
73 

78 
64 

76 
57 

60 
54 

88 
56 

90 
57 

90 
74 

82 
69 

76 
70 

78 
71 

67 
73 

66 

72 

92 
74 

85 

71 

89 
69 

74 
63 

61 
60 

81 
59 

78 
65 

85.8 
66.6 

OE  KALB 

MAX 

Mm 

87 
59 

91 
71 

69 
6! 

87 
67 

85 
59 

87 
63 

90 
66 

94 
69 

94 
79 

91 

70 

68 
59 

89 
56 

93 

70 

93 
66 

79 
56 

82 
53 

65 
58 

66 
59 

88 
68 

86 
70 

79 
66 

76 
65 

63 
59 

86 
69 

66 

71 

64 
62 

83 
65 

85 
59 

80 
58 

83 
66 

63 
64 

65.3 
54,6 

GEIHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

Mm 

89 
62 

93 
62 

6e 

65 

68 
60 

85 
58 

88 
59 

90 
64 

93 
63 

91 
68 

80 
61 

89 
57 

94 
63 

86 
54 

65 
63 

82 
50 

88 
61 

69 
50 

90 
66 

91 
71 

78 
61 

77 
71 

65 
69 

92 
59 

69 
58 

84 
66 

66 
57 

87 
60 

62 
57 

82 
66 

78 
64 

86.7 
62,6 

JOLIET 

MAX 

Mm 

67 
59 

91 
71 

92 
66 

86 
67 

85 
56 

88 
61 

91 
66 

93 
68 

94 
74 

93 

71 

89 
63 

91 
66 

95 

71 

94 
66 

79 
55 

83 
52 

67 
55 

69 
63 

89 
69 

90 

70 

79 
67 

68 
57 

67 
62 

69 
69 

92 
71 

92 
69 

93 
65 

67 
60 

63 
96 

63 
66 

81 
66 

66.9 
64.6 

HARENGO 

MAX 

Mm 

68 
57 

90 
69 

66 
62 

84 
64 

82 
57 

89 

60 

91 
63 

94 
69 

95 

72 

85 
69 

83 
57 

91 
57 

92 

70 

69 
62 

76 
56 

81 
48 

92 
51 

90 
52 

90 
56 

65 
67 

76 
64 

78 
54 

81 
67 

65 
67 

90 
70 

64 
67 

89 
63 

62 
57 

61 
55 

65 

66 

80 
63 

65.6 
52.3 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

67 
59 

9« 
72 

67 
bt 

87 
67 

86 
60 

68 
62 

90 
66 

93 
68 

94 
74 

91 
72 

83 
62 

69 
56 

95 
73 

64 
68 

82 
59 

85 
55 

68 
56 

91 
62 

89 
70 

79 
70 

74 
57 

75 
67 

87 

71 

69 
70 

69 

72 

80 
70 

89 
68 

81 
63 

63 
61 

85 
67 

77 
67 

85.2 
65.9 

Park  forest 

MAX 

Mm 

67 
62 

91 
71 

66 
6B 

86 
68 

82 
58 

84 
62 

92 
72 

91 
70 

94 
76 

85 
69 

76 
56 

61 
52 

94 
68 

60 
62 

75 
57 

80 
58 

85 
58 

87 
56 

68 
68 

81 
56 

75 
67 

79 
67 

79 
64 

»7 
65 

91 
70 

83 
68 

80 
62 

89 

60 

61 
58 

78 
56 

78 
64 

83.9 
54.7 

PERU  2  w 

MAX 

Mm 

69 
59 

91 
69 

91 
61 

89 
65 

84 
52 

69 
60 

91 
65 

94 
61 

95 

72 

93 

70 

67 
58 

89 
57 

93 
72 

92 
62 

82 
53 

63 
52 

86 

50 

90 
54 

92 
65 

66 
69 

79 
55 

79 
65 

66 
66 

68 
67 

69 
67 

81 
67 

66 
64 

66 
99 

84 
57 

64 
63 

80 
62 

67.2 
62.3 

WAUKEGAN  «  WSW 

MAX 
MIN 

79 
55 

62 
57 

86 
72 

79 
65 

83 
59 

61 
61 

67 
62 

90 
66 

93 
71 

65 
67 

65 

59 

72 
56 

69 
59 

94 
63 

76 

71 
52 

75 

78 
55 

87 

69 

73 

72 

76 

76 

60 

90 

83 

66 

72 
59 

90 

63 

61.7 
62.7 

WHEATON  3  5E 

MAX 

MIN 

MAX 
MW 

MAX 
MW 

68 
55 

91 
70 

91 
63 

88 
65 

53 

88 

90 
62 

94 
66 

94 

72 

94 
69 

66 
57 

90 
52 

94 

70 

92 
65 

78 
55 

87 
48 

86 
52 

69 

57 

66 
60 

65 

70 

60 
55 

79 
67 

69 
58 

86 
66 

91 
68 

90 
69 

65 

86 
65 

81 
55 

62 
65 

79 
67 

67.4 
62.8 

R«I*ranc«  Noica  Following  SuUon  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 

Day  oi  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

a  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         «  • 

WEST 

03 

CILESBURC 

MAX 
MIN 

89 
66 

88 
68 

91 
73 

81 
66 

63 
58 

88 
66 

90 
67 

92 
68 

94 
74 

87 
70 

83 
64 

92 
63 

92 
69 

77 
62 

81 
5" 

81 
62 

84 
63 

82 
6* 

80 
70 

74 
68 

73 
67 

79 
67 

86 
70 

85 
69 

87 
70 

80 
68 

87 
65 

76 
61 

78 
62 

66 
65 

75 
59 

64,0 
65.8 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
67 

9? 
74 

90 
66 

84 
61 

91 
64 

91 
66 

94 
67 

91 
74 

90 
70 

82 
62 

91 
63 

84 
68 

79 
69 

82 
56 

86 
57 

87 

6  1 

67 
65 

80 

60 

70 

84 

70 

35 

70 

87 

70 

93 
66 

85 

69 

81 
66 

81 
65 

82 
66 

83 
66 

66 
65 

80 
62 

86.2 
66.3 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
66 

9- 
72 

88 
68 

85 
61 

90 

6] 

93 
62 

94 
64 

95 
69 

91 
66 

85 
64 

94 
63 

93 
67 

78 
64 

84 
55 

84 
59 

68 
58 

67 
60 

82 
62 

77 
69 

60 
6E 

63 
69 

68 
64 

65 

66 

67 
67 

83 
65 

68 
63 

83 
59 

84 
61 

86 
64 

76 
61 

86.6 
64.0 

MONMOUTH 

MIN 

90 
65 

88 
67 

91 
71 

91 
67 

83 
58 

89 
63 

90 
65 

93 

67 

94 
74 

86 

70 

85 
62 

93 
63 

93 

70 

67 
64 

61 
57 

84 
57 

87 
59 

89 
62 

82 
66 

74 
69 

73 
66 

80 
67 

68 

70 

87 
68 

86 
69 

81 
69 

67 
66 

80 
61 

79 
62 

87 
66 

83 
60 

65!2 

OUINCY 

MAX 

87 

70 

91 
69 

90 
77 

86 
67 

65 

65 

89 
67 

91 

70 

92 
71 

92 
77 

90 
72 

86 
67 

93 
68 

93 
73 

86 
66 

83 
67 

83 
63 

65 
65 

65 
69 

79 
77 

79 
71 

63 

70 

85 

71 

85 

70 

83 
67 

84 
70 

83 
67 

89 
68 

85 
66 

87 
66 

85 
67 

60 
64 

86.3 

auiNCY  F44  4P 

MAX 
MIN 

88 
66 

89 
69 

75 

85 
69 

84 
65 

88 
65 

89 
66 

91 
69 

91 
74 

90 
72 

85 
64 

90 
66 

91 

70 

76 
65 

83 
61 

82 
62 

65 
59 

69 

63 

78 
70 

60 
71 

82 
72 

85 

71 

84 
68 

84 
67 

84 
69 

62 
66 

86 
66 

83 
65 

84 
65 

85 
68 

78 
63 

85.1 
67.2 

RUSHVILLE 

•          •  * 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
66 

91 
67 

85 
64 

86 
6  1 

89 
64 

90 
66 

91 
68 

93 

72 

93 
72 

92 
67 

90 
65 

91 
66 

64 
61 

63 
59 

84 
60 

65 
62 

80 
64 

79 
64 

79 
65 

85 
65 

65 

66 

63 
66 

63 
6" 

84 
69 

85 
69 

86 
6f 

B4 
63 

84 
63 

84 
63 

77 
62 

66.0 
65.  1 

CENTRAL 

SLOOMINGTQN  NORMAL 

MAX 
MIN 

SS 
60 

as 

71 

87 
69 

84 
68 

83 
58 

68 
60 

90 
65 

92 
71 

92 
71 

91 
69 

66 
62 

68 
61 

92 
67 

92 
64 

80 
58 

82 
59 

84 
56 

87 
61 

89 
72 

85 
69 

76 
68 

61 
66 

69 

71 

86 
69 

86 

72 

84 
68 

87 
65 

84 
62 

81 
62 

81 
67 

76 
67 

85.7 
65.4 

CHENOA 

MAX 
MIN 

88 

88 
69 

88 
68 

87 

86 
56 

67 
6 1 

89 
69 

91 
66 

93 

7 1 

69 
68 

80 

68 
56 

92 
65 

69 
63 

81 
5£ 

82 
60 

8! 
5 1 

88 
61 

89 

SO 
69 

75 
67 

60 
64 

87 
70 

87 
6G 

68 
70 

83 
67 

86 
6  5 

84 
62 

82 

83 

78 
6  3 

89.6 
63.6 

OECATUS 

MAX 

MIN 

90 
63 

89 
71 

94 
69 

89 
67 

84 
59 

87 
62 

69 
66 

93 
69 

93 

72 

89 

71 

64 
63 

66 
58 

92 
66 

90 
66 

84 
59 

85 
58 

87 
57 

90 
67 

90 
72 

85 

70 

64 
70 

84 
72 

89 
69 

86 
69 

87 

72 

84 
69 

67 
66 

84 
63 

65 
62 

85 
66 

83 
66 

87.4 
66.  1 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

61 

89 

93 
69 

89 
67 

85 
59 

87 
61 

68 
65 

93 
66 

92 
72 

89 

71 

87 
67 

66 
55 

93 
65 

90 
66 

89 
56 

84 
55 

87 
56 

86 
67 

88 
68 

64 

70 

61 
69 

85 

70 

88 

70 

89 

70 

69 
72 

85 

70 

68 
65 

82 
62 

81 
60 

85 
65 

67.3 
65.7 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 
MIN 

84 
63 

86 
67 

88 
70 

88 
66 

83 
62 

66 
62 

68 
62 

69 
66 

94 
67 

94 
67 

89 
65 

91 
57 

94 

70 

93 
67 

84 
58 

85 
59 

88 
56 

90 
58 

86 
69 

60 
69 

83 
71 

86 

72 

86 

71 

87 
68 

87 
70 

85 
66 

68 
66 

64 
65 

85 
61 

84 
66 

76 
64 

66.9 
69.2 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

85 
62 

88 
72 

89 
69 

89 
67 

82 
59 

66 
62 

88 
64 

92 
69 

92 
72 

91 
71 

86 
60 

67 
67 

91 
71 

91 
60 

81 
57 

84 
52 

86 

56 

86 

61 

68 
67 

63 
69 

74 
68 

79 
67 

67 
71 

87 
6G 

67 
69 

62 
69 

67 
67 

77 
64 

82 
59 

66 
65 

77 
65 

65.5 
65.1 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

88 

86 
69 

88 

86 

82 
60 

65 
63 

88 
64 

90 

9C 

88 
72 

82 

86 
57 

91 
68 

64 
67 

62 
5  G 

82 
58 

84 
59 

86 
63 

87 

80 
70 

81 
70 

83 
71 

87 

71 

85 
69 

86 
71 

83 
69 

85 
67 

82 
64 

62 
60 

64 

80 
68 

84.9 
66.1 

MASON  CITY  1  NW 

MIN 

89 
b'l 

87 

70 

90 
70 

87 
67 

83 
61 

87 
62 

90 
63 

91 
67 

92 
70 

66 
70 

64 
63 

67 
59 

91 
69 

88 
65 

82 
56 

82 
56 

84 
55 

87 
58 

84 
68 

81 

71 

62 
70 

64 

70 

67 
69 

86 
68 

86 
69 

82 
68 

66 
66 

81 
60 

83 
61 

85 
66 

80 
67 

65!' 

HINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

86 
59 

89 

69 

89 
65 

88 
65 

84 
59 

86 
60 

68 
63 

92 
66 

92 
70 

91 
70 

67 
58 

66 

50 

92 
66 

90 
62 

81 
56 

81 
54 

84 
50 

87 
56 

89 
66 

86 
67 

75 
66 

76 
64 

65 
67 

87 
67 

67 
69 

64 

66 

66 
64 

84 
58 

81 
56 

80 
63 

76 
62 

85.5 

PEORIA  wSD  AP 

MAX 
MIN 

88 
64 

86 
70 

90 
70 

89 
65 

82 
60 

si 

63 

69 
64 

90 
68 

92 
70 

68 
71 

82 
65 

68 
58 

92 
66 

81 
61 

82 
59 

82 
58 

84 
61 

87 
60 

86 
69 

77 

70 

78 
69 

82 
68 

66 
71 

66 
69 

65 

70 

62 
66 

67 
66 

80 
62 

80 
61 

83 
66 

78 
60 

84.7 
65.2 

PRINCEVILLE   1  N 

•          «  • 

MAX 
MIN 

85 
62 

87 
69 

88 

7] 

90 
65 

84 
58 

86 
63 

90 
67 

90 
69 

91 
73 

90 
68 

85 
60 

90 
60 

92 
69 

90 
63 

80 
57 

79 
59 

83 
59 

65 
59 

85 
66 

75 
67 

74 
67 

77 
66 

85 

70 

85 
68 

85 
69 

80 
67 

65 
65 

65 

62 

79 
61 

83 
65 

79 
63 

64.6 
64.7 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

86 
57 

92 
68 

92 
64 

83 
69 

85 
59 

87 
60 

89 
64 

91 
64 

93 
69 

90 
70 

65 
63 

86 
52 

93 
64 

90 
65 

83 
60 

83 
56 

86 
54 

89 
62 

90 
66 

86 

70 

80 
70 

65 

70 

89 

71 

86 

70 

90 
71 

88 

7o 

86 
67 

84 
64 

83 
57 

86 
67 

83 
68 

87.1 
64.5 

HODPESTON 

MAX 
MIN 

86 
60 

90 
70 

89 
71 

82 
66 

63 
61 

87 
61 

87 
66 

91 
67 

92 

72 

88 
7 1 

80 
60 

85 
53 

92 
67 

88 
67 

83 
57 

82 
53 

85 
53 

68 
6» 

90 
69 

83 

70 

74 
67 

BC 

67 

87 
66 

85 
70 

88 
73 

83 
69 

65 
67 

80 
65 

82 
56 

B3 
67 

60 
67 

85.1 
65.0 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

MAX 
MIN 

87 
57 

87 
73 

91 

70 

88 

70 

84 

60 

85 
60 

90 
62 

89 
66 

92 
75 

95 
70 

86 
60 

78 
57 

90 
59 

95 
65 

62 
63 

79 
58 

82 
56 

85 
58 

88 
66 

92 
68 

82 
67 

74 
65 

75 
69 

89 
69 

88 
70 

90 
70 

89 
67 

90 
62 

75 
62 

81 
64 

60 
68 

85.5 
64.6 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

88 
59 

92 

70 

89 
69 

89 
65 

84 
59 

68 

60 

90 
6 1 

92 
6 1 

93 

72 

92 
71 

88 
59 

68 
52 

93 

70 

90 
65 

84 

56 

63 
50 

86 
53 

68 
6J 

91 
6 1 

80 
70 

76 
67 

76 
65 

85 

69 

87 

70 

88 
71 

63 
67 

69 

66 

82 
63 

62 
58 

61 
66 

76 
65 

86. 1 
63.6 

PDNTIAC 

MAX 
MIN 

89 
58 

91 
70 

91 
67 

89 
68 

86 
62 

89 
63 

91 
6! 

94 
69 

94 

71 

92 
73 

90 
63 

89 
56 

94 

71 

92 
67 

84 
58 

85 

56 

87 
57 

91 
65 

89 
69 

87 

70 

76 
67 

77 
66 

87 

70 

88 
70 

90 
71 

85 
68 

88 
67 

85 
63 

82 
59 

61 
62 

80 
66 

87.9 
65.4 

RANTDUL 

MAX 
MIN 

85 
64 

88 

72 

91 
71 

91 
67 

63 

61, 

84 
65 

88 
62 

90 
68 

93 

70 

93 

72 

89 
61 

81 
59 

89 

60 

94 
67 

88 
57 

64 
56 

84 
56 

86 
60 

90 
68 

90 
70 

84 
69 

79 
68 

85 

70 

83 
69 

82 

71 

90 
70 

85 

66 

63 
63 

84 
64 

82 
64 

66 
67 

66.6 
65.4 

URBANA 

MAX 
MIN 

88 
63 

90 
69 

90 
71 

83 
67 

64 
64 

88 
64 

88 
64 

91 
68 

92 
73 

89 
70 

81 
62 

86 
57 

91 
68 

67 
69 

63 
61 

64 
58 

85 
60 

87 
68 

89 
69 

84 

70 

81 
69 

64 
71 

88 
68 

85 

70 

86 
71 

84 
66 

89 
64 

62 
64 

83 
60 

85 
67 

61 
67 

86.0 
66.3 

WATSEKA  2  Nw 

•           *  * 

MAX 
MIN 

87 
57 

90 
70 

89 
65 

84 
67 

83 
58 

87 
58 

94 
65 

96 
67 

93 

70 

88 
69 

77 
59 

67 
53 

92 
66 

90 
65 

66 
55 

85 
50 

65 
52 

89 
61 

69 
68 

87 
68 

76 
67 

73 
65 

84 
68 

85 
69 

86 
70 

84 

70 

84 
65 

63 
63 

80 
62 

80 
66 

78 
64 

85.5 
63.6 

WEST  SOUTHWEST 

04 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

85 
69 

92 
71 

90 

70 

92 
65 

67 
65 

86 
67 

90 
66 

91 
71 

92 
71 

90 
69 

90 
68 

85 
64 

90 
67 

93 

70 

93 
66 

85 

61 

66 
63 

68 
66 

90 
69 

87 
73 

90 
71 

86 
66 

87 
63 

92 
66 

91 
70 

86 
68 

65 

67 

80 
62 

79 
62 

86 
62 

66 

66.3 
66.9 

C4RLINVILLE 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 
72 

91 
71 

91 
67 

06 
61 

89 
60 

90 
62 

93 
66 

91 
70 

88 

70 

87 
62 

89 
59 

93 
66 

88 
64 

85 
61 

86 
58 

67 
55 

90 
60 

87 

71 

89 
72 

88 

71 

87 
67 

90 

70 

89 
67 

90 
69 

87 
66 

89 
65 

87 
64 

66 
62 

86 
67 

82 
66 

86.6 
65.4 

CRICCSVILlE 

MAX 
MIN 

88 
64 

88 
63 

88 
68 

87 
63 

65 
59 

86 
63 

90 
65 

91 
66 

91 
70 

68 
66 

66 
60 

88 
60 

90 
67 

66 
63 

83 
55 

63 

60 

85 
54 

66 
56 

80 
65 

80 
65 

83 
67 

84 
64 

87 
64 

89 
63 

65 

65 

62 
63 

86 
62 

84 
60 

85 
60 

83 
62 

60 
59 

85.6 
62.7 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
69 

90 
71 

69 
66 

84 
63 

87 
65 

88 
65 

90 
66 

86 
72 

86 
69 

86 
63 

65 
57 

69 
63 

69 
63 

63 
64 

84 
58 

85 
59 

87 
66 

85 

70 

89 

72 

86 
69 

66 
67 

92 
69 

87 
68 

88 
69 

84 
68 

65 
64 

85 

62 

65 
62 

86 
66 

82 
65 

86.8 
65. B 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

82 
57 

90 
67 

89 
69 

90 
68 

84 
61 

84 
63 

88 
62 

88 
63 

91 
68 

90     67  83 
71     63  59 
Sat  n«{«r«DC«  N 

87     9o  83 
62     65  59 
M«l  Following  Stall 

82 
59 

83 
59 

84 
58 

66 
69 

63 
71 

61 
71 

84 
68 

84 
67 

87 
68 

66 
68 

65 
68 

83 
67 

86 
63 

82 
62 

85 
62 

64 
64 

85.9 
64.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Station 

Day  of  Month 

« 

ot 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

'i' 

9 

10 1 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JEKSEVVUlE  2  SN 

MAX 
MIN 

89 

5; 

90 
70 

92 
6S 

91 
66 

86 
60 

90 
61 

69 
60 

92 
69 

92 
69 

91 
67 

89 
63 

89 

3^ 

92 
63 

91 
6 1 

e: 

85 

86 

il 

87 
66 

91 

89 

88 

92 

8S 

89 

86 

87 

87 

87 

88 

8C 

88.6 
64.9 

MAX 

MIN 

87 
69 

88 

71 

91 
72 

87 
68 

82 
63 

8* 
64 

64 

6C 

88 

72 

87 

72 

64 
63 

85 
57 

90 
65 

87 
69 

81 
64 

62 
60 

63 
60 

86 
68 

87 

70 

86 

72 

89 

70 

64 

70 

86 
69 

66 
69 

67 

72 

83 

70 

85 
66 

83 
69 

84 
61 

89 
67 

82 
67 

66.5 

SPRINGPIElO  WSO  iP 

MAX 
MIN 

88 
67 

89 
69 

89 

70 

83 
68 

83 
60 

86 
62 

91 
64 

92 
71 

90 
72 

67 

70 

82 
63 

68 
59 

91 
68 

83 
69 

62 
58 

83 
60 

69 
97 

89 
60 

87 
71 

63 
72 

69 
71 

85 
66 

89 
71 

67 
70 

87 
70 

84 
68 

65 
65 

83 
63 

84 
63 

64 
66 

81 

63 

66.0 

VIRDEN  1  N 

MAX 
I4IN 

91 
67 

92 
67 

93 
73 

91 
69 

66 
60 

90 
56 

91 
63 

93 
65 

92 
70 

89 
75 

66 
62 

68 
66 

94 
65 

86 
69 

84 

57 

66 
60 

89 
57 

87 
60 

89 
59 

64 
68 

84 

70 

66 
67 

90 
68 

69 
66 

87 
69 

64 
61) 

86 
66 

86 
61 

66 
60 

86 
60 

63 
60 

68,0 
64,4 

WHITE  HtLL   1  E 

•          •  • 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
69 

90 
7  J 

89 
67 

66 
64 

91 
63 

90 
64 

93 
66 

92 
69 

89 
7 1 

68 
66 

69 
69 

92 
69 

90 
66 

84 

63 

89 

67 
58 

87 

86 
70 

64 

66 

86 

89 

81 

86 

65 

67 

86 

86 

66 

8C 

67. (, 
66.4 

EAST  SOUTHEAST 

CHARLESTON 

MAX 

MIN 

86 
6C 

89 

91 

72 

83 
66 

82 
67 

85 
67 

66 
69 

86 
69 

69 
74 

87 

69 
69 

64 
59 

69 
68 

90 

7q 

81 

81 

64 

e« 

86 

67 

6! 

83 

68 

85 

7 1 

68 

84 

7 1 

8! 

85 

69 

84 

81 

65.5 
68.6 

EFFINOHAM 

MAX 
MIN 

90 
6 1 

91 
69 

93 
72 

87 
67 

69 
65 

88 
6ft 

89 
66 

91 
68 

91 
72 

90 
73 

68 
69 

66 
55 

91 
65 

92 
65 

64 

85 

89 
99 

67 

86 
66 

87 

90 

89 

92 

9C 

91 

67 

88 

86 

67 

66 

8^ 

88. t 

66. H 

FLORA  ;  Nm 

MAX 
MIN 

92 
66 

94 
69 

95 

70 

92 
69 

65 
63 

90 
60 

90 
61 

91 
65 

93 
67 

69 
69 

86 
6 1 

65 
5 1 

90 

90 

84 

86 

90 

90 

88 
67 

92 

91 

90 

94 

90 

92 

89 

89 

89 

68 
56 

67 

86 

69.6 
64.1 

MARSHALL  1  E 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
70 

83 

85 
63 

89 
63 

90 
64 

91 
66 

91 
69 

92 

86 
63 

86 

91 

91 

84 

69 

87 

69 

91 
66 

90 

87 

87 

91 

91 

90 

90 

65 

69 

64 

64 

85 

86.  1 
65.7 

HATTDOM 

MAX 
MIN 

88 
64 

90 
70 

93 

70 

81 

63 
66 

87 
64 

69 
67 

90 
69 

91 
72 

88 
7 1 

82 
63 

66 
94 

92 

92 

63 

83 

67 

69 

90 
70 

89 

67 

86 

90 

86 

90 

65 

67 

89 

64 

89 

83 

67.2 
66.9 

NOWEASUA 

MAX 
MIN 

90 
61 

89 

70 

94 
69 

67 
68 

89 
69 

67 
62 

90 
60 

92 
67 

91 
71 

88 

70 

84 
64 

87 
56 

92 
62 

90 
62 

84 
62 

84 
57 

86 
58 

67 
65 

89 
67 

68 

72 

84 

7 1 

69 
70 

88 

7  1 

86 
80 

91 
78 

90 
60 

88 

86 

85 
59 

87 
67 

62 

67.7 
66.6 

NEWTON  J  SE 

MAX 

MIN 

81 
66 

89 
69 

91 
71 

93 
69 

83 
64 

86 
66 

89 
69 

89 
67 

90 
70 

9? 
7  1 

88 
64 

81 
55 

84 
63 

88 
66 

68 
66 

84 

84 
59 

87 
62 

88 
68 

69 
72 

91 
70 

90 
69 

89 

71 

92 
70 

67 
7 1 

66 

70 

65 
66 

66 

86 
60 

85 
65 

86 
69 

87. » 
66.9 

QLNBV  2  S 

MAX 
MIN 

90 

90 

94 

91 

66 
65 

68 
63 

91 
67 

90 
69 

92 
69 

69 

87 

85 

89 

69 

84 

86 

87 

89 

68 
68 

92 

91 

92 

94 

69 

90 

87 

67 

86 

88 

86 

87 

68.9 
67.4 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

88 
69 

89 

9? 
72 

62 
70 

69 
65 

66 
65 

66 
69 

89 
69 

90 
72 

8B 
74 

61 

64 

69 

67 

83 

84 

89 

59 

86 

90 
69 

92 
7 1 

88 

68 

95 
74 

87 

89 

85 
7 1 

92 

66 

84 

84 
68 

85 

70 

87.2 
67.9 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

88 

91 

93 

81 
67 

69 
62 

88 
64 

90 
66 

92 
68 

93 
73 

69 

66 
63 

65 

90 

92 

85 

85 

87 

69 

65 
65 

90 
69 

85 

87 

91 
72 

68 

90 

65 

87 

64 

65 
58 

86 
65 

85 
69 

87.6 
66.3 

SALE1  WS»D 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
71 

93 

72 

90 
67 

64 
67 

86 
63 

69 

89 
69 

91 
70 

68 

7? 

84 
69 

86 
57 

90 
63 

90 
65 

62 
66 

84 
61 

89 
61 

68 
68 

63 
73 

91 
74 

92 
76 

88 
70 

93 

71 

90 
70 

91 
73 

89 
69 

90 
69 

87 
69 

86 
63 

87 
60 

63 
66 

8  8.1 
67.4 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 
70 

93 
67 

64 
68 

89 
63 

88 
65 

68 
64 

91 
64 

93 
71 

91 
72 

90 
64 

89 

92 
64 

91 
65 

86 
60 

84 
58 

67 
56 

69 
67 

91 
69 

67 

70 

69 
68 

87 

71 

69 
69 

87 
70 

67 

10 

65 
70 

86 
71 

66 
69 

64 
60 

65 
66 

84 
66 

87.9 
66 . 4 

VANOALIA  2  NW 

MAX 
MIN 

85 
67 

88 
71 

89 
72 

92 
67 

82 
64 

63 
65 

86 
65 

87 
67 

89 
72 

90 
72 

86 
64 

62 
56 

89 
63 

90 
61 

90 
68 

84 
59 

64 
56 

85 
65 

89 
71 

66 
76 

91 
72 

68 
69 

86 

71 

92 
70 

89 
71 

69 
69 

69 
65 

89 

65 

65 
62 

85 
69 

67 
67 

67.0 
66.9 

WINDSOR 

*           •  • 

MAX 
MIN 

89 

89 
69 

94 

69 
69 

89 
62 

89 
62 

69 
65 

93 
66 

92 
75 

89 

87 

66 

65 

67 

64 

69 

87 

86 
66 

90 
69 

69 
74 

86 
66 

67 
69 

92 
66 

91 
69 

90 
77 

85 

70 

86 

84 

66 
59 

86 
65 

64 
66 

88.2 
66.0 

SOUTHWEST 

OB 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

90 

92 
69 

96 

91 

90 
66 

89 
64 

90 
66 

69 
70 

90 
70 

90 

87 

85 
59 

90 

92 
7 1 

79 

87 
6  9 

88 

90 

65 

91 

94 

93 

70 

68 

91 

86 

69 

91 

90 
67 

65 

64 

69.3 
68.2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

90 

92 

93 

94 

64 

86 
61 

90 
59 

67 
66 

91 
67 

92 

90 

68 

91 

69 

68 

86 

67 

90 

89 
68 

91 

90 

90 

93 

93 

91 

89 

69 

88 

68 

89 
7 1 

88 
67 

69.9 
66.  3 

CAHOKIA 

MAX 

MIN 

89 

92 

94 

88 

69 
67 

63 
63 

86 
66 

87 
61 

94 
67 

92 

91 

67 

90 

93 

94 

66 

86 

69 
6l 

90 

86 

94 

96 

93 

93 

90 

90 

86 

90 

90 
65 

91 

70 

90 

90.1 
67.1 

CAIRO  MSO  CI 

MAX 
MIN 

88 

92 

96 

92 

90 
70 

90 
71 

90 
72 

82 
75 

69 

76 

91 

66 

86 

91 

92 

60 

83 

69 

91 

87 
74 

93 
75 

95 
78 

94 
76 

93 
76 

86 
72 

90 
74 

89 
73 

69 

7 1 

92 
74 

92 
73 

86 
75 

87 
72 

69.4 
72.7 

CARBONOALE  SEWACE  PL 

MAX 

MIN 

87 

91 

92 

94 

90 
65 

68 
60 

86 
63 

89 
72 

90 
72 

67 

90 

85 

90 

90 

91 

89 

85 

87 

90 
70 

69 

91 

93 

92 
72 

94 

90 
72 

89 

64 

66 

7 1 

89.3 
67.6 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

84 

90 

91 
72 

93 

89 
68 

64 

66 

85 

69 

68 

72 

89 

74 

90 

68 

82 
56 

87 

65 

89 

83 

84 

89 

89 

64 

91 

92 

89 
69 

93 

89 

69 

66 
66 

87 

67 
66 

89 
66 

67 

66 

67.6 
68.3 

COSDEN  2  S 

MAX 
MIN 

90 
66 

91 
67 

94 
69 

67 
6& 

88 
60 

8S 
96 

90 
62 

83 
68 

66 
67 

90 
69 

89 

70 

66 
54 

89 
59 

91 
71 

78 
65 

86 
60 

87 

60 

68 

60 

87 

92 

93 

90 

92 

66 

90 

89 

66 

88 

90 

85 

85 

68.3 
64.8 

OU  QUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

93 
6G 

96 
72 

95 
7? 

92 

66 

90 
61 

96 
66 

96 

71 

92 
70 

89 

87 

88 
55 

92 

91 
70 

68 

86 

67 

92 

88 

93 

95 

93 

95 

91 

92 

91 

69 

89 

89 
65 

89 

70 

65 
62 

91.1 
66.7 

HAKANOA   1  NW 

MAX 
MIN 

91 

92 
7  1 

94 

73 

90 
73 

69 
66 

86 
63 

89 
69 

88 
71 

66 
71 

90 

86 

87 
56 

91 

91 

65 

86 

88 

92 

87 

70 

73 

95 
75 

93 
70 

92 
7 1 

69 
70 

92 
73 

86 

88 
68 

89 
70 

90 
67 

86 
67 

86 
71 

89. » 
68.6 

HARIDN  4  NNE 

MAX 

MIN 

86 
60 

89 
68 

91 
71 

93 
71 

87 
63 

87 
59 

60 

68 

68 

70 

67 

71 

89 
67 

84 
54 

86 
57 

89 
61 

90 
68 

83 
61 

89 
99 

66 

60 

89 
69 

69 

70 

90 
74 

93 
70 

90 
70 

94 

70 

88 
71 

69 
67 

66 
69 

89 
66 

68 

66 

88 
67 

89 
69 

87.9 
65.7 

NASHVILLE  1.  NE 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
71 

93 
74 

91 
67 

86 
70 

67 
65 

90 
69 

67 
72 

69 
73 

8S 
73 

66 
67 

87 
61 

91 
64 

90 
68 

88 
67 

89 
62 

86 
64 

89 
69 

68 

74 

69 

73 

91 
77 

68 

70 

92 
72 

68 
71 

91 
73 

66 
70 

86 
66 

67 
66 

69 
65 

86 

67 

84 
69 

68.9 
69.0 

SPARTA 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
73 

9< 
7! 

92 

70 

91 
70 

'I 
64 

90 
69 

91 
71 

91 
72 

91 
73 

68 
67 

87 
61 

91 
69 

92 
67 

91 
69 

68 
63 

87 

67 

91 
69 

86 

72 

91 

72 

94 
77 

89 
70 

93 
72 

89 
70 

69 
72 

89 
69 

89 
67 

91 
67 

90 
68 

89 
69 

67 
69 

90.3 
69.2 

WATERLOO   1  WSW 

*           •  • 

MIN 

90 
6G 

93 

94 
73 

66 
6E 

69 
68 

90 
63 

91 
68 

92 
71 

90 
70 

80 
71 

85 
66 

88 
61 

91 
64 

91 
63 

63 
66 

89 
63 

86 
62 

89 
65 

66 
71 

93 
72 

91 
73 

90 
66 

93 
70 

89 
70 

90 
70 

87 
69 

87 
64 

89 
68 

90 
67 

88 
71 

82 
66 

86.9 
67,9 

SOUTHEAST 

09 

AldON 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
71 

95 
75 

94 

75 

95 
66 

91 
66 

91 
67 

89 

72 

92 
71 

69 

72 

86 
65 

86 
57 

92 
69 

93 

72 

67 
62 

88 

69 

89 
67 

«9 
69 

93 
70 

99 
78 

92 
70 

95 

72 

95 
72 

93 
70 

92 
73 

91 
69 

89 
67 

89 
67 

88 
62 

90 
70 

89 
72 

91,0 
69,0 

5««  n«(*f«DC«  Nolvt  ToUewlng  SuUon  ladax 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULV 


Station 


Day  of  Month 


10     11     12    13     14     IS     16     17     18     19  |  20    21     22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


BROOKPGRT  DAH  52 

DIXON  SPRINGS  4CR  C 

F4IRFIEL0  RaOID  WFIW 

HARRISBURO 

MCLEANSBORO 

MT  CARM6L   1  mv 

MOUNT  VERNON 

ROSKLARE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MDJ 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90  93  96 
72     70  79 


93 
67 


90  90  9<. 
69     70  7? 


90  97  9<. 
68     72  73 


93 
71 


93  93 
65  41 


87  86^ 
67  62 


90  88  92 
68     71  71 


92  67 
73  67 


92  90  87 
55     57     69  69 


84  90 
52  55 


89  83 
69  68 


90  90  65 
60     69  64 


89  93 
61  65 


86  89 
60  65 


86  89 
58  68 


90  9! 

59'  66 


B3  8!  87 
64     61  66 


86  93 
68  68 


87 

70 


90  90  93 
66     70  74 


92  87  95 
72     75  78 


94 

71  69 


91  8B 
70  69 


98  92 

74  70 


89  89  86 
70     68  63 


73     64  67 


69  66  69 

68  89  86 

66  64  68 

87  87  87 


65 


89 
64 

67  86 
72  64 

91  90 
67  61 

67  87 
67  65 


S»9  R«I*r*BC«  No(«i  foUowlDg  Station  Indti 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1972  -   1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        *  • 

NORTHWEST  01 

aledo 

7 

12 

73 

438 

848 

1284 

1173 

981 

968 

448 

160 

u 

Dt^  C 

Aft  7  a 

DIXON 

7 

13 

63 

474 

844 

1303 

1174 

1027 

64 1 

465 

239 

Q 

6250 

6315 

FREEPORT 

9 

18 

91 

490 

870 

1328 

1192 

1055 

656 

508 

251 

2 

6470 

6910 

FULTON  DAM  13 

2 

4 

52 

435 

819 

1  302 

1182 

1001 

617 

455 

253 

Q 

6 1 22 

CALVA 

11 

17 

90 

523 

878 

1336 

1244 

1061 

652 

478 

249 

2 

6541 

6087 

GENE5E0 

5 

7 

8<i 

458 

841 

1325 

1184 

1022 

612 

443 

204 

Q 

6 1 8S 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

e 

1 1 

66 

440 

819 

1241 

1147 

998 

569 

4  ?  1 

210 

0 

it  o 

kewanee 

6 

1 3 

60 

468 

848 

1252 

1 146 

978 

4*0 

210 

0 

C  QO  fi 
5  wo 

MOLINE  WSO  AP 

8 

7 

80 

459 

824 

1319 

1 170 

1013 

598 

499 

J  fi 

223 

1 

6154 

6408 

MORRISON 

9 

12 

68 

428 

829 

1299 

1155 

1049 

607 

462 

201 

1 

6120 

5300 

MOUNT  CARROLL 

18 

100 

494 

857 

!  334 

1180 

1030 

611 

461 

228 

6632 

PAW  PAW 

26 

25 

103 

571 

902 

1373 

1259 

1120 

712 

bl2 

301 

0 

6904 

ROCHElLE   6  NW 

17 

26 

98 

479 

848 

1309 

1190 

1036 

633 

474 

259 

3 

6372 

ROCKFORD  WSO  AP 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

5830 

STOCKTON 

18 

25 

121 

540 

905 

1378 

1253 

1068 

681 

538 

283 

6 

6816 

TISKlLWA 

9 

1  7 

66 

422 

822 

1  242 

1131 

978 

558 

431 

191 

0 

5867 

WALNUT 

*         *  * 

S 

17 

75 

452 

871 

1281 

1162 

1026 

621 

498 

204 

0 

5172 

6145 

NORTHEAST  02 

ANTIDCH  2  NW 

t,i> 

133 

544 

847 

1359 

1244 

1103 

774 

610 

361 

1 3 

7076 

AURORA  COLLEGE 

13 

2  1 

88 

460 

839 

1292 

1 167 

1049 

656 

466 

260 

I 

6312 

5498 

8ARRINGTDN 

321 

10 

CHICAGO  GRANT  PARK 

21 

12 

58 

430 

766 

1117 

1049 

958 

644 

507 

297 

0 

5859 

CHICAGO  O'HARE   WSO  AP 

15 

10 

109 

481 

811 

1269 

1135 

1012 

645 

503 

311 

0 

6301 

6639 

CHICAGO  UNIVFRSITY 

IS 

9 

50 

393 

780 

1143 

1067 

951 

622 

434 

2  30 

Q 

5694 

6095 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

15 

12 

93 

454 

818 

1224 

1118 

967 

609 

489 

2  84 

0 

6083 

5155 

DE  KALB 

1  3 

1  7 

91 

459 

864 

1289 

1 176 

1040 

653 

492 

259 

Q 

5349 

5734 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

10 

1 1 

64 

44  1 

814 

1227 

1132 

985 

608 

444 

233 

0 

9969 

609  0 

JOLIET 

9 

10 

381 

744 

1  194 

431 

209 

0 

MARENGO 

?3 

27 

110 

858 

1310 

1206 

1053 

695 

520 

299 

0 

OTTAWA 

7 

7 

57 

398 

780 

1210 

1094 

970 

557 

404 

202 

0 

5685 

5925 

PARK  FOREST 

25 

22 

89 

464 

818 

1213 

1134 

999 

628 

501 

299 

0 

6192 

PERU  2  W 

11 

17 

57 

436 

850 

1272 

1158 

1015 

508 

440 

223 

0 

5087 

5837 

WAUKEGAN  WSW 

*3 

35 

118 

519 

814 

1289 

1191 

1066 

752 

592 

376 

10 

6805 

6667 

WHEATON  3  SE 

i4>            *  * 

1* 

18 

80 

437 

823 

1230 

1132 

1004 

603 

504 

274 

1 

6120 

W  t  5  I  03 

CALESBURC 

10 

1 1 

83 

445 

836 

1  299 

1 168 

997 

590 

454 

218 

0 

6111 

GOLDEN   1  NW 

6 

7 

46 

376 

811 

1193 

1110 

918 

535 

403 

147 

0 

5552 

LA  HARPE 

S 

10 

56 

389 

826 

1239 

1154 

949 

554 

424 

167 

0 

5776 

5777 

MONMOUTH 

8 

10 

65 

419 

822 

1232 

1122 

956 

563 

428 

178 

0 

5803 

6013 

auiNCY 

2 

3 

41 

332 

767 

1145 

1080 

868 

463 

366 

107 

0 

5196 

5185 

QUINCY  FAA  AP 

5 

5 

65 

390 

819 

1210 

1 139 

953 

530 

412 

151 

0 

5679 

RUSHVILLE 

10 

6 

59 

424 

872 

1 198 

1122 

933 

542 

413 

170 

0 

5749 

5523 

^         *  * 

rENTRAi  n4 

bloomington  normal 

9 

3 

46 

379 

809 

1 190 

1097 

932 

535 

392 

187 

0 

5584 

5655 

C  HE  NDa 

1  1 

1 3 

67 

429 

844 

1224 

1117 

990 

586 

417 

216 

0 

5914 

DECATUR 

Q 

if 

43 

373 

780 

1125 

1054 

894 

463 

380 

162 

0 

9306 

5269 

Farmer  city 

4 

9 

49 

407 

808 

1161 

1093 

934 

526 

411 

179 

0 

9581 

HAVANA  power  STATION 

2 

10 

51 

379 

833 

1097 

934 

538 

378 

201 

0 

5557 

LACON  2  E 

4 

10 

58 

410 

805 

1209 

1090 

960 

562 

397 

178 

0 

5683 

LINCOLN 

6 

8 

5* 

392 

799 

1150 

1074 

926 

514 

389 

160 

0 

9472 

5512 

MASON  CITY   1  NW 

7 

9 

50 

391 

812 

1177 

UOS 

927 

526 

394 

164 

0 

9562 

MINQNk   3  NE 

11 

17 

70 

424 

846 

1236 

1139 

1001 

587 

435 

226 

0 

5992 

PEORIA  WSO  AP 

9 

19 

87 

461 

855 

)271 

1161 

1005 

566 

423 

216 

0 

6073 

6025 

PRINCEVILLE   1  N 

10 

16 

69 

433 

836 

1234 

112S 

975 

574 

413 

195 

0 

5680 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  PF   1972  -  1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

^4AR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        *  * 

EAST  05 

DANV I L  L  E 

11 

6 

AS 

393 

773 

1084 

1050 

893 

484 

392 

191 

0 

5322 

5551 

HDOPESTON 

16 

10 

70 

415 

816 

1156 

109! 

946 

535 

423 

207 

0 

5689 

5711 

KANKAKEE   3  SW 

12 

10 

53 

407 

797 

1179 

1098 

956 

5972 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTL 

392 

247 

5 

PIPER  CITY  3  SE 

13 

15 

69 

415 

822 

1185 

1116 

984 

568 

425 

204 

0 

!816 

PONTIAC 

6 

9 

58 

395 

830 

1206 

1123 

954 

582 

412 

186 

0 

!761 

5764 

RANTOUL 

8 

1 

42 

367 

782 

1125 

1070 

887 

518 

421 

208 

4 

5433 

urbana 

8 

8 

63 

416 

784 

1158 

1082 

922 

508 

409 

168 

0 

5526 

5589 

WATSEKA  a  NW 

IB 

7 

58 

427 

821 

1183 

nil 

967 

!51 

407 

236 

1 

5787 

*         «  * 

WEST  SQUTHWFST  06 

ALTON  DAM  26 

5 

0 

31 

329 

728 

1103 

1056 

886 

489 

394 

13! 

1 

5157 

CARLINVILLE 

7 

3 

38 

333 

757 

1095 

1029 

877 

453 

362 

136 

0 

5090 

5049 

GRIGGSVILLE 

3 

6 

52 

374 

836 

1 193 

1099 

937 

543 

416 

166 

0 

!625 

5215 

HILLSBORD   Z  SSW 

3 

2 

32 

334 

770 

nil 

1032 

889 

453 

3!7 

142 

0 

5125 

4992 

JACKSONVILLE 

10 

15 

60 

438 

809 

1202 

1129 

962 

543 

414 

201 

0 

5783 

5270 

JERSEVVILLE   ?  SW 

6 

0 

33 

325 

748 

1096 

1008 

865 

449 

360 

155 

0 

5047 

PANA 

7 

45 

362 

766 

1086 

1050 

903 

450 

377 

156 

0 

5206 

5148 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

3 

1 1 

58 

375 

795 

1181 

1089 

957 

512 

398 

1 74 

0 

5553 

5429 

SPRINGFIELD  SE 

A 

8 

45 

389 

790 

1 153 

1213 

930 

541 

398 

VIRDEN   1  N 

3 

7 

42 

361 

780 

1128 

1059 

904 

469 

377 

144 

0 

5274 

WHITE   HALL   1  E 

*         *  * 

6 

65 

309 

743 

1104 

1038 

874 

454 

3!3 

133 

0 

5043 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

7 

2 

41 

376 

745 

1049 

1029 

859 

440 

371 

127 

0 

5046 

EFFINGHAM 

7 

3 

35 

312 

737 

1048 

1031 

855 

437 

332 

126 

0 

4923 

5172 

FLORA  5  NW 

6 

26 

316 

699 

985 

966 

855 

410 

346 

130 

0 

4743 

4679 

MARSHALL   1  E 

8 

2 

27 

350 

729 

1040 

101! 

867 

432 

3S2 

159 

2 

4983 

MATTDON 

8 

6 

50 

387 

770 

1101 

1069 

923 

484 

399 

183 

0 

5380 

MOWEAOUA 

7 

6 

39 

358 

775 

1 145 

1056 

879 

461 

374 

151 

0 

52!1 

NEWTON  5  SE 

8 

5 

35 

394 

734 

1064 

1068 

915 

483 

382 

166 

5 

5259 

OlNEY   2  S 

3 

0 

21 

314 

691 

987 

983 

842 

373 

326 

144 

1 

4685 

4633 

PALESTINE 

6 

2 

33 

332 

701 

990 

984 

850 

421 

3S6 

154 

1 

4830 

4843 

PARIS  WATERWORKS 

6 

3 

34 

374 

750 

1065 

1029 

873 

446 

379 

168 

0 

5127 

5275 

SALEM  WSMO 

3 

0 

30 

327 

714 

1018 

1015 

857 

419 

352 

141 

1 

4877 

TUSCOLA 

8 

1 

38 

364 

774 

1  100 

1041 

879 

461 

383 

180 

0 

5229 

VANDALIA   2  NW 

160 

3 

VANDALIA  FAA  AP 

2 

5 

41 

354 

741 

1071 

1048 

904 

443 

370 

WINDSOR 

«         *  « 

6 

34 

343 

754 

1087 

1054 

891 

459 

378 

143 

0 

5153 

5285 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

6 

0 

2 1 

282 

685 

964 

956 

806 

373 

322 

129 

0 

4544 

4242 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

6 

2 

20 

292 

674 

949 

920 

785 

372 

317 

102 

0 

4439 

CAHOKIA 

9 

9 

34 

351 

776 

1042 

1022 

878 

453 

345 

119 

1 

5039 

CAIRO  WSD  CI 

0 

0 

17 

219 

593 

876 

882 

745 

298 

259 

52 

0 

3941 

3821 

CARBDNOALE   SEWAGE  PL 

7 

1 

15 

255 

678 

1001 

998 

834 

414 

336 

113 

4 

4656 

4263 

CARLYlE  RESERVOIR 

4 

2 

356 

725 

1073 

1045 

877 

469 

368 

139 

2 

COBDEN  2  S 

3 

0 

20 

290 

685 

989 

964 

828 

394 

3S1 

130 

0 

46!4 

DU  OUDIN   1  NNW 

1 

10 

271 

695 

969 

1006 

799 

370 

328 

111 

0 

4347 

MAKANDA   1  NW 

2 

0 

22 

265 

662 

949 

933 

776 

339 

302 

94 

0 

4344 

MARION  4  NNE 

10 

19 

341 

678 

1019 

1013 

873 

441 

343 

145 

5 

4891 

4299 

NASHVILLE   *  NE 

2 

1 

26 

299 

710 

1009 

993 

826 

409 

3J6 

12! 

0 

4736 

SPARTA 

2 

0 

22 

282 

690 

984 

942 

790 

360 

295 

8! 

0 

4452 

4296 

WATERLOO  1  WSW 

*         *  * 

4 

0 

22 

291 

709 

9B4 

960 

795 

369 

319 

114 

0 

4567 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

1 

0 

15 

296 

675 

949 

956 

787 

346 

317 

102 

0 

4444 

BROQKPORT   0AM  52 

3 

0 

19 

256 

609 

851 

898 

770 

337 

266 

84 

0 

4093 

DIXQN  SPRINGS   AGR  C 

8 

0 

17 

270 

639 

901 

919 

777 

314 

289 

127 

0 

4261 

FAIRFIELD  RADIO  WFIH 

4 

0 

16 

309 

689 

963 

964 

816 

35! 

324 

130 

1 

4571 

4493 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1972  -   1973  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

HARRISBURG 

0 

0 

15 

262 

620 

830 

905 

765 

32-* 

269 

86 

0 

<il26 

'(ISO 

MCLEANSBORO 

e 

26 

33«t 

666 

1008 

1003 

857 

'.25 

3*3 

U8 

0 

<>842 

'i321 

MT  CARMEL    1  NNW 

3 

0 

19 

306 

678 

9<.9 

988 

828 

363 

332 

129 

0 

4595 

MOUNT  VERNON 

1 

0 

17 

289 

690 

977 

1016 

8<,7 

'i20 

336 

137 

3 

4733 

'(610 

ROSICLARE 

3 

0 

15 

265 

63* 

852 

907 

781 

33A 

291 

107 

0 

*189 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
JULY  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

1  Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.9 

Resultant 
Speed 

0) 
O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
CENTRAL 

.50-.99 

o- 

«> 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direcl 

Averc 

Fasfei 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

38 

N 

10 

4 

5 

3 

4 

0 

0 

16 

66 

6.2 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

23 

2.1 

8.9 

28++ 

33 

D3 

78 

81 

59 

60 

4 

2 

4 

4 

1 

0 

15 

m 

5.7 

CHICAGO  WSO  AP 

21 

1.6 

e.i 

26 

SW 

13 

70 

77 

54 

54 

5 

2 

2 

3 

I 

0 

13 

67 

5.6 

MDLINE  WSO  AP 

22 

2.1 

8.3 

25 

N 

D3 

78 

81 

57 

58 

5 

4 

5 

1 

0 

0 

15 

63 

5.9 

PEORIA  WSn  AP 

20 

0.9 

6.9 

28 

S 

23 

80 

83 

60 

63 

5 

3 

4 

1 

3 

0 

16 

49 

5.8 

ROCKFORO  WSO  AP 

22 

1.0 

30++ 

34 

03 

87 

89 

63 

64 

3 

5 

2 

1 

3 

0 

14 

m 

5.9 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

22 

1.7 

7.3 

33 

W 

04 

78 

81 

57 

61 

2 

3 

5 

1 

I 

0 

12 

71 

5.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  20  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

JULY  1973 


JS 

H) 

Day  of  month 

« 

Station 

"5. 

a 

1  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

UDBiNA 

MAX 
HIN 

7<i 
70 

7b 

73 

79 
73 

79 
75 

77 
74 

90 
73 

81 
74 

81 
75 

"1 
76 

n3 
77 

82 
77 

90 
75 

79 
73 

80 
73 

80 
74 

77 
72 

80 
70 

80 
71 

81 
76 

80 
75 

78 

75 

76 
75 

78 
75 

81 
76 

81 

77 

»» 
76 

61 
76 

81 
76 

81 
76 

81 
77 

80 
73 

79.9 
74.6 

8 

MA« 
MI^ 

74 

72 

76 

71 

77 
71 

77 
75 

77 
76 

76 
76 

79 
76 

79 
77 

79 
77 

81 
78 

81 
79 

79 
77 

78 
76 

78 
76 

79 
76 

78 
75 

77 
74 

78 
75 

79 

77 

78 
76 

78 
77 

76 
76 

78 
76 

79 
76 

60 
76 

82 
79 

80 
79 

60 
78 

81 
78 

79 
77 

79 
78 

78.6 
76.3 

Sec  Reference  Notes  Followtng  SUtlon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  ul.no.s 


Day 

01  Month 

d> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16' 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

henne pin  powEr  Plant 

EVAI 

■  IS 

■  3) 

■  2i 

•  1 1 

•  3; 

•  3j 

■  3( 

•  32 

•  3( 

•  3] 

•  3( 

*  3^ 

•  12 

.  26 

•  37 

.33 

.28 

'SI 

'si 

.20 

■  21 

.  3c 

- 

■  19 

.  li 

7.73B 

HINC 

2< 

49 

24 

41 

n 

24 

31 

25 

25 

30 

33 

'  49 

'7; 

30 

24 

27 

20 

26 

'  r 

'2I 

'51 

'3' 

19 

6: 

96 

71 

31 

29 

39 

1144 

MAX 

91 

96 

98 

98 

94 

97 

97 

101 

101 

98 

95 

93 

95 

79 

92 

91 

91 

10: 

IOC 

BC 

83 

84 

85 

86 

87 

9- 

f  91 

82 

9C 

89 

es 

91.9 

MIN 

61 

7<i 

75 

71 

70 

69 

71 

73 

78 

76 

68 

65 

72 

68 

62 

^1 

62 

70 

76 

75 

75 

82 

83 

79 

67 

5- 

64 

69 

7C 

70.3 

EAST  05 

URR ANA 

EVAP 

•  2! 

•  ^3 

.19 

.21 

.26 

.4c 

.33 

.35 

.  1 1 

•  3C 

6.108 

WIND 

n 

'\\ 

43 

?2 

'\l 

"l1 

'l2 

'b? 

13 

20 

46 

35 

'si 

'si 

'37 

35 

20 

12 

12 

'2: 

'll 

'11 

'l' 

2C 

23 

'3 

»4 

'I: 

39 

13 

23 

866 

MAX 

86 

85 

92 

93 

87 

94 

92 

95 

94:     98'  94 

88 

90 

95 

90 

64 

90 

94 

■'3 

92 

87 

84 

80 

9S 

90 

9< 

8S 

«■ 

87 

92 

9C 

90.3 

MIN 

60 

68 

72 

74 

65 

65 

66 

69 

71 

71 

62 

96 

56 

68 

59 

56 

56 

59 

66 

67 

70 

66 

67 

69 

70 

69 

6i 

62 

60 

61 

66 

65.1 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  WSn  AP 

EVAP 

.22 

>  16 

■  2{ 

.  32 

.45 

.  45 

.05 

.  2S 

.33 

.42 

.  35 

.  4C 

.  29 

•  28 

.32 

.29 

.29 

•  22 

•  01 

•  2' 

•  21 

.  3( 

•  19 

.  30 

.4C 

•  2! 

•  39 

•  2 : 

.  2C 

•  32 

8.85B 

HIND 

S5 

f, 

55 

78 

44 

44 

61 

47 

33 

90 

87 

65 

67 

75 

72 

65 

32 

35 

52 

46 

48 

48 

57 

52 

36 

lOi 

71 

IOC 

99 

7C 

101 

1948 

MAX 

93 

97 

95 

92 

95 

100 

96 

102 

95 

92 

91 

92 

94 

S8 

87 

92 

92 

91 

89 

SS 

91 

92 

94 

96 

96 

8E 

92 

92 

90 

89 

89 

92.5 

MIN 

68 

71 

74 

71 

72 

74 

67 

70 

74 

72 

67 

63 

68 

69 

63 

61 

63 

66 

72 

72 

72 

67 

72 

71 

77 

7i 

66 

66 

6! 

62 

61 

66.7 

*       •  « 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.2« 

.27 

.21 

.30 

.29 

.30 

.32 

.28 

.28 

.26 

.31 

.♦2 

.50 

.22 

.25 

.28 

.39 

.30 

•  32 

•  IS 

.29 

.22 

.36 

•  31 

•  16 

.2- 

.33 

.3< 

•  26 

.2! 

.2^ 

8.96 

WIND 

31 

72 

42 

42 

48 

35 

36 

48 

45 

35 

102 

89 

68 

72 

73 

76 

83 

44 

33 

83 

99 

54 

SO 

61 

96 

6 

76 

8" 

90 

5« 

56 

1669 

MAX 

S9 

93 

97 

97 

91 

92 

96 

94 

97 

94 

92 

86 

88 

92 

88 

87 

87 

89 

93 

84 

89 

91 

96 

99 

93 

9< 

90 

91 

89 

94 

89 

91.6 

MIN 

62 

72 

68 

68 

68 

66 

67 

66 

70 

71 

63 

98 

58 

60 

64 

60 

60 

61 

65 

69 

71 

70 

72 

66 

71 

6E 

63 

62 

63 

63 

61 

65.6 

t 

1 

1 

Sm  IUf«renc«  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 

JULY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEC  NOTES) 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

49c 

6P 

ILL.  STATE  POLICE  RADIC 

ALEOD 

0072 

0] 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

72C 

6P 

6P 

GENE  L  BuRGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

c 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTHN  DAM  26 

0137 

06 

MAD  1  SDN 

4 

38 

53 

90 

11 

432 

7A 

7/1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA    1  E 

0187 

oa 

UNION 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J.    BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  C.   ROBINSON/  JR 

ARGONNE   NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

oa 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

57C 

C 

CHARLES   H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

033C 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

] 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7p 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  N6 

035e 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

74 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTON 

04^2 

02 

LAKE 

] 

42 

10 

88 

09 

80C 

8  / 

8A 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

4 1 

91 

03 

64C 

74 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEAPDSTUWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   II  L  UNIV 

051C 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

C  H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIOERE    1  F 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

C 

LEON  R  MOSS 

BENTLFY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  CDFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

84 

NORMAN  D.  MELVIN 

8L00MINGTDN  WATERWORKS 

0761, 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7/ 

BLOOMINCTQN  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

076( 

04 

MCLEAN 

] 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

] 

39 

45 

90 

32 

54C 

6P 

VERNON  A.  NDRTRUP 

BROOKPORT  DAM  5? 

099; 

OS 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

33C 

6P 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKI A 

1 16C 

0£ 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

40C 

8A 

8A 

CAHOKIA   TREATMENT  PLT. 

CAIROWSOCI  R 

116< 

0£ 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

125C 

02 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

1265 

0£ 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

74 

HUGH  B  BOYD 

CARLINVILLE 

128C 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLlNVILLE   NO.  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

C 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

129C 

0£ 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

84 

8^ 

C 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI    6  NW 

129t 

0' 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

39C 

74 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA   2  SW 

1386 

0£ 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

462 

74 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHON  URESOFN  ISL 

142C 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

74 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLFSTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

1 1 

710 

6P 

74 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

C  HE  NOA 

147J 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

71C 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

0£ 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

74 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

41 

40 

87 

36 

593 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C   WTR   FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

60C 

C 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

41 

53 

87 

37 

600 

MIC 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO   MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

•■ 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARE   WSD   AP  R 

154S 

02 

COOK 

1 

4 1 

59 

87 

54 

65£ 

MIC 

MIC 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  RDSELANn  PUMP 

1  ^  R  ? 
ID  0  £ 

COOK 

z 

4  1 

R  7 

^  ^  c 
0  ~  T 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUKP 

1557 

02 

COOK 

3 

4 1 

49 

87 

4 1 

64C 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO   SAN  DIST  OFF 

15  62 

02 

COOK 

4 1 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S   WTR   FILT  PLT 

156^ 

02 

COOK 

2 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGD  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

2 

41 

55 

87 

44 

630 

c 

CHICAGO  WATER   PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY  B 

1572 

COOK 

2 

4  1 

47 

87 

36 

594 

l2^ 

121* 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  wST   AP  B 

1  'i77 

05 

COOK 

4  1 

47 

87 

45 

607 

MIC 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1  ^  ?  7 

Q^^ 

PEORIA 

] 

40 

5  5 

89 

30 

510 

74 

DON  H.  CONNOR 

CISN6  2  ESE 

i  OOH 

0*5 

WAYNE 

■J 

38 

^  1 

88 

24 

4^4 
•t  J  •? 

c 

FRANK  K,  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

i  '  4  - 

DE  WITT 

1 

i 

A  ft 

O  7^ 

^  r 

R.   E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

u  c 

UN  I  ON 

37 

HQ 

O  7 

1  c 
i  J 

Zi  0 

J  r 

4  □ 

3  r 

R.   G.  ANDERSON 

COULTERVILLE   1  SSW 

1  Q  £  Zi 

w  c 

RANDOLPH 

T 
t 

^  0 

1  1 
1  i 

89 

s  o 

Sin 

3  1  L 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

n  7 
u  c 

WILL 

Z 

4 1 

C  1 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

214C 

05 

VERM  I L I  ON 

1 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMI LION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

74 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2192 

0« 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

74 

H 

MRS   ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2222 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

84C 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

234£ 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

69C 

6P 

74 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON   SPRINGS   AGR  C 

2352 

OS 

POPE 

5 

37 

26 

68 

40 

54C 

4P 

4F 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

0^ 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.  DEVINE 

DU  OUOIN   1  NNW 

2'>82 

0£ 

PERRY 

< 

38 

00 

89 

15 

41C 

5F 

5F 

RADIO  STATION  WDQN 

EDELSTE  IN 

2642 

Qi 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

80C 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

267'; 

06 

MADISON 

38 

50 

89 

57 

50C 

7/ 

MRS.   DEVERA  M.  CEBHART 

EFF INGHAM 

268" 

0- 

EFF INGHAM 

39 

07 

88 

33 

595 

7F 

It 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

I 

42 

02 

88 

16 

756 

74 

MISS  MYRTLE   E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWPRKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

OS 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5F 

9P 

RADIO   STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2992 

0' 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

75C 

7F 

74 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

310? 

01 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

50C 

6F 

6F 

V  A  HALE 

freeport 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

37 

78C 

7P 

7F 

H 

JOHN  SCHRODER 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

FREEPORT  SEW&GE  PLANT 

3262 

0 1 

STEPHENSON 

42 

]_7 

89 

36 

750 

7A 

c 

ALVIN  Wa  TIMM 

FULTON  DAM  13 

3290 

0 1 

WHITESIDE 

I, 

41 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALFNA    1  N 

3312 

0 1 

JO  DAVIESS 

42 

25 

90 

26 

77C 

SA 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

332C 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

6P 

6P 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

GENESFO 

3384 

0 1 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3^12 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7p 

BLAIR  JQSELYN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

02 

HENDERSON 

40 

50 

9  1 

04 

53£ 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GDLCDNDA  DAM  51 

3522 

0? 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

334 

6A 

C  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

r.ni  nEN   1  NW 

^  SIC 

J     5  V 

02 

ADAMS 

1^ 

40 

07 

9 1 

02 

725 

6  P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

J  J  f  t 

Ot 

JERSEY 

e, 

38 

5  8 

90 

27 

47C 

7A 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRAND  TOWFR  2  N 

359! 

Of 

JACKSON 

i. 

37 

40 

89 

30 

361 

7A 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

Oi 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

C 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

525 

5P 

JOHN  W.  WYLDE 

GREENVILLE   1  E 

3692 

0« 

BOND 

7 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

37P 

04 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARDIN 

385C 

oe 

CALHOUN 

1, 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

ORVILLE  H.  JOHNEr 

HARR  I  SBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

SP 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURC   DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

C 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

394c 

0' 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

74 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

A012 

01 

PUTNAM 

] 

41 

18 

89 

19 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

hillsbqro  a  ssw 

4 10£ 

oe 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

lb 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HDOPESTON 

419£ 

05 

VERMILION 

1 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

C  H 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7i 

C 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

Qt 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7A 

7A 

c 

WLOS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

448S 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

2  1 

63C 

5P 

8A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JDLIET  BRANDON  PO  DAM 

4530 

0< 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

520 

6P 

6P 

ILL   STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

4602 

0; 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

w  *t  c 

7A 

74 

C  H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KE I THSBURG 

4655 

0 1 

MERCER 

if 

41 

06 

90 

57 

P  P  u 

7; 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE 

471C 

0 1 

HENRY 

] 

41 

15 

89 

55 

82C 

5  P 

5P 

STAR  COURIER 

KEWANEE   BAKER  PARK 

47i; 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

c 

KEWANEE  BAKER  PARK 

K INC AID 

473^ 

04 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

74 

RUDOLPH  J  KINK/  JR 

LACDN  2  E 

480J 

04 

MARSHALL 

] 

41 

0 1 

89 

2 1 

614 

5P 

5P 

MRS.   O.B.PACEi  JR. 

LA  HARPE 

4822 

02 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

70C 

7P 

74 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK   1  SE 

4879 

0 1 

CARROLL 

i, 

42 

06 

89 

49 

86C 

c 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

LA  SAL  LE   1  S 

^  '  t  - 

0  7 

LA  SALLE 

] 

4 1 

19 

89 

06 

7^ 

ILL   OIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVILLE 

4957 

01 

LAWRENCE 

38 

43 

8  7 

4 1 

447 

f  I 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

L I NCOLN 

p  u  /  7 

\j" 

LOGAN 

1 
1 

t  \j 

no 

8  9 

(^  Q  n 

0  r 

7  A 

'  H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

R  n  fl  c 

p  u  0  ? 

Ci  z 

V  f 

COLES 

•J 

39 

0  0 

1  9 
I  C 

Op  3 

r 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LQCKPORT  POWER  HOUSE 

5  1 3€ 

02 

WILL 

] 

4 1 

"XL 

8 

05 

SAC 
3  0  3 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUI SVI LLE 

521« 

07 

CLAY 

1 

38 

46 

86 

30 

450 

c 

JAMES  F,  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

528C 

0  • 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7^ 

VERNE  GEER 

MAKANDA   1  NW 

5294 

0£ 

JACKSON 

37 

38 

89 

14 

6  8C 

6P 

0  r 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

532t 

02 

MCHENRY 

( 

42 

1  5 

68 

36 

82c 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

JDS" 

n  • 
'J ' 

FULTON 

] 

40 

p\j 

90 

C  D 

DHL 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  ^  NNE 

5342 

Oi 

WILLI AMSON 

37 

88 

54 

A7  ^ 

*T  /  f 

7  A 

7  A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

0  DO" 

0^ 

MACON 

1 

<J  ^ 

A 

"7  0  r 
f  ^  L 

iinvn   1.  STMPS riN 

MARSEILLES  LOCK 

J  D  1  i 

U  c 

LA  SALLE 

1 
1 

3  n 
£  u 

A  A 
0  0 

*T  Z> 

Z..  Q  A 

HOC 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

01 

CLARK 

-j 

39 

8  7 

H  i 

S  7  *i 

3  f  J 

c 

J  r 

J  r 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASON  CITY   1  NW 

5412 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6F 

6P 

c 

JAMES   M.    MC  DONALD 

MATTQON 

543c 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MIC 

MU 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK   AND  DAM 

5492 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

c 

ORVILLE  W  GULLANG 

MCLEANS8QR0 

55i; 

0« 

HAMi LTON 

i 

38 

06 

88 

33 

460 

It 

7/! 

WILLIAM  CAMPBELL 

MEDORA 

553? 

oe 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.   F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

0^ 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

75C 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPARDO 

MOLINE  WSO  AP  F 

57511 

01 

ROCK  ISLAND 

e 

41 

27 

90 

31 

582 

MU 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

< 

40 

55 

90 

38 

77C 

6F 

6P 

H 

MRS    INFZ   M.  FINLEY 

MONTlCbLLO  NO  2 

5792 

05 

P  I  ATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

74 

MRS,    LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

74 

RAY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

e 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

C 

MRS   DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

< 

42 

05 

89 

59 

70C 

4P 

84 

GLEN  DOTY-SUP   SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   I  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

74 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER   L.  RENAKER 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r'OTTMTV 
\^\J  U  IN  I  I 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEC  NOTCS) 

OBSERVER 

MOUNT  VERNQN 

5942 

09 

JEFFERSON 

38 

19 

88 

52 

479 

7i 

7/ 

H 

ROBERT  MOQRHDUS 

MOWEAOUA 

595C 

01 

SHELBY 

39 

38 

89 

02 

615 

6f 

t>( 

MRS.   MARY  A.  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  Sw 

5982 

08 

JACKSON 

37 

44 

89 

22 

55C 

C 

PARM   E  WILLIAMS 

NASHVILLE   <i  NE 

6011 

oe 

WASHINGTON 

38 

23 

89 

20 

515 

6f 

it 

nn Y 1  F  r ohi  m f y f b 

NEW  BOSTON  DAM  17 

608C 

0 ; 

MERCER 

If 

4 1 

9  1 

03 

3  H  C 

7  / 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWTON  5  SE 

6155 

07 

JASPER 

33 

57 

88 

07 

50C 

7t 

Tt 

C 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

39 

18 

89 

16 

6flC 

C 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

38 

42 

88 

04 

48C 

69 

6F 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

649C 

01 

OGLE 

( 

42 

00 

89 

20 

69C 

C 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

7F 

7F 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6558 

C7 

CRAWFORD 

1 

39 

00 

87 

37 

514 

7F 

If 

H.   M.  GADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

71 

C.   E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

73C 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

739 

7P 

7F 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

41 

710 

MIC 

M  I  C 

H 

PARK  FOREST  WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

59 

895 

7A 

7< 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSQN 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

78C 

6t 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA   WSG  AP 

R 

6711 

04 

PEOR I  A 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MIC 

MIC 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTQNE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS   NANCY   L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

SP 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSw 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

Tt 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

Ik 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIbLD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

c 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONTIAC 

6910 

Of 

LIVINGSTON 

] 

40 

8  8 

S  f 

A  ^ 
Of  f 

3  r 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHFR 

IWSW 

6973 

0£ 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCFVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN   1  NW 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

c 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

QUINCY 

7067 

0; 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MIC 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

74 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 

RANTOUL 

715C 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL   LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

7157 

0£ 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

OLIN  F.  KETTELKAMP 

REND  LAKE  DAM 

f  1  0  1 

u  ^ 

FRANKLIN 

A 
*f 

0  0 

R  Q 
0  0 

455 

r 

V 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

734? 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

11 

320 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORO  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

74 

HARRIET  L.  REID 

RDCKFDRD  WSD  AP 

R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

7487 

OS 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

50Q 

74 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM  WSMO 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

39 

88 

58 

57C 

6P 

6P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SHAWNEETDWN  NEW  TCWN 

785'; 

OS 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

11 

400 

7fl 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVILLE  0AM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

1  ^  J  i 

VERMILION 

•J 

39 

8  7 

4  9 

0  0  3 

7 1\ 

THELMA  LANE 

SKDKIE   N   SIDE   TR  WORKS 

799C 

02 

COOK 

2 

42 

01 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

8147 

oe 

RANDOLPH 

38 

08 

89 

42 

52C 

6P 

ht 

H 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPARTA   NO.  2 

8151 

06 

RANDOLPH 

38 

07 

89 

43 

50C 

MIC 

c 

B  E  LATTA 

SPRINGFIELD  WSQ  AP 

P 

817S 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

58£ 

MIC 

6f 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

8276 

02 

COOK 

41 

49 

87 

46 

64C 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

'i 

42 

21 

90 

00 

1005 

6F 

6F 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8352 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88 

48 

65Q 

6F 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN   1  SSW 

838? 

07 

MUULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

69C 

c 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

17 

89 

30 

512 

6P 

5P 

QRVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

863C 

STARK 

4 1 

89 

0  r 

E  H  DQDEN 

TUSCOLA 

868« 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5F 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

E74C 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MIC 

MIC 

74 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

74 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

74 

C 

H 

MRS  BEULAH  RITTER 

VIRDEN  1  N 

886C 

04 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

887C 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6F 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

899C 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

C 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATFRLDO   1  WSW 

9002 

OE 

MONROE 

« 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

84 

EUGENE   L.   MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

901C 

02 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

79C 

C 

PAUL  T  LEIFHEIT 

WATSEKA   2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

62C 

5P 

5F 

RADIO  STATION  WGFA 

WAUKEGAN  4  WSW 

902S 

02 

LAKE 

42 

21 

87 

53 

70C 

6/S 

64 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

904C 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

450 

74 

MRS  BRENDA  D  HIATT 

WENONA 

909C 

0« 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89 

04 

685 

c 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9192 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

445 

c 

CITY  OF   WEST  SALEM 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 

JULY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41  49 

88 

04 

680 

5P 

SP 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

Ot 

GREENE 

1 

39  26 

90 

23 

578 

5P 

5P 

H 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38  36 

88 

19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

? 

39  26 

88 

36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

981{ 

0- 

KNOX 

1 

40  47 

90 

01 

675 

c 

ORA  L.  BELL 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  8/30/73-1100 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Jitional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wrltlnB  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
BOl,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'    for  this  State. 


KENSI 

vemen 
rec 


SIGNAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in    F,  precipitation  and  evaporation    n  Inches  and  wind 
»n,   f  n  ^lias       llonthlv  deiiree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.      In  "Supplemental  Data  table 
tlons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


„„  -    -     " 

tine  of  observation. 

APORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
nd  table      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
me  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
ches  above  the  pan. 

ITER  KOUIVALENT  values  published  in  the    -Snowfall  and  Snow  on  Ground'  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   eleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
Italning  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  driftlDg  and  other  causes  of  local  variability 
1  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  cs.t. 

^OWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data-  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
low  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

)RIIALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
[VISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

PATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SASONAL  TABLES.  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
P  this  bulletin. 

MLY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  endinti  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  sill   loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent   to  SE. 

^TE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

flTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

W  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

So  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Sol 1  Temperatures"  table ,  and  the  Sta  t  ion  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"   table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

W  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Itatlons  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

eneral  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 
he  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
rom  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

nformatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 

tation  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 

f  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy:  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28601 .       Attn :  Publications. 


certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
limatlc  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPFRATURE 

3       STATIONS  98       DATE  27+ 

LOWEST  Te^^.PERATURF 
PERU  2  W  <^9       DATE  21 

GotATEST   TnTAL   P R FC I P I T A T I QN 
Ef-FINGHAM  6.66 

LFAST   TOTAL  P R EC  I P I T AT  J  ON 
ShAWNEFTGwn  new  town  ,33 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
EFFINGHAM  5,66     DATE  13 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      ii^i^T'^  i,.3 


Temperature 


StaUoD 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

o  k 

s« 

•~l 

=1 

NORTHWEST  01 

aCedo 

85.1 

64.0 

74,6 

.4 

95 

27 

54 

21  + 

1 

9 

0 

0 

0 

2.03 

-  .90 

.56 

10 

,0 

0 

4 

2 

0 

DIXHN 

86t0 

63.8 

74,9 

1 .5 

96 

27 

53 

3 

3 

10 

0 

0 

0 

1.35 

-  2.30 

.96 

24 

.  0 

0 

3 

1 

0 

FREEPORT 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

FREEPORT  WASTE   WTR  PLT 

M 

M 

M 

94 

28 

53 

22 

5 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.65 

.93 

24 

,0 

0 

5 

2 

0 

FJLTDN  DAM  13 

82.9 

64.9 

73,9 

90 

30+ 

59 

24  + 

1 

4 

0 

0 

0 

1,40 

,62 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

C4LVA 

83. IM 

63. 2M 

73, 2M 

-  ,7 

94 

28 

54 

21 

1 

e 

0 

0 

3.30 

,09 

1,91 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

GENESEO 

86.7 

64.6 

75,7 

97 

27 

55 

21  + 

0 

10 

6 

0 

0 

2,31 

-  1,70 

.87 

13 

.0 

0 

4 

3 

0 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

85.1 

61.9 

73,5 

95 

27 

53 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

1.53 

.82 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

KEWANEE 

85. 3M 

64, 9M 

75, 6M 

95 

28  + 

56 

24  + 

0 

g 

0 

1.62 

1,03 

14 

3 

1 

1 

MOLINE   WSO  AP  R 

S5 . 6 

64 . 6 

75,1 

1.5 

95 

27 

52 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

2,30 

-  1,23 

1-04 

13 

,  0 

° 

5 

1 

1 

MORRISON 

84.8 

63,1 

74,0 

.4 

95 

27 

56 

21  + 

0 

4 

0 

0 

0 

1,55 

-  2,44 

,83 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOUNT  CARROLL 

PAW  PAW 

80.9 

60,9 

70,9 

89 

28  + 

53 

22  + 

7 

Q 

0 

1,12 

-  2.48 

.90 

24 

,0 

0 

2 

1 

0 

ROCHELLE   6  NW 

81.7 

62,2 

72,0 

92 

27 

52 

22 

2 

2 

0 

0 

0 

1,76 

-  1,65 

1.20 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

ROCKFORD  WSD  AP  //R 

83.4 

62  ,9 

73 , 2 

.  7 

94 

27 

54 

3 

3 

5 

0 

0 

0 

1,89 

-  2,25 

1 , 37 

23 

,0 

0 

3 

1 

1 

STOCKTON 

81.8 

63.4 

72,6 

92 

27 

54 

21  + 

4 

3 

0 

0 

0 

1,28 

,65 

23 

,0 

0 

4 

1 

0 

TISKILWA 

84.5 

62.6 

73,6 

94 

27 

53 

21  + 

0 

4 

0 

0 

0 

2,91 

-  ,62 

1.44 

11 

,0 

0 

4 

2 

1 

WALNUT 

84.3 

62.8 

73.6 

-  .8 

94 

27 

53 

21 

0 

* 

" 

0 

.91 

-  2,93 

.33 

14 

,0 

0 

3 

0 

0 

DtVISlDN 

73 , 8 

.  6 

1 . 84 

-  1,81 

.  0 

4)        *  41 

NORTHEAST  02 

ANTIDCH  2  Nw 

82.4 

61,1 

71,8 

97 

28 

SI 

22  + 

11 

4 

0 

0 

0 

.82 

.36 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

AURORA  COLLEGE 

85.6 

M 

M 

94 

27  + 

5 

0 

0 

0 

1 .40 

-  2.07 

1 ,04 

23 

,0 

0 

2 

1 

1 

BARRINGTON 

82.5 

62,3 

72,4 

94 

28 

51 

3 

8 

4 

0 

0 

0 

2.69 

1,59 

24 

,0 

0 

3 

2 

1 

CHICAGO  GRANT  PARK 

81.3 

70,4 

75,9 

95 

27 

62 

23  + 

0 

6 

0 

0 

0 

CHICAGO  O'HARE   WSO  AP  R 

63.2 

65,9 

74,6 

3,3 

95 

27 

57 

3 

0 

4 

8 

0 

0 

.67 

-  2.54 

,30 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITV  //R 

85.2 

67,8 

76,5 

3,1 

97 

28  + 

60 

24  + 

0 

9 

0 

0 

0 

1,12 

-  2.07 

.79 

24 
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2,45 

.06 

.47 

.35 

.29 

2.66 

.54 

.04 

.05 

•  50 

2.07 

.62 

T 

.08 

.40 

,62 

.04 

.26 

.05 

1.91 

T 

T 

.12 

.04 

1,06 

.07 

.19 

.38 

.21 

1.66 

T 

T 

T 

.92 

.46 

.14 

T 

T 

.14 

1  .44 

•  33 

T 

T 

.23 

T 

.51 

.20 

.04 

T 

•  10 

1.28 

.05 

T 

.06 

.42 

.48 

.27 

T 

1.94 

T 

.42 

•  16 

,56 

.10 

.46 

.24 

3.17 

.26 

.7*. 

.97 

.38 

T 

T 

.82 

3.04 

.07 

T 

.60 

.97 

.61 

.31 

T 

.06 

.22 

2.36 

T 

T 

.77 

1.19 

T 

T 

.05 

.10 

.23 

2.19 

-04 

.57 

.12 

.17 

1.15 

.03 

.07 

1.12 

.22 

.15 

.20 

.10 

,45 

T 

3.50 

.94 

T 

.41 

.79 

.02 

.02 

.76  .56 

NOBTHHEST 


01 


ALEOO 
OIXON 
FREEPHRT 

FBEEPORT  WfiSTE  WTR  PLT 
FULTOS  DAM  13 

GALENA    1  ^ 

GALVA 

CENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS   CITV   OflM    16  / 

KEITH5BUR0 
KEWANf E 
MDI.INE   WSO  AP 
MORB I  SDN 
MOUNT  CARROLL 

NEH  60ST0N  0AM   1 7 
PAW  PAW 
ROCHELLE  6  NW 
BOCKFORD  6  ENE 
BOCiFORD  WSO  flP  / 

STOCKTON 
TISKILMA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 
AUR0P4  COLLEGE 
BARRINGTON 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  Q'HAHE   WSO  AP  R 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 
DE  XALB 
ELGIN 

CESHABD  HOODS    ST  PARR 

JOLIET  BRANDON  BO  0AM 
JOlIET 

LA   SALLE    1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 

STREATOB    2  EKE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
HAUKEGAN  4  WSW 
HHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLFY  I  E 
CANTON   1  ESE 
GALESnURC 
GLADSTONE    DAH  le 

GOLDEN  1  NW 
LA  HABPE 
MACOMR 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OUINCY 

OUINCY  FAA  AP 

OUINCY   DAM  21  / 

OUINCY  MEMORIAL  8B1DGE 


busmvillE 

•  • 

CENTRAL 


0* 


blDomincton  Waterworks 
bloomlngtqn  normal 

CHENOA 
CHILLlCnTHE 
CLINTON    1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA   POWER  STATION 

tACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY   1  NW 

MINONK    3  NE 

MOUNT  PULASKI 

PEORIA  wSO   AP  / 

PETERSBURG  3  SSW 
PRINCEVILLE  1  H 
TOULON 


EAST 


09 


DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 

KANKAKEF    WTR  POLL  CTL 

MONTKELLO  no  2 
PIPER  CITY  3  5£ 
PONT  I  AC 
RANTOUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAH  26 
BARRY 

BEARDSTOHN 
BLUFF? 


Sm  ralwvnce  notes  loUowing  Station 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CSEENVULE    I  f 
GUICGSVILU 

MtftfilN 

HULS90R0  2  SSH 
JiCHSINVlLLE 
jEHSfVlLLF   ;  Sm 
KINCAIO 

HOu^T  Olive  i  E 

pleasant  hill 
spkincpield  Msa  AP 

vi«oe-i  1  N 

VI'CINIA 

WHITE   HALL    t  f 


£»ST  SnuTMEAST 


FLORA    i  NH 


lahaenceville 

HAftSHALL    1  E 
KATTDON 

moneaoua 

NEmTOK  9  SE 

OINET  2  S 

PALESTINE 

PARIS  HATERMORKS 

SAINTE  "ARIE 

SALEM 


TUSCOLA 
VANDAL  I  A 
■ILCOI 
HINDS9R 


SOUTHWEST  oa 
ANNA   I  F 

REILEVILLE   SO   ILL  JNlv 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARSONOALE   SEWACE  PL 

CARLTLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  Sh 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

OU  OUOIN  1  NNH 

GRAND  TIHER  2  N 
NAKANOA    I  NN 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE   A  NE 
PRAIRIE  DU  ROCHFR  IHSu 

RED  BJD 
SPARTA 

WATERLOO   1  HSw 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTOM  FOREST  SERVICE 
BROOtLPORT  DAM  52 
CARPI   6  NW 
OIION  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
COlCONOA  OAM  91 

harrisburc 

harrisburg  disposal  pl 
mcleans80r0 

mt  carhfl  i  nnw 
mount  wfrnon 
rosiclare 

snawneetown  new  town 
wayne  city 


2.26 
2. A3 
2. A3 

2.ai 

S.Al 
1.97 
1.57 


2.97 
.9» 
2.09 
1.66 


2.07 
1.77 
2.29 


3.6A 
2.91 
2.7A 
2.A8 
3.60 

1.60 


9. OA 

2.09 
2.06 


2.09 
3.77 
1.2A 
2.BB 
1.20 


1.08 
1.6a 
1.59 
1 .08 


8   1  9 

10 

11 

12 

13 

1 

14  1 

IS 

16 

17 

T 

.03 

.76 

.02 

.38 

T 

.75 

•  8A 

.5a 

.35 

•  20 

.03 

•  03 

.70 

.04 

.25 

1 .20 

.15 

.52 

.  13 

i  12 

.08 

.79 

.62 

.55 

.lA 

3.  30 

.63 

.02 

•  82 

.  70 

.39 

.03 

.09 

.03 

1.09 

.01 

T 

.19 

.A7 

■  04 

.01 

.57 

l.ll 

.02 

1.32 

.  1  2 

.  18 

.38 

•  67 

.17 

.OA 

.  18 

.75 

.39 

.02 

.  10 

.5A 

.87 

.26 

T 

.19 

•  17 

.09 

.19 

.3A 

.69 

T 

.29 

9*66 

.0* 

.56 

.75 

.20 

.13 

1.15 

.07 

.39 

1.16 

.51 

.65 

.56 

.97 

.06 

.62 

.04 

.71 

.05 

.OA 

1 .20 

.  33 

.Al 

T  .89 

.02 

.50 

.08 

.15 

.01 

.5<. 

.34 

.60 

.07 

.71 

.20 

.01 

.  1 1 

.09 

T 

T 

1.61 

.90 

.06 

.12 

.77 

.91 

.85 

.03 

*02 

.73 

1.00 

1.61 

l.*5 

.05 

1.16 

.03 

.66 

1 .03 

.53 

.25 

.03 

.  16 

•  B3 

.62 

.  3A 

•** 

.70 

1.09 

.  10 

.76 

.12 

.04 

.92 

.  2A 

.  77 

T 

.25 

T 

.65 

.  19 

T 

1 .06 

.13 

.06 

1.36 

.02 

.02 

.06 

.66 

.OA 

1.21 

1.75 

.02 

.78 

.40 

.  3A 

.91 

.01 

.35 

.09 

.55 

.08 

.53 

.95 

.74 

.01 

.  20 

T 

.68 

.70 

.20 

.60 

.AO 

T 

.01 

1.69 

.69 

•  03 

•  A6 

.17 

.41 

.22 

.52 

1.16 

.09 

.35 

.55 

.A9 

.0* 

.11 

.30 

.61 

.26 

.  18 

2.25 

.29 

.29 

.44 

.21 

.26 

.26 

.07 

1.'7 

.96 

.86 

.10 

.12 

T 

1.28 

T 

^26 

.«3 

!57 

.10 

.18 

.OS 

.52 

.19 

.A3 

T 

2.18 

.56 

1.09 

.  19 

.3A 

.25 

.20 

■  69 

T 

.09 

.06 

.IB 

.72 

.17 

.17 

.50 

25     26  27 


28     29     X  31 


.82 
.83 


.04 
.02  T 
.02  .02 


.02 
.12 
.OA  .01 


.17 
.15 


Sm  tatarADC*  n«**i  (allowing  :>uijon 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

AUGUST  1973 


Day  of  Month 


isiaiion 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

'6 

17 

18 

19 ; 
— '- 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 
 L 

26 

27 

28  1 
 L 

29 

30 

31 

Aver 

•           *  * 

NORTHWEST  01 

ILFDO 

MAX 

73 

76 

78 

65 

88 

65 

90 

90 

87 

86 

67 

63 

62 

77 

61 

66 

87 

89 

90 

63 

79 

79 

75 

76 

90 

94 

95 

92 

93 

88 

90 

65. 1 

MIN 

54 

55 

55 

51 

55 

72 

65 

67 

62 

61 

55 

51 

52 

50 

63 

64 

56 

70 

55 

54 

59 

59 

63 

55 

71 

71 

70 

70 

67 

70 

64.0 

DIXON 

MAX 

74 

81 

85 

62 

90 

65 

91 

91 

69 

68 

92 

66 

85 

80 

84 

65 

86 

92 

89 

66 

80 

77 

64 

74 

87 

95 

96 

94 

94 

88 

91 

66.0 

MIN 

56 

56 

53 

59 

63 

65 

69 

57 

60 

53 

53 

59 

65 

58 

62 

65 

65 

69 

56 

56 

55 

59 

61 

55 

76 

7l 

71 

70 

67 

70 

63.8 

FREEPOBT 

MAX 

72 

80 

82 

60 

87 

84 

68 

67 

65 

65 

87 

65 

82 

77 

81 

65 

MIN 

55 

55 

5< 

55 

53 

58 

57 

59 

61 

59 

57 

64 

54 

50 

fREEPORT  HASTE  HTR  PL! 

MAX 

65 

66 

69 

65 

84 

75 

75 

56 

75 

67 

93 

94 

93 

92 

92 

MIN 

52 

62 

63 

66 

54 

53 

57 

58 

62 

67 

71 

72 

70 

58 

66 

FULTON  D4M  13 

MAX 

74 

74 

T, 

82 

83 

it 

83 

B- 

87 

66 

65 

87 

83 

62 

77 

85 

84 

65 

89 

87 

80 

75 

76 

68 

73 

67 

90 

90 

90 

90 

65 

82.9 

MIN 

59 

59 

>'. 

61 

63 

67 

58 

70 

55 

65 

57 

64 

66 

61 

60 

65 

56 

67 

72 

59 

59 

60 

59 

53 

67 

71 

71 

71 

70 

70 

04LV4 

MAX 

74 

72 

7f 

60 

84 

87 

63 

8E 

88 

66 

85 

67 

80 

83 

77 

81 

64 

60 

67 

67 

82 

79 

78 

71 

78 

89 

93 

94 

91 

66 

83.1 

MIN 

56 

55 

51 

60 

54 

65 

67 

62 

53 

65 

64 

63 

60 

62 

54 

55 

65 

66 

54 

56 

60 

60 

60 

66 

73 

71 

71 

68 

53.2 

CENE5EU 

MAX 

76 

81 

84 

67 

89 

67 

92 

68 

88 

86 

67 

85 

80 

65 

88 

89 

91 

90 

65 

77 

80 

69 

78 

90 

94 

97 

96 

95 

89 

92 

66.7 

MIN 

56 

55 

5t 

63 

68 

66 

71 

67 

62 

66 

57 

51 

54 

59 

64 

64 

66 

72 

54 

55 

59 

60 

61 

64 

72 

70 

71 

71 

66 

71 

HENNEPIN  POWER  PL4NT 

MAX 

78 

79 

81 

81 

87 

65 

69 

69 

87 

87 

87 

82 

62 

79 

82 

63 

85 

86 

88 

85 

61 

78 

75 

78 

86 

94 

95 

93 

93 

90 

90 

65.1 

MIN 

61 

55 

53 

55 

62 

65 

63 

72 

66 

51 

60 

56 

58 

56 

56 

52 

61 

52 

64 

54 

54 

54 

57 

61 

64 

62 

59 

70 

66 

67 

69 

61.9 

KEWANEE 

MAX 

88 

65 

67 

67 

68 

84 

69 

86 

84 

77 

85 

85 

86 

85 

90 

87 

61 

77 

73 

76 

91 

95 

95 

95 

93 

90 

90 

86.3 

MIN 

72 

69 

70 

64 

70 

67 

64 

62 

50 

6! 

65 

65 

67 

70 

56 

58 

60 

55 

62 

62 

54 

71 

70 

67 

67 

MOLINE  WSO  4P 

MAX 

76 

ei 

8! 

65 

90 

65 

91 

86 

85 

85 

65 

82 

76 

81 

84 

69 

89 

90 

65 

78 

79 

72 

78 

89 

94 

95 

94 

93 

68 

92 

65.6 

55 

54 

52 

62 

54 

67 

69 

65 

62 

66 

55 

50 

53 

50 

63 

64 

66 

73 

66 

56 

51 

61 

64 

65 

74 

7o 

71 

72 

69 

71 

MORRISON 

MAX 

75 

80 

83 

84 

88 

84 

69 

69 

88 

65 

65 

84 

82 

79 

81 

83 

84 

64 

88 

86 

83 

77 

79 

77 

77 

93 

95 

94 

92 

89 

89 

84.8 

59 

57 

5« 

59 

50 

65 

7^ 

68 

51 

64 

52 

50 

50 

57 

61 

64 

62 

65 

56 

56 

59 

59 

63 

66 

67 

70 

69 

68 

69 

68 

63 .  1 

MOUNT  CARRClL 

MAX 

PAW  PAW 

MAX 

74 

73 

77 

76 

79 

62 

64 

65 

85 

65 

84 

64 

82 

80 

80 

80 

82 

62 

85 

63 

84 

75 

74 

62 

72 

82 

69 

89 

SB 

88 

80 

80.9 

56 

53 

55 

54 

62 

63 

52 

68 

66 

65 

61 

63 

56 

54 

56 

51 

60 

60 

65 

64 

55 

53 

56 

57 

61 

66 

64 

60 

66 

56 

66 

50.9 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

71 

78 

80 

77 

81 

83 

65 

65 

64 

63 

64 

81 

80 

79 

80 

82 

83 

66 

84 

62 

76 

73 

71 

72 

62 

91 

92 

89 

69 

85 

86 

81.7 

58 

54 

53 

58 

61 

55 

69 

60 

63 

60 

57 

65 

55 

60 

52 

60 

67 

55 

57 

52 

61 

59 

66 

71 

67 

66 

67 

56 

68 

62 » 2 

ROCKFORD  WSO  4P 

MAX 

73 

78 

61 

81 

68 

85 

87 

87 

65 

83 

85 

83 

82 

82 

61 

84 

85 

69 

83 

62 

76 

76 

54 

74 

85 

93 

94 

92 

92 

85 

90 

63.4 

59 

56 

54 

58 

53 

55 

68 

60 

62 

60 

56 

51 

57 

50 

63 

61 

69 

59 

56 

55 

60 

51 

67 

71 

71 

70 

59 

70 

70 

62.9 

STOCKTON 

MAX 

73 

76 

79 

60 

85 

84 

86 

84 

64 

83 

84 

81 

60 

74 

78 

82 

64 

86 

86 

61 

74 

73 

70 

74 

83 

90 

92 

69 

90 

64 

87 

81.8 

MIN 

55 

54 

55 

62 

63 

55 

57 

72 

69 

60 

62 

59 

62 

62 

55 

57 

64 

65 

70 

66 

54 

55 

58 

56 

56 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

63.4 

TISKILW4 

MAX 

73 

78 

81 

60 

87 

85 

67 

69 

67 

66 

66 

84 

82 

80 

61 

63 

65 

87 

89 

64 

62 

78 

74 

78 

88 

93 

94 

92 

91 

86 

69 

84.5 

MIN 

57 

53 

54 

57 

64 

65 

70 

68 

50 

55 

55 

58 

55 

57 

61 

62 

63 

67 

56 

53 

55 

57 

65 

65 

69 

69 

69 

66 

65 

69 

WALNUT 

MAX 

78 

74 

81 

60 

86 

84 

67 

86 

88 

66 

65 

65 

81 

79 

81 

84 

85 

87 

68 

65 

60 

78 

73 

77 

86 

93 

94 

92 

92 

88 

69 

64.3 

•          •  • 

MIN 

56 

55 

5< 

59 

55 

6* 

7  1 

67 

50 

65 

64 

60 

63 

57 

63 

53 

54 

67 

63 

53 

54 

56 

59 

55 

7o 

70 

70 

69 

65 

69 

62  ■  6 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

76 

68 

76 

61 

81 

69 

64 

87 

87 

6! 

83 

64 

85 

65 

60 

63 

84 

62 

87 

82 

80 

76 

76 

52 

71 

64 

92 

97 

92 

93 

82 

82.4 

56 

54 

52 

53 

57 

56 

59 

69 

70 

50 

60 

56 

57 

58 

57 

56 

58 

61 

62 

65 

51 

51 

59 

58 

61 

63 

72 

72 

71 

71 

69 

61  •  1 

AURORA  COLLECE 

MAX 

76 

78 

62 

83 

69 

67 

69 

8B 

69 

86 

88 

82 

85 

83 

65 

64 

85 

69 

67 

85 

83 

78 

73 

86 

67 

94 

94 

92 

92 

84 

90 

85.6 

58 

55 

54 

57 

53 

55 

53 

7 1 

58 

52 

64 

53 

57 

54 

55 

51 

53 

54 

69 

70 

BARRINCTON 

MAX 

77 

69 

76 

80 

81 

86 

65 

69 

69 

85 

82 

86 

81 

84 

79 

63 

84 

63 

67 

64 

81 

74 

77 

531  72 

68 

9', 

94 

91 

92 

62 

82.9 

59 

55 

51 

56 

64 

57 

56 

70 

60 

64 

58 

55 

58 

56 

58 

63 

64 

67 

66 

52 

55 

51 

59 

62 

65 

72 

71 

72 

69 

70 

62.3 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

69 

71 

73 

62 

90 

85 

65 

86 

90 

86 

84 

81 

77 

75 

76 

78 

60 

60 

81 

60 

71 

71 

68 

71 

83 

94 

95 

92 

91 

84 

89 

81.3 

62 

62 

66 

73 

71 

72 

68 

75 

73 

70 

72 

66 

70 

65 

69 

70 

73 

72 

70 

57 

t5 

62 

53 

70 

75 

60 

60 

76 

71 

78 

70.4 

CHICAGO  0IH4RE  WSO  AP 

MAX 

70 

77 

60 

82 

67 

65 

66 

89 

85 

83 

85 

82 

82 

1  9 

61 

82 

84 

87 

84 

62 

75 

76 

67 

74 

88 

93 

95 

92 

92 

83 

69 

63.2 

60 

!9 

57 

58 

67 

69 

56 

70 

57 

57 

53 

50 

64 

50 

61 

55 

57 

59 

60 

59 

60 

63 

64 

68 

75 

75 

75 

73 

71 

73 

65.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

75 

74 

79 

84 

89 

90 

69 

91 

92 

89 

66 

63 

63 

63 

62 

83 

86 

65 

85 

60 

80 

77 

78 

70 

85 

93 

97 

97 

93 

94 

90 

85.2 

63 

61 

60 

62 

59 

70 

73 

67 

70 

68 

52 

70 

64 

64 

56 

59 

71 

72 

65 

62 

61 

60 

67 

73 

76 

76 

76 

70 

72 

CHICAGO   MIDWAY   WSO  AP 

MAX 

69 

76 

80 

86 

90 

91 

92 

9; 

90 

87 

68 

63 

84 

61 

63 

64 

89 

91 

84 

64 

76 

78 

66 

75 

91 

97 

97 

93 

94 

90 

91 

65.6 

62 

60 

58 

61 

69 

71 

69 

71 

58 

67 

65 

62 

67 

62 

56 

66 

68 

71 

68 

66 

62 

62 

62 

69 

77 

77 

77 

74 

73 

73 

DE  KALB 

MAX 

73 

80 

61 

84 

67 

87 

68 

68 

65 

65 

66 

65 

82 

65 

82 

81 

84 

87 

85 

66 

60 

74 

73 

73 

63 

90 

91 

92 

89 

90 

88 

84.0 

57 

55 

55 

59 

64 

65 

♦  4 

69 

62 

65 

51 

59 

64 

55 

61 

63 

62 

67 

66 

51 

52 

57 

58 

54 

57 

56 

70 

68 

68 

66 

62.5 

CEBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

78 

79 

65 

64 

66 

65 

66 

69 

86 

86 

82 

85 

80 

64 

80 

85 

87 

87 

83 

80 

76 

73 

76 

67 

94 

97 

93 

93 

90 

93 

65.3 

57 

54 

52 

56 

57 

55 

67 

67 

63 

54 

62 

53 

65 

59 

63 

50 

64 

65 

56 

52 

56 

J4 

56 

67 

75 

73 

69 

65 

56 

66 

61.6 

JOLIET 

MAX 

78 

79 

82 

84 

90 

90 

91 

92 

91 

89 

66 

67 

86 

85 

85 

64 

86 

88 

88 

67 

84 

62 

79 

75 

87 

95 

97 

96 

93 

93 

91 

67.1 

59 

56 

54 

57 

65 

56 

7! 

65 

56 

67 

56 

58 

59 

50 

54 

66 

68 

66 

56 

57 

52 

57 

65 

71 

73 

73 

70 

69 

59 

64.1 

MARENOa 

MAX 

70 

78 

84 

85 

90 

67 

91 

91 

8! 

65 

86 

63 

65 

60 

84 

86 

85 

90 

88 

84 

72 

79 

71 

75 

66 

95 

97 

94 

94 

86 

91 

85.1 

MIN 

55 

53 

53 

60 

64 

65 

65 

71 

59 

55 

53 

58 

55 

54 

55 

57 

61 

59 

66 

52 

53 

51 

56 

58 

62 

69 

70 

71 

69 

69 

68 

61.8 

OTTAWA 

MAX 

70 

81 

83 

62 

89 

85 

69 

88 

68 

69 

88 

80 

84 

63 

85 

83 

86 

69 

89 

88 

60 

76 

56 

76 

88 

95 

98 

93 

95 

86 

91 

65.3 

61 

58 

58 

61 

67 

67 

70 

65 

68 

66 

61 

66 

56 

65 

65 

67 

68 

68 

56 

55 

58 

59 

67 

72 

73 

73 

71 

70 

71 

65.2 

PARK  FOREST 

MAX 

70 

75 

79 

82 

87 

84 

68 

90 

8^ 

85 

85 

60 

85 

78 

63 

60 

61 

67 

80 

63 

74 

78 

70 

75 

65 

93 

94 

90 

90 

87 

62.9 

MIN 

60 

60 

54 

61 

67 

66 

68 

70 

70 

70 

57 

63 

57 

68 

68 

61 

68 

67 

68 

67 

61 

56 

58 

57 

65 

73 

72 

72 

72 

68 

65.3 

PERU  2  U 

MAX 

73 

80 

84 

62 

69 

68 

90 

69 

88 

67 

87 

8f 

64 

61 

83 

85 

87 

90 

92 

90 

62 

78 

76 

79 

89 

95 

97 

93 

94 

91 

92 

66.5 

MIN 

56 

54 

52 

55 

64 

63 

52 

71 

5< 

58 

64 

62 

55 

53 

53 

50 

51 

51 

52 

62 

49 

50 

56 

58 

65 

66 

71 

70 

68 

61 

68 

61.0 

WAUKFG4N  4  WSH 

MAX 

74 

71 

73 

77 

82 

81 

66 

69 

90 

86 

84 

79 

79 

60 

77 

77 

61 

79 

66 

61 

61 

72 

72 

54 

70 

60 

94 

96 

92 

92 

82 

81.1 

MIN 

57 

57 

55 

56 

59 

6t 

67 

67 

71 

55 

65 

60 

56 

59 

59 

60 

61 

64 

65 

55 

55 

55 

53 

50 

62 

57 

73 

73 

73 

71 

70 

63.2 

WHEATQN  3  SE 

MAX 

70 

76 

82 

63 

90 

9C 

90 

94 

91 

85 

90 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

89 

86 

65 

64 

76 

76 

72 

67 

95 

96 

95 

94 

92 

91 

66.9 

MIN 

58 

55 

52 

53 

63 

57 

70 

69 

57 

62 

61 

55 

66 

57 

56 

60 

62 

66 

65 

53 

55 

58 

58 

53 

59 

70 

70 

70 

57 

69 

62.1 

Se*  R*l«r*tic«  Nol«s  FoUowlng  Station  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

lY  li 

• 

It 

1 

2 

3 

4  I 

5  I 

6 

9 

10 ! 

11  j 

12 

13  1 

M  1 

1 

IS 

"1 

18 

20  1 

21 

22 

23  i 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  • 

WEST 

o: 

caCessurc 

MAX 

MIN 

74 

55 

79 
)4 

6 

5e 

80 
63 

87 
66 

8: 

6( 

68 
67 

89 
71 

8( 
6" 

86 

62 

87 

70 

7S 
61 

61 
65 

78 
64 

8! 
6! 

84 
66 

66 
65 

61 
61 

1  89 
70 

63 
64 

78 
5S 

78 
61 

71 
60 

6r 
64 

90 
67 

92 
71 

9< 
7< 

91 
71 

91 
71 

86 
67 

9C 
72 

84.2 
65.1 

GOLDEN  1  NH 

MAX 
MIN 

74 
57 

78 
54 

7t 
5t 

65 
55 

64 
62 

8; 

6! 

86 
S3 

68 
64 

8: 

6( 

82 
63 

87 
67 

8« 
6( 

82 
65 

77 
63 

83 
5- 

66 
68 

86 
63 

88 
63 

90 
67 

85 
67 

80 
56 

Bl 
56 

60 
62 

81 
69 

94 
67 

91 
69 

93 
7C 

92 
68 

91 
69 

89 
66 

90 
70 

65.1 
63.6 

L4  HiOPE 

MAX 
MIN 

77 
55 

81 
53 

82 
5! 

87 
63 

87 
63 

b: 
6: 

69 
63 

90 
69 

8- 
bt 

87 
62 

89 
67 

8G 
66 

83 
63 

79 
62 

83 
6C 

85 
64 

68 
62 

90 
65 

92 
66 

87 
68 

64 
56 

76 
56 

77 
60 

62 
69 

92 
56 

94 
69 

9< 
69 

92 
68 

92 
66 

88 
66 

91 
69 

86.4 
63.2 

MONHUUTM 

MAX 
MIN 

75 
53 

79 
54 

82 
55 

87 
62 

88 
64 

b: 

63 

69 
64 

90 
72 

BE 
61 

87 
62 

88 
68 

81 
66 

63 
62 

78 
64 

83 
5? 

65 
63 

67 
63 

89 
65 

89 
68 

83 
66 

60 
53 

76 
58 

75 
59 

61 
63 

91 
69 

94 

70 

9! 

70 

92 
69 

92 
69 

67 
65 

90 
70 

85.5 
63.6 

QUINCV 

MAX 

MIN 

75 
56 

78 
58 

82 
59 

87 
67 

67 
68 

8t 
67 

90 
68 

89 
73 

81 
68 

87 

67 

87 
67 

66 
69 

82 
68 

77 
63 

81 
62 

63 
67 

84 
67 

86 

67 

89 
72 

87 
71 

81 
60 

81 
61 

78 
67 

82 
66 

93 
68 

95 
75 

93 
74 

91 
75 

92 
74 

68 
68 

89 
73 

85.6 
67.3 

QUINCV  Pii  iK 

MAX 
MIN 

73 
58 

77 
5» 

79 
56 

84 
66 

84 
67 

83 
65 

88 
67 

88 
69 

66 
6? 

66 
66 

86 
69 

84 
69 

B2 
67 

79 
66 

80 
60 

82 
66 

85 
63 

B6 
64 

67 

70 

85 
64 

80 
59 

80 
61 

75 
66 

83 
67 

91 
69 

97 
70 

91 
72 

92 
72 

91 

71 

87 
66 

90 
69 

84.5 
65.8 

RUSHVILLE 

*          •  • 

MAX 

MIN 

75 
57 

76 
58 

So 
62 

63 
62 

85 
64 

86 
65 

90 
67 

69 
67 

90 
66 

91 
67 

91 
67 

90 
65 

87 
64 

78 
63 

81 
62 

81 
61 

82 
66 

65 
66 

87 
65 

89 
64 

80 
59 

60 
56 

79 
56 

91 
65 

92 
60 

92 
62 

90 

70 

90 
70 

90 

72 

69 
66 

87 
65 

85.7 
63.9 

CENTRAL 

o« 

blodhinoton  normal 

MAX 
MIN 

76 
57 

77 
56 

81 
57 

82 
61 

87 
67 

85 
67 

67 
68 

90 
74 

90 
69 

65 
65 

87 
68 

81 
67 

82 
64 

62 
63 

82 

60 

82 
67 

86 
63 

68 
64 

87 
69 

87 
69 

83 
55 

77 
56 

76 
61 

80 
66 

91 
69 

93 
72 

94 

72 

93 
72 

92 

72 

90 
68 

88 

71 

85.2 
65.6 

CHENOA 

MAX 
MIN 

73 
57 

78 
57 

82 
52 

81 
58 

87 
65 

83 
63 

87 
62 

90 
70 

88 
66 

85 
65 

87 
67 

63 
67 

82 
59 

79 
62 

82 
59 

62 
59 

85 
60 

91 
70 

87 
65 

82 
68 

77 
53 

78 
51 

71 
55 

77 
60 

90 
63 

92 
70 

94 

71 

90 
67 

91 
68 

88 
67 

90 
68 

84.3 
62.7 

DECATUR 

MAX 
MIN 

78 
57 

78 
56 

82 
57 

82 
61 

66 
65 

65 
65 

69 
66 

90 
74 

67 
70 

88 
65 

89 
66 

86 
67 

87 
67 

79 
64 

82 
61 

83 
66 

86 
66 

69 
67 

87 
68 

88 
70 

78 
54 

78 
58 

80 
60 

83 
66 

92 
69 

93 
70 

94 
72 

93 
69 

93 
70 

87 
67 

90 
70 

85.9 
65.3 

FARMER  CUV 

MAX 
MIN 

76 
58 

60 
56 

64 
55 

63 
59 

87 
65 

64 
64 

64 

68 
69 

88 
65 

89 
63 

83 
68 

83 
65 

60 
64 

59 

83 

84 
65 

69 
65 

66 
65 

86 
69 

80 
54 

77 
56 

60 
66 

90 
67 

94 

70 

93 

70 

92 
69 

92 
68 

89 
67 

89 
68 

85.5 
64.0 

HAVANA  PDwER  STATION 

MAX 
MIN 

77 
58 

79 
58 

62 
56 

67 
65 

88 
64 

66 
56 

91 
64 

92 
68 

91 
68 

87 
66 

90 
70 

86 
67 

83 
6C 

77 
66 

82 
61 

84 
65 

86 
63 

88 
6! 

90 
67 

89 
71 

66 
55 

60 
60 

BO 
59 

63 
67 

94 

66 

95 

70 

95 
72 

95 
70 

94 
68 

93 
64 

91 
70 

87.1 
64.9 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

71 
58 

76 
56 

82 
51 

81 
59 

87 
67 

84 

67 

88 
66 

88 
74 

87 
70 

86 
63 

87 
66 

62 
66 

82 
60 

79 
65 

82 
58 

34 

58 

89 
64 

88 
65 

90 
68 

86 

65 

80 
53 

78 
56 

74 
58 

78 
64 

92 
66 

95 
74 

94 

74 

93 
77 

92 
75 

66 
70 

90 
71 

84.9 
64.9 

LINCOLN 

MAX 

MIN 

73 
57 

78 
57 

8C 
5! 

82 
58 

84 
65 

83 
63 

86 
64 

90 
71 

86 
69 

85 
66 

38 
67 

61 
67 

83 
66 

76 
64 

80 
62 

81 
64 

84 
65 

85 
67 

86 
67 

64 
70 

81 
57 

76 
59 

76 
69 

82 
66 

89 
69 

91 
69 

91 
72 

69 
68 

90 
69 

84 
67 

86 
68 

83.6 
64.9 

MASON  CITY   I  NM 

MAX 
MIN 

72 
57 

87 
57 

61 
57 

64 
62 

85 
65 

63 
63 

67 

89 
73 

85 
69 

85 
64 

87 
68 

81 
66 

32 
65 

77 
65 

81 
60 

82 
64 

65 
63 

67 
64 

87 
67 

84 

70 

78 
54 

76 
59 

73 
58 

60 
66 

91 
67 

92 

70 

93 

72 

90 
69 

91 

70 

87 
66 

69 
70 

84.2 
6^  •  6 

MINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

75 
55 

76 
54 

61 
52 

81 
56 

66 
63 

3e 
6: 

66 
61 

68 
71 

87 
6e 

86 
61 

86 
63 

85 
64 

81 
57 

80 
64 

80 
56 

82 
60 

64 

60 

67 
62 

86 
64 

85 
64 

78 
51 

75 
50 

75 
54 

76 
61 

88 
62 

92 
69 

95 

70 

93 
67 

91 
66 

89 
65 

68 
67 

84.2 
61.2 

"EDRIA  wSO  AR 

MAX 
MIN 

72 
57 

76 
56 

81 
58 

84 
65 

87 
64 

84 
65 

88 
65 

89 
71 

67 
68 

86 
61 

87 
69 

79 
67 

82 
66 

78 
65 

81 
62 

82 
66 

34 
65 

66 
66 

89 
68 

84 
60 

79 
53 

78 
60 

71 
61 

81 
66 

90 
68 

93 
71 

94 

70 

92 
70 

92 
70 

87 
66 

90 
71 

64.4 
64.9 

princevillE  I  N 

•           •  • 

MAX 
MIN 

70 
57 

76 
54 

7S 
55 

62 
63 

65 
63 

62 
61 

86 
61 

87 

70 

8t 

67 

85 

60 

85 
67 

62 
65 

77 
65 

76 
63 

79 
63 

80 
65 

82 
64 

85 

64 

86 
68 

85 
67 

77 
52 

76 
58 

76 
59 

77 
63 

88 
65 

91 
71 

92 
71 

91 
72 

90 

71 

90 
67 

86 
71 

83.0 
63.9 

EAST 

OJ 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

75 
62 

78 
55 

80 
55 

83 
56 

85 
63 

85 
65 

87 
63 

90 
73 

89 

72 

67 
69 

89 
65 

83 
68 

85 
61 

82 
61 

84 
61 

83 
61 

85 
60 

67 
63 

87 
65 

84 
71 

60 
56 

76 
55 

78 
55 

76 
65 

87 
68 

92 
71 

95 

70 

91 
68 

92 
67 

87 
66 

88 
67 

84.8 
63.8 

HODPESTDN 

MAX 

MIN 

74 
60 

77 
56 

80 
57 

82 
59 

84 

67 

83 
66 

87 
62 

89 
73 

86 

70 

65 
67 

88 
65 

82 

70 

84 

58 

78 
64 

81 
64 

81 
61 

63 
62 

87 
64 

86 
68 

82 
69 

76 
52 

76 
55 

76 
54 

76 
63 

86 
66 

92 
71 

93 
72 

90 
72 

92 
70 

84 
66 

86 
66 

83.5 
64.2 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

MAX 
MIN 

76 
59 

72 
55 

76 
56 

80 
58 

81 
60 

87 
66 

65 
64 

90 
66 

92 
67 

87 
68 

85 
67 

82 
66 

79 
59 

63 
63 

80 
59 

B5 

60 

63 
64 

84 

65 

65 
65 

65 
60 

86 
54 

77 
57 

75 
56 

71 
59 

75 
63 

79 
66 

94 
71 

95 
66 

91 
69 

93 
69 

64 

70 

83.1 
62.9 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

MIN 

73 
57 

78 
55 

61 
5! 

82 
56 

67 
65 

83 
6* 

67 
62 

90 
72 

86 
68 

85 
65 

88 
67 

60 
63 

31 
58 

81 
64 

82 
57 

32 
61 

84 

60 

87 
62 

66 
66 

82 
68 

78 
52 

76 
51 

74 
54 

78 
63 

87 
66 

94 
71 

95 

71 

92 
70 

92 
69 

87 
67 

69 
67 

84.2 
62.9 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

74 
59 

81 
57 

8C 
St 

81 
60 

89 
65 

8t 
6t 

89 

91 
7 1 

6? 
6? 

66 
66 

87 
68 

85 

67 

87 
60 

61 
65 

82 
6C 

B3 
65 

BB 
64 

86 

65 

88 
67 

86 
69 

83 
56 

76 
55 

76 
58 

76 
63 

90 
67 

94 
70 

95 

73 

92 
70 

92 
69 

90 
68 

68 

69 

85.6 

Rantoul 

MAX 
MIN 

79 
58 

74 
55 

7? 
51 

83 
58 

64 
59 

8< 
6C 

85 
65 

86 
66 

93 
7C 

88 

66 

87 
66 

9C 
69 

61 
65 

84 
61 

71 
60 

82 
60 

83 
65 

66 
66 

88 
66 

87 

70 

83 
55 

78 
56 

78 
57 

77 
57 

74 
64 

68 

6e 

95 
71 

96 
71 

92 
73 

91 
67 

85 
68 

84.4 
63.7 

URBANA 

MAX 
MIN 

75 
60 

78 
58 

8C 

5e 

62 
59 

83 
67 

83 
63 

67 
63 

90 

71 

61 
7C 

87 
68 

88 
67 

63 
68 

63 
65 

77 
62 

80 
61 

83 
65 

85 
65 

87 
68 

66 
68 

84 
62 

77 
58 

76 
57 

79 
57 

77 
65 

89 
63 

91 
69 

92 
72 

90 
72 

91 
71 

S6 
66 

68 
68 

84.0 
64.9 

HATSEKA  2  NW 

•           «  • 

MAX 
MIN 

76 
59 

75 
58 

7! 
53 

61 
54 

64 
64 

63 
65 

65 
63 

89 
64 

90 
68 

87 
67 

34 
67 

81 
69 

82 
55 

80 
63 

60 
59 

80 
60 

81 
61 

90 
62 

87 

62 

83 
69 

75 
53 

75 
55 

71 
54 

75 
62 

83 
67 

91 
71 

92 
69 

68 
67 

88 

67 

82 

66 

85 

68 

82.7 
62.6 

WEST  SOUTHWEST 

0< 

ALTON  0AM  26 

MAX 
MIN 

58 

59 

5S 

61 
62 

85 
66 

61 
bi 

66 
67 

91 

70 

93 
7C 

83 
67 

90 
67 

B^ 
68 

91 
68 

91 
65 

71 
61 

83 
65 

e3 

65 

87 
67 

90 
67 

91 
71 

89 
58 

82 
59 

BO 
61 

89 

62 

90 

70 

97 
70 

95 

73 

99 

70 

91 

70 

92 
66 

87 
66 

67.9 
65.5 

CARLINVILLE 

MAX 
MIN 

78 
57 

79 
56 

81 
5< 

86 
63 

87 
64 

et 

63 

90 
66 

94 

73 

9C 
6! 

91 
67 

92 
64 

88 
67 

79 
67 

79 
65 

83 
6! 

84 

62 

85 
64 

9C 
64 

91 
65 

88 

70 

62 
53 

79 
57 

60 
59 

88 
68 

96 
69 

97 
69 

94 

71 

93 
66 

94 
68 

67 
65 

89 
69 

87.1 
64.5 

griccsville 

MAX 
MIN 

73 
52 

76 
53 

BC 
6! 

65 
60 

66 
64 

63 
6C 

90 
62 

90 
70 

8( 
63 

68 
62 

87 
63 

8! 

6< 

81 
62 

77 
60 

81 
5S 

63 
61 

86 

60 

B< 
51 

69 
66 

87 
65 

8i 
53 

78 
55 

75 
57 

8! 
63 

93 
62 

94 
67 

93 
69 

90 
67 

92 
66 

87 
61 

89 
65 

85.2 
61. « 

HILLSBORO  2  SSH 

MAX 
MIN 

80 
57 

78 
56 

BC 
St 

64 

61 

64 
65 

83 
61 

86 
65 

90 
72 

6t 
6i 

67 
66 

89 
64 

B« 
66 

79 
66 

78 
63 

6! 
6! 

82 
62 

82 
66 

8! 
64 

68 
67 

87 

76 

6! 
5! 

78 
57 

61 
57 

81 
66 

92 
69 

92 
66 

91 

7C 

69 
66 

86 
64 

86 
66 

66 
6t 

85.0 
64.4 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

79 
57 

72 
57 

7! 
5' 

80 
56 

85 
63 

8! 
6< 

82 
65 

68 
66 

84 

65 

87 
65 

61 
66 

84 

67 

80 
65 

76 
5! 

82 
61 

62 
63 

B! 
6< 

87 
65 

67 
69 

B! 
5< 

79 
55 

76 
58 

7! 
6! 

64 

67 

92 
67 

92 
6E 

92 
69 

89 

68 

90 
64 

86 
66 

83.9 
63.1 

S«*  R«l«r«ne«  NoUi  Following  SUUod  Indax 


-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


tUCUST  1973 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5  1  S 

'i 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

Avoi 

JERSEVVILLE  2  SW 

MIN 

90 
57 

78 
56 

80 
57 

86 
60 

86 
62 

85 

60 

90 
63 

93 
74 

92 
68 

89 
63 

89 
63 

91 
67 

88 
68 

80 
65 

82 
58 

62 
62 

66 
63 

90 
62 

91 
64 

88 
69 

86 
55 

81 
58 

68 
57 

94 
69 

95 
66 

94 
67 

94 

71 

93 
64 

92 
64 

89 
66 

89 
69 

67.6 
63.5 

PANA 

MAX 

MIN 

75 
59 

76 
58 

79 
59 

81 
61 

84 
66 

83 
63 

88 
66 

90 
74 

88 

70 

86 
69 

88 
66 

68 
68 

79 
68 

78 
66 

60 
63 

62 
64 

63 
66 

66 
67 

87 
68 

65 

71 

79 
57 

76 
57 

81 
59 

84 
67 

90 
69 

92 

71 

91 

72 

90 
69 

90 
70 

85 
66 

86 
68 

64.2 
65.7 

SPRINGFIELD  USD  ap 

MAX 
MIN 

73 
5B 

78 
56 

81 
55 

84 
64 

86 
65 

84 
66 

90 
68 

93 
73 

85 
68 

87 
65 

90 
67 

87 
69 

83 
67 

78 
64 

83 
60 

64 
65 

65 

65 

69 
66 

90 
69 

67 
62 

79 
55 

79 
60 

78 
61 

86 
69 

94 
69 

96 
73 

96 
74 

94 
71 

94 
72 

90 
68 

92 
72 

66.3 
65.7 

VIRDEN  1  N 

MAX 
MIN 

7i 
5! 

79 
56 

79 

6( 

86 
55 

87 
64 

85 
61 

90 
65 

94 
71 

91 
69 

90 
64 

91 
66 

88 
69 

84 
64 

78 
66 

85 
59 

80 
61 

87 
62 

90 
64 

90 
64 

86 
60 

88 
54 

79 
54 

95 
64 

95 
69 

94 
67 

93 
65 

94 

74 

94 

64 

90 
69 

67.5 
63.2 

riHITE  HALL   1  E 

•          *  • 

MAX 
MIN 

79 
58 

79 
59 

82 
54 

85 
65 

86 
65 

85 
61 

89 
65 

92 
73 

92 
68 

89 
66 

89 
66 

90 
68 

86 

67 

79 
66 

84 
59 

82 
65 

88 
65 

90 
61 

89 
61 

90 
66 

87 
58 

80 
59 

79 
60 

86 
69 

94 
70 

94 
68 

93 
72 

92 
68 

92 
69 

90 
66 

69 
69 

87.2 
64.7 

EAST  S0UTHE4ST 

07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

75 
63 

77 
58 

71 
61 

81 
63 

83 
69 

84 
67 

87 
68 

90 
74 

86 
72 

8! 

70 

88 
68 

84 

70 

81 
69 

77 
64 

79 
62 

81 
67 

83 
68 

66 
69 

86 
70 

65 

73 

81 
56 

75 
58 

81 
59 

78 
68 

89 
69 

90 
74 

92 
75 

90 
74 

91 
74 

87 
68 

67 
69 

63.6 
67.5 

BFFINOHAM 

MAX 
MIN 

eo 

63 

78 
57 

e; 

59 

84 

59 

85 
64 

87 
62 

90 
66 

93 
72 

90 
71 

90 
69 

91 
65 

90 
67 

82 
67 

79 
67 

83 
64 

84 
64 

86 
64 

88 
66 

88 
67 

67 
72 

84 
58 

77 
64 

63 
63 

85 
66 

92 
69 

95 
71 

94 

72 

93 
69 

94 
69 

89 
67 

89 
67 

86.8 
65.8 

FLORA  5  Nw 

MAX 
MIN 

82 
59 

82 
52 

85 
54 

85 
52 

88 
63 

87 
60 

91 
67 

94 
75 

90 
70 

90 
67 

90 
67 

94 
69 

85 
68 

60 

74 

85 

61 

86 
62 

88 
65 

91 
54 

91 
64 

91 

71 

81 
53 

82 
52 

87 
56 

86 
66 

94 
69 

97 
71 

95 

70 

95 

68 

95 
66 

90 
65 

90 
67 

88.7 
64.2 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

77 
63 

79 
58 

80 
57 

84 

57 

85 
64 

86 
62 

89 
62 

91 
70 

90 
70 

87 
68 

89 
66 

88 
72 

69 
68 

64 

66 

82 
63 

85 

62 

87 
62 

88 
64 

89 
65 

86 

72 

84 
55 

79 
56 

83 
54 

76 
65 

89 
68 

93 
69 

94 
69 

93 
68 

96 
67 

91 
65 

89 
66 

86.6 
64.3 

MATTDON 

MAX 
MIN 

75 
60 

77 
58 

80 
5? 

84 
59 

85 
66 

85 
64 

89 
66 

93 
70 

85 

70 

88 
69 

91 
67 

88 
68 

84 
67 

78 

64 

82 
62 

84 
65 

86 
66 

88 
66 

69 
68 

87 
68 

78 
56 

78 
56 

80 
5» 

82 
66 

90 
69 

95 
71 

95 

73 

92 
69 

92 
69 

87 
67 

88 
68 

85.6 
65.3 

MOWEAQUA 

MAX 
MIN 

79 
56 

78 
57 

8! 
57 

84 
59 

86 
63 

85 
62 

90 
64 

92 
71 

85 
68 

89 
66 

87 
65 

90 
64 

84 
66 

79 
65 

63 
59 

83 
64 

86 
65 

89 
66 

88 
66 

87 

71 

80 
52 

76 
57 

81 
56 

84 
67 

92 
69 

94 
69 

94 
69 

93 
67 

89 
67 

90 
65 

92 
66 

66.2 
64.1 

NEWTUN  5  SE 

MAX 
MIN 

87 
64 

79 
55 

79 
51 

83 
57 

85 
63 

85 
60 

85 
63 

88 
65 

91 
72 

83 
68 

87 
66 

88 
69 

90 
69 

83 
68 

79 
61 

64 
63 

85 
64 

86 
65 

88 
65 

86 
68 

88 
57 

78 
56 

78 
54 

83 
59 

84 

67 

90 
71 

94 

71 

92 
66 

93 
66 

92 
67 

89 
67 

65.9 
64.0 

OLNEV  2  S 

MAX 
MIN 

83 
64 

80 
55 

8< 
57 

86 
56 

88 
62 

86 
59 

90 
64 

92 
73 

91 
73 

89 
69 

89 
67 

93 

70 

84 
69 

80 
66 

85 

60 

85 
62 

87 
65 

90 
6* 

92 
64 

90 
71 

85 
57 

79 
57 

84 

57 

86 
66 

90 
71 

94 

72 

92 

70 

94 

67 

93 
67 

90 
69 

90 
67 

87.6 
64.9 

PALESTINE 

MAX 

MIN 

78 
64 

79 
57 

80 
59 

83 
57 

84 
64 

85 
63 

89 
65 

92 
74 

82 
70 

86 
68 

88 
69 

88 
71 

81 

70 

77 
66 

81 
63 

83 
62 

65 
65 

67 
65 

88 
67 

86 

70 

78 
56 

78 
59 

83 
57 

79 
68 

90 
69 

93 
72 

93 
73 

92 
70 

91 
66 

90 
68 

90 
69 

65.2 
65.8 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

76 
63 

77 
57 

81 
5f 

84 
59 

84 
66 

86 
66 

90 
66 

92 
73 

84 
69 

88 
69 

90 
67 

86 

70 

84 
66 

68 
65 

83 
62 

85 
64 

86 
63 

69 
66 

90 
66 

84 

72 

77 
54 

78 
56 

80 
56 

77 
66 

90 
68 

93 

72 

94 
73 

93 
72 

93 
71 

90 
66 

90 
69 

65.9 
65.3 

SALEM 

MAX 
MIN 

81 
61 

82 
56 

84 
5B 

87 
57 

90 
62 

87 

60 

93 
65 

95 
73 

92 
71 

88 
67 

91 
67 

94 
71 

85 
68 

60 
65 

83 
62 

86 
64 

89 
65 

91 
67 

91 
66 

91 
71 

86 

56 

83 
57 

89 
57 

91 
65 

97 

72 

98 
73 

96 

71 

97 
69 

95 

70 

90 
68 

91 
68 

89.5 
65.3 

TJSCOLA 

MAX 
MIN 

83 

60 

78 
56 

82 
5fl 

83 
59 

85 
66 

85 
62 

89 
62 

91 
72 

90 
71 

90 
68 

91 
64 

90 
68 

85 
67 

82 
63 

84 

60 

63 
64 

85 
65 

87 
66 

89 
65 

89 
65 

84 
54 

78 
56 

62 
66 

79 
66 

89 
68 

93 
72 

94 
68 

94 
69 

93 

70 

93 
66 

89 
66 

66.7 
64.4 

VANDALIA  2  NW 

MAX 
MIN 

82 
60 

76 
55 

71 
56 

80 
56 

83 
63 

85 
61 

65 
67 

90 
71 

91 

70 

82 
67 

89 
64 

89 
66 

91 
65 

80 
65 

77 
61 

83 
63 

63 
63 

66 
64 

89 
64 

69 
71 

87 
59 

79 
55 

80 
57 

85 
62 

69 
67 

92 
72 

94 

72 

93 
65 

92 
66 

94 
65 

86 
66 

85.8 
63.8 

WINDSOR 

*          •  * 

MAX 
MIN 

79 
61 

78 
55 

82 
56 

84 
60 

86 
65 

86 

6: 

89 
65 

93 

72 

90 
69 

89 
67 

90 
65 

88 
65 

83 
67 

78 
64 

84 
60 

83 
66 

87 
64 

90 
67 

86 
67 

87 

70 

79 
52 

78 
52 

62 
56 

66 
67 

93 
69 

94 

70 

94 

71 

93 
71 

94 

71 

90 
67 

89 
68 

66.6 
64.6 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  I  E 

MAX 

MIN 

78 
64 

80 
58 

83 
60 

85 
62 

85 
62 

87 
63 

90 
62 

91 

72 

91 

70 

88 
68 

89 

70 

90 
69 

86 
62 

79 
66 

82 
63 

84 
65 

87 
66 

89 
67 

91 
68 

90 
72 

60 
61 

79 
59 

64 

56 

68 

67 

81 
61 

92 
69 

93 
69 

92 
69 

92 
67 

67 
65 

65 

66 

86.4 
65.1 

BELLEVILLE   SO  ILL 

UN  IV 

MAX 
MIN 

83 
60 

81 
!4 

82 
53 

86 
55 

86 
61 

87 
59 

93 
63 

95 
73 

94 

70 

90 
64 

88 
64 

90 
69 

66 
67 

78 
65 

83 
59 

84 

60 

66 
64 

89 
65 

90 
64 

86 
71 

88 
61 

81 
56 

67 
56 

90 
68 

70 

94 
68 

93 
68 

93 
69 

93 
65 

92 
66 

89 
66 

68.2 
63.7 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

94 
63 

78 
58 

82 
55 

84 
60 

87 
64 

89 
60 

87 
61 

94 
73 

96 

71 

82 
66 

91 
6! 

91 
67 

92 
68 

84 
66 

64 
60 

84 
63 

77 
60 

81 
64 

64 
63 

92 
63 

90 
57 

82 
61 

81 
56 

89 
63 

92 
67 

96 
67 

96 

70 

95 
66 

86 
66 

93 

66 

84 
67 

67.3 
63.7 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 
MIN 

80 
67 

81 
63 

84 
66 

86 
65 

86 
67 

87 
67 

91 
73 

93 
75 

91 
71 

87 
72 

89 
74 

85 

70 

84 

70 

80 
68 

84 
67 

85 

69 

86 
71 

89 
72 

91 
72 

92 
73 

82 
65 

61 
63 

85 
64 

68 
72 

90 
74 

92 
74 

91 
73 

92 
73 

94 

70 

86 

70 

88 
71 

67.2 
69.7 

carbonliale  sewage 

PL 

MAX 
MIN 

65 

57 

57 

59 

60 

57 

86 
63 

91 
70 

93 

70 

90 
68 

89 
69 

69 

71 

93 
67 

69 
66 

86 
61 

84 
62 

84 
64 

66 
66 

89 
66 

91 
68 

92 
59 

62 
56 

61 
57 

85 

60 

89 

70 

92 

71 

92 
67 

93 
67 

93 
66 

93 
67 

88 
66 

68.9 
64.3 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

84 
61 

77 
57 

79 
58 

81 
59 

85 
61 

86 
65 

86 
65 

91 
69 

94 

72 

82 
67 

87 
67 

89 
69 

92 
67 

84 
67 

84 
62 

84 
66 

83 
68 

86 
69 

90 
69 

92 
72 

89 
57 

61 
61 

60 
60 

67 
62 

89 
71 

95 
72 

96 

72 

94 
71 

94 

72 

93 
67 

66 
68 

67.1 
65.9 

COBOLN  2  S 

MAX 
MIN 

84 
61 

79 
55 

82 
54 

85 
53 

86 
58 

85 
58 

90 
60 

92 
69 

90 
68 

88 
64 

88 
67 

91 
65 

86 
69 

78 
62 

82 
57 

84 

60 

85 
62 

88 
64 

69 
63 

89 
64 

67 
56 

81 
55 

65 
53 

88 
63 

91 
67 

91 
66 

92 
66 

92 
65 

94 
64 

91 
62 

67 
67 

87.1 
61.8 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

83 
57 

83 
56 

83 
57 

85 
56 

87 
62 

89 
63 

93 
64 

96 
71 

94 
66 

90 
67 

92 
67 

91 
67 

78 
62 

85 
62 

87 
65 

68 
61 

90 
69 

92 
67 

91 
69 

86 
56 

31 
55 

87 

57 

92 
69 

95 

70 

95 
71 

96 
71 

96 
76 

95 
67 

93 
66 

89 
66 

89.4 
64.4 

MAK4NDA    1  Nw 

MAX 
MIN 

85 
63 

80 
58 

82 
61 

86 
59 

85 
67 

86 
65 

91 
69 

94 
73 

90 
70 

90 
68 

89 
71 

91 
71 

87 
67 

77 
66 

83 
63 

84 
66 

85 
67 

90 
70 

90 
73 

88 
59 

80 
58 

86 
60 

69 
69 

92 
71 

92 
72 

93 
71 

93 
72 

92 

70 

88 
65 

87.5 
66.7 

MARIUN  i.  NNE 

MAX 

85 
65 

79 
58 

77 
57 

81 
57 

84 

5  7 

85 

6( 

85 
61 

90 
67 

9; 

7( 

90 
68 

87 
69 

88 
69 

91 
67 

87 
66 

78 
63 

62 
62 

64 
65 

85 
65 

86 
65 

68 
68 

90 
60 

80 
58 

60 
55 

65 
56 

89 
69 

92 
70 

92 
69 

92 
67 

93 
68 

93 
67 

67 
66 

66.4 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 
MIN 

79 
62 

79 
58 

81 
60 

83 
64 

86 
66 

86 
65 

91 
68 

94 

73 

9( 
7C 

89 
67 

89 
69 

92 
72 

87 
68 

77 
67 

6: 
64 

63 
66 

87 
66 

90 
70 

92 
69 

69 
72 

66 
56 

78 
58 

67 
60 

90 
71 

96 

72 

96 
72 

94 

71 

95 
72 

94 

70 

90 
67 

86 
68 

87.8 
67.0 

SPARTA 

MAX 

MIN 

62 
62 

94 
59 

84 
60 

86 
59 

87 
64 

86 
63 

92 
68 

92 
70 

9' 

7< 

90 
69 

89 

70 

93 

70 

67 
68 

78 
67 

84 
63 

83 
64 

85 
66 

89 
69 

92 
69 

91 
73 

87 
60 

80 
60 

65 

69 

89 
69 

94 
73 

94 
73 

93 
70 

93 
70 

92 

70 

89 
67 

88 
68 

68.1 
66.6 

WATERLOO   I  USW 

•           •  • 

MAX 
MIN 

80 
61 

81 
S7 

82 
58 

85 
58 

88 
63 

89 
6! 

92 
67 

93 
75 

8: 

7( 

88 
66 

89 
66 

92 
7C 

68 
68 

78 
66 

6: 
6C 

63 
64 

68 
67 

9C 
66 

92 
66 

89 
70 

81 
60 

82 
61 

89 
57 

91 
68 

95 
70 

95 
70 

94 
70 

94 
70 

94 
68 

8? 
66 

90 
66 

87.9 
65.4 

SOUTHEAST 

0? 

ALBION 

MAX 
MIN 

85 
64 

81 
57 

85 

60 

87 
60 

88 
63 

8^ 
6: 

92 
65 

95 
74 

9; 

71 

89     93  93 
68     71  t'. 
S«*  R«i«r«iic*  N 

66  89  81 

67  66  6« 
9t«a  roUowlcg  Sutl 

65  89 
65  65 

8? 

67 

90 

70 

91 
71 

86 
57 

80 
57 

86 
55 

69 
66 

93 

70 

96 

71 

9{ 

73 

95 

70 

93 

70 

94 

68 

92 
68 

69.5 
66.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST 


Station 
BdODKPORT  0AM  52 

dixon  springs  acr  c 

fairfield  radio  hfih 

harris9urg 

mcCeanssoro 

«t  carhel  1  nnh 

mount  vernon 

rosiclare 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


e«  a? 
65  57 


85  79 
65  57 


87  77 
6«  57 


85  8« 
65  58 


88  81 
61  95 


83  79 
62  57 


86  88 
6A  98 


82  78 
68  58 


89  87 

59  59 


8<>  85 
58  57 


8«  87 

57  61 


92     93  92 

66     7*  71 


91 
59 


95 
65 


93  9C 
73  71 


88  95  It 
64     68  72 


90  90 
70  71 


91  92  95 
69     70  72 


85     87  87 

69     70  70 


Id     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  |  20     21     22    23     24     25     26     27     28     29     30  31 


81  86 

67 


62 
62 


81 
63 


68     68  64 


96  90  80 
69     68  64 


62 
63 


91  91 
66  66 


61     62  64 


84  86  90 
6!     65  67 


S««  R*l«r*DC«  NoUb  Following  Station  Indox 
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67      74  60 


91  91 
69  57 


93     91  92 


68     70  60 


89  89 

57  71 


86  88 
92 


84 
59 


79  64  86 
56     55  68 


91  94 
74  71 


90  91 
70  7o 


94  95  95 
73     69  69 


99  92 
68  69 


96  91 
67      64  64 


94  93  93  89 
67     67     67  67 


95  96  97  93 
66     68  6! 


96     97     96  92 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
AUGUST  1973 


(Sp 


Wind 
eed  —  m.p.h 


■) 


-5  0 

0)  Q. 
a;  00 


c  E 


o  _ 

(A 

<1)  0) 

1^ 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 


00     06     12  18 


lumber 
prec 


of  days  with 
ipitation 


0) 

> 
o 

o 
o 


c 

— -SJ 

u  (/) 

L.  tf) 

(u  o 


to 

I-  o 

O)  >  <u 
o  0.2 


CAIRQ  WSO  CI 

CHICAGO  0  HARE  wSO  AP 
CHICAGO  WSO  AP 
MDlINE  WSO  AP 
PEORIA  WSO  AP 
ROCKFDRD  WSO  AP 
SPRINGFIELD  WSO  AP 


20 
19 
19 
18 
18 
19 


2.6 
2.7 
3.3 
2.8 
2.7 
3.5 


8.7 
8.0 
8.1 
6.9 
7.6 
8.2 


33 
23++ 
22 
26 
25 
21++ 
36 


SE 
3 

SW 

sw 
s 

16 
SE 


29 
14+ 

08 
08 
29 
07 
29 


84 
76 
82 
81 
89 
80 


86 
80 
87 
86 
93 
85 


60 
53 
55 
61 
60 
58 


63 
57 
62 
67 
64 
62 


83 

72 
64 
53 

65 


3.6 
4.9 
4.9 
4.8 
5.2 
5.4 
4.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

4UCUST  1973 


J3 

(D 

Day  of  month 

« 

Station 

z. 

a 

(  INI 

Tim' 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

MAX 
HIN 

71 
77 

78 
73 

77 
73 

78 
72 

77 
73 

80 
7« 

78 
74 

80 
76 

82 
77 

83 
76 

82 
75 

82 
77 

82 
76 

82 
76 

82 
75 

78 
7« 

79 
73 

80 
7'i 

81 
76 

81 
76 

81 
74 

78 
73 

77 
71 

75 
72 

75 
72 

79 
73 

81 
7! 

82 

77 

82 
78 

82 
77 

81 
76 

79.8 
74.7 

9 

MAX 

79 
76 

78 
76 

77 
75 

77 
75 

76 
7<. 

78 
T, 

78 
76 

79 
77 

80 
78 

81 
78 

80 
78 

80 
78 

80 
78 

80 
77 

80 
77 

78 
76 

78 
76 

79 
77 

79 
78 

80 
78 

81 
76 

76 
76 

77 
75 

76 

75 

75 
7'. 

78 
7« 

79 
76 

80 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
78 

78.7 
76.5 

Sec  Rclcronce 


Noles  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


AUGUST  1973 


Day 

Of  Month 

3  » 

Slatlon 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

1  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

NORTHWEST  Ul 

HENNEPIN  PDwEft  PLANT 

EVAf 

.i: 

■  3« 

.11 

•  2C 

.IS 

.31 

.3C 

.2f 

.H 

.36 

.26 

•  15 

.22 

.161  .18 

.15 

.15 

.20 

.  19 

■  30 

.  16 

•  24 

*  04 

.  14 

.03 

.23 

.25 

.30 

•  26 

.35 

.29 

6.69 

WINC 

5<i 

"•J 

2<i 

3C 

31 

55 

5C 

62{  62 

5  J 

38 

24 

26 

54     24:  27 

25 

1  25 

24 

56 

30 

47 

45 

74 

37 

42 

37 

36 

35 

45 

40 

1256 

MAX 

T 

81 

9C 

86 

94 

92 

93 

9: 

!  69 

9; 

9; 

Bl 

85 

86'  93 

85 

9i|  Be 

89 

85 

77 

76 

95 

82 

90 

97 

98 

96 

95 

92 

92 

89.2 

HIN 

6i 

6C 

63 

63 

6; 

69 

6' 

71 

65 

69 

7; 

66 

bl 

64 

69 

67 

66 

67 

68 

60 

65 

60 

63 

61 

73 

75 

76 

72 

72 

73 

67,5 

«       «  • 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

_ 

.22 

.3e 

.34 

.31 

.21 

.  1 ' 

.31 

.26 

.23 

.20 

.24 

1  .22 

.13 

.07 

.26 

.  16 

.18 

.37 

■  21 

.21 

.22 

.23 

.21 

.27 

.42 

•  46 

•  20 

7.73E 

WINC 

3i 

3<i 

29 

8 

24 

11 

26 

3C 

39 

42 

22 

3 

19 

26 

:  35 

8 

7 

15 

27 

44 

33 

25 

23 

37 

17 

35 

25 

15 

16 

li 

763 

MAX 

91 

85 

87 

89 

88 

9( 

90 

93 

95:  92 

95 

96 

90 

95!  78 

86 

90 

93 

93 

92 

93 

86 

89 

82 

82 

93 

93 

96 

95 

96 

69 

90 . 5 

MIN 

SI 

57 

57 

6C 

60 

62 

69 

63 

70 

67 

66 

65 

65 

63 

61 

61 

64 

64 

67 

69 

56 

55 

55 

54 

65 

64 

70 

70 

70 

67 

67 

63. 1 

*      *  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINOFIELO  HSP  AP 

EVAP 

.23 

.24 

.24 

.26 

.29 

.26 

.31 

.39 

.32 

.16 

.31 

.24 

.12 

.29 

.21 

.19 

.17 

.20 

.32 

•  26 

.21 

•  15 

.  IB 

.19 

.33 

.33 

.27 

•  U 

• 

•  46 

7.46 

WINQ 

122 

71 

44 

48 

41 

76 

85 

96 

72 

42 

53 

73 

52 

115 

43 

44 

38 

25 

31 

99 

78 

73 

96 

80 

55 

66 

54 

SO 

51 

81 

87 

2043 

MAX 

e; 

86 

91 

9: 

9; 

89 

94 

96 

95 

96 

96 

9] 

81 

84 

92 

89 

86 

97 

93 

91 

89 

82 

79 

87 

100 

96 

96 

95 

97 

91 

91 

91,2 

MIN 

6; 

60 

6( 

6' 

7( 

6* 

6' 

72 

69 

68 

7( 

7( 

7; 

67 

65 

69 

68 

70 

72 

73 

59 

62 

60 

66 

70 

73 

72 

72 

72 

66 

71 

67.9 

*      •  * 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.23 

.25 

.27 

.22 

.22 

.30 

.32 

.32 

.40 

.03 

.26 

.27 

.22 

.14 

.17 

.16 

.20 

.15 

.27 

.28 

.31 

.34 

.25 

.30 

•  25 

.31 

.33 

.33 

.27 

.35 

•  26 

8.05 

WINO 

69 

72 

60 

n 

31 

63 

95 

118 

127 

57 

32 

62 

50 

66 

54 

30 

4'. 

31 

41 

65 

90 

112 

51 

90 

82 

95 

84 

59 

36 

55 

78 

2U32 

MAX 

sn 

77 

65 

37 

89 

90 

86 

90 

93 

75 

91 

92 

92 

86 

BU 

86 

82 

86 

93 

91 

91 

83 

84 

84 

88 

94 

94 

92 

90 

93 

88 

67.7 

MIN 

se 

56 

56 

58 

57 

62 

59 

60 

62 

65 

66 

66 

67 

65 

62 

62 

65 

65 

69 

72 

56 

57 

58 

56 

64 

68 

69 

69 

69 

66 

65 

63.0 

• 

1 

See  Reference  NoleB  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
AUGUST  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

►J  _ 
S  I 

U  2 
w  - 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.   STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6p 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

00S2 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

c 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  kNGINEtRS 

ANNA  1  E 

0187 

08 

UN  I  ON 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

Jt    BDN  HAKTLINt 

ANTIQCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON/  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGONNE  NATIONAL  LAb 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUT1E 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

8A 

8A 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  £.  GRIUER 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

WRM5  RADIO 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

BELVIOERE   1  E 

n  s  Q 

U  3  0  5 

BOONE 

iL 

o 

He 

1 5 

8  8 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

3ENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKLIN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORNAN  D.  MELVIN 

BLODMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOUMINGTUN  WATERWORKS 

BLODMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL   STATE  NORMAL  UNi 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NDRTRUP 

BRODKPQRT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

3  7 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHDKI A 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

9C 

13 

400 

8A 

SA 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

CARBONDALE  SEMAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

HUGH  B  BOYD 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK   A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1234 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM   J,  PRANGER 

CAKLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

SAC 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BDHLEBER 

CENTRALIA  2  SW 

1386 

OS 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

11 

710 

6P 

7A 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

CHENDA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

R ANDni  PH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C   WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSElAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

659 

c 

CH-ICAGG  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO   SANITARY  DIST 

CHICAGO  San  dIst  off 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO   SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  OIV 

rHf.n  SPRING ctfi  n  PMPr, 

1567 

02 

r  nnK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

c 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02 

CDOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

12M 

12M 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY   wSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

67 

45 

607 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R.   E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

OB 

UNION 

it 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.   G.  ANDERSON 

COUlTERVILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1 1 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE   OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE   WAIER  CO 

2145 

05 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

nANVTI  1  ^    SPWAf. C    Pi  ANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGAKT 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.  OEVINE 

DU  OUOIN   1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

EDElSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.    DEVERA  M.  GEBHARr 

EFF INGHAM 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

Elgin 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS   MYRTLE   E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO   STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NDRAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

37 

780 

7P 

7P 

H 

JOHN  SCHRODER 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 
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Willi 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
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wiJOHjii  V  j-jn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES)  1 

CDCCDnDT     UACtC     iiTD     Dl  T 

rKtcrUKT    WASJt    WIR  rLT 

3262 

0 1 

^  1  t"ntlNjUIN 

6 

4  2 

1 8 

89 

36 

750 

7  A 

"A 

C 

H 

CDCcnDDT      IJACTL.      IJTO      Ul  T 

rKctPUKl    WAjTt    WTK  KLI 

Clll  thm    r\AM  ia 
r  U  L  T  UiN    U  An    1  3 

"3  0  Q  n 

U  i 

nni  1  COiUC 

4 

A  1 

54 

o  n 

09 

592 

7A 

7  A 

'A 

r 

L 

U  J   CUKPb   Ur  cNuIfNctRb 

n  1 

A 
*♦ 

Q  r\ 
7  U 

c  o 

7  7 

'  '  0 

R  A 

0  A 

UltlKlLPI  KKUblNLKb 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

A  n 

H  U 

57 

90 

2  3 

771 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMA5DN   F,  SMITH 

nFRHARD  wnnn^  <it  park 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

6P 

6P 

CFRHARD  wnnn^  ^tatf  pk 

fi  c  M  c  Q  c  n 

J  J  0  H 

n  1 
u  1 

HENRY 

o 

9  7 

7  u 

A  O 

03  7 

M  T  n 

MllNirTPAl     IITTI  TTTP^ 
nV/'NiLi"HL     Ul  ILl  1  iCO 

n  R 

U3 

FORD 

1 

9  R 

R  R 
O  0 

9  "a 

ft  R  e; 

7  0 

'  r 

RIATR  inCFlYM 

"a  ^  s  S 

5  H  3  3 

U  J 

HF  MDF  R  DN 

A 
*t 

40 

R  n 

7  U 

Q  1 

U*t 

R  ^  fl 
?  3  0 

A 
O  A 

II  ^  rriRPQ  np  PMfiTwFFPS 

■^l  R  9  7 

fi  0 

\J  7 

POPE 

3  7 

9  9 

88 

C  7 

I?  A 
J  3  H 

ft  A 
O  A 

u 
n 

II  ^  rnRP^  np  pKiriiNFFRs 

OULDtiM    i  INW 

3530 

03 

A  n  A  M  c 
A  U  An  i 

1 

A  n 

07 

9  1 

02 

725 

6P 

6p 

cKINtbl  IHINtIN 

CD  A  C  T  n  M 

3572 

06 

1  C  D  ^  P  V 
J  C  K  3  C  T 

4 

3ti 

58 

90 

27 

470 

7A 

D  A  1  1 1       P         A  D  M  n  1   1  1 
PAUL    C*  ArvlNULU 

IjKANU     lUWtK    c  IN 

3595 

0  8 

1  A  r  k    n  M 

U  A  L  "V  J  UIN 

4 

40 

8  9 

30 

367 

^  A 

7A 

iPDriv   1/  utcMncD^riM 

LC^UY    lv«  ntlNUcKiUIN 

GREENFIELD  1  S 

"aft  Aft 

3000 

Oft 

uo 

GREENE 

J. 

39 

9  Ci 
C  U 

7  u 

X  c 

r\ 

3  P  U 

Q 

WILLIAM  C.  MEinG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

;o 

525 

3P 

JOHN  W.  WYLDE 

(^RFCN\/TllP    1  F 

3693 

06 

BOND 

2 

36 

53 

89 

24 

580 

7A 

uARmn  w  riAv/T^ 

HMI^ULU     n  m  UAViJ 

ljF\llj<>y3v  I  LLC 

a  7  1  7 

rift 
uo 

PIKE 

1 
1 

3  9 

*t  J 

7  1,1 

*t  *t 

7  o  n 

7  D 

7  A 

unWADn    F  ^TAFFY 

u  A  Q  n  T  M 

n  A  r\  u  1  IN 

38  50 

r  A 1  Hni  INI 

L  A  L  nu U l\ 

1 

5  7 

7  U 

"X  ~7 
S  1 

440 

nRUTi  1  P   u  lnr^^lP^ 
ur\viLLC    n«  uuniNtJ 

UADD  T  CDIlDr 

3879 

09 

C  A  1    T  M  C 
5  A  L  A  IN  t 

5 

^  "7 
5  f 

44 

8  8 

3  2 

366 

5  P 

3P 

H 

r \  Vnc  DTTTMAM 
V,  L  T  L/C    rill  nMIN 

UADDTcDiior    nrCDnCAi  Di 
n  A  rvK  A  J  0  Ur^O    Ui3rUj«U  rL 

3884 

C  A  1  T  W  C 

Q  7 
5  f 

45 

8  8 

32 

360 

7  A 

7  a 

r 
L 

rlTV    nT^DTl^AI      PI  AWT 
Lil>     uI^KUjAL  rLAINI 

HAVANA    PUWtR  blATIQN 

3940 

04 

M  A  c  n  M 

n  Ab  JIN 

1 

40 

17 

9  0 

05 

464 

6P 

7  A 

HAVANA   rUWER  jTATiUIN 

U  C  M  M  E  O  T  M     D  n  1.1  C  D      n  1  AWT 

4013 

01 

D  M  T  Nl  A  M 
r  U  1  IN  A  n 

1 

4  1 

1 8 

89 

19 

464 

5  P 

5P 

5P 

UPMMCDTM     DnuCO     Dl  AMI 
MClNlNtrllN    rUWtr\  rLAINI 

niLL-^oUiMj    c    J  o  n 

410  8 

06 

MnNTriDMFRV 

2 

5  7 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MR^    RTTHARn    T  PATTTF 

HDQPESTON 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

C 

H 

JOHN   F,  MUSHRUSH 

HUTSQNVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

c 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

TIITMDT^    riTV    HAM  1ft 

4355 

01 

Rnr K  I  <; L AND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

c 

II  ^  rrirtPQ  riF  fngtmffrs 

OALr-JUINV  I  LLC 

4442 

vO 

M  n  D  r,  A  M 

1  1  u  r\  W  A  IN 

39 

i  c 

A  o  n 
0  ^  U 

7  A 

7  A 

'  A 

IFDCFV\/TIIF     0  Qu 
OCr\^CTvi.LLC    c  on 

4489 

06 

1  C  D  C  C  V 
0  C  tV  O  C  T 

1 

06 

90 

2  1 

630 

5  P 

OA 

IFRSCV\/Tl  1  P                PI  ANT 
OCr\jCiViLLC    JnU  rLAINI 

ini    TCT     DDAMnnKI     nn  HAM 

JULItl    dKAiNDU'^    RU  UAn 

4530 

02 

T  1  1 

WILL 

1 

4  1 

30 

88 

06 

543 

8  A 

U    J    CUKrb    Ur  tiNullNbtHi 

1  n  1  TCT 
J  U  L  i  C  1 

4535 

02 

T  1  1 

1 

4  1 

32 

88 

05 

520 

6P 

6P 

Tl 1      CTATC  DPMITCMTTAQY 
ILL    jIAIc  rtiNAIcrNlJ,AKT 

KANKAKEE   WTR   PULL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

67 

53 

642 

7A 

7A 

C 

H 

KANKAKcfc   WTR   PU  CIL  CIR 

l/C  T  TUCDllOr 

Kt  ITnbBUKlj 

4655 

01 

M  c  D  r  C  D 

4 

4 1 

06 

90 

57 

550 

7A 

n  t  M     r     M  V  1    T  Kl 

1/  C  Ul  A  Kl  C  C 

K  t  W  A  IN  1 1 

4710 

0 1 

HENRY 

1 

4 1 

15 

89 

55 

820 

5P 

5P 

blAK  LUUKlcK 

KEWANEE   BAKER  PARK 

4715 

0 1 

HENRY 

1 

4 1 

15 

8  9 

5  5 

800 

KEWANEE   BAKER  PARK 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J   KINK,  JR 

1  A  r  HN    ?  F 

L  A  L  U  IN     C  C 

4805 

04 

M  A  D  Q  H  A  1  1 
1  1  M  f\  «5  n  M  L  L 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRC       n    R    PAfPf  tR 

1  A    U  A  D  D  C 
LA     PlMr  r  C 

H  O  £  J 

U  J 

n  A  IN  V*  u  L  ^ 

1 
1 

H  U 

7  U 

1  r\r\ 
1  \J\j 

7  D 

f  r 

7  A 

'  A 

H 

lATk    M  QMARPP 

1   A  M  A  D  1/ 
U  AiNArsK 

Q  "7  Q 

0 1 

(~  A  0  R  m  1 
U  AKrs  U  L  L 

4 

A  9 

06 

b  9 

30 

870 

onvrc    n  uiimdudcvc 

1   A     C  A  1  1  C     1  C 
LA    SALLt     i  b 

4923 

1  A     ^  A  1  1  P 
LA    ^  A  L  U  C 

I 

A  1 

19 

89 

06 

520 

7  A 

'A 

Til     nT\/   nc  uatcduav** 
ILL    UIV    ur  WAIt^WATj 

LAnRCINLCV  1  LLC 

n  "7 

1  A  UR  F  Mf  F 
LAnrVCINCC 

f 

5  0 

A  ^ 

B  7 

4 1 

447 

7  A 
'  A 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  F«  GEHLBACH 

iTMrniM   inn   tadtm  di/ 

LIINlULIN    LUO    t  a  D  1  in    r  IV 

5089 

0  7 

r  n  1  P  ^ 
L  u  L  c  d 

7 

39 

22 

88 

1 2 

655 

c 

lllCtDUl     n  CCNITCKtCV 
JUOtPn     Oa  jtlNlClNtT 

!  nri/PriftT  pducr  unii^F 
LLlL^^^u^^I    ruwtf^  nuujc 

5136 

02 

W  T  1  1 
n  1  L  L 

1 

A  1 

34 

6  8 

05 

585 

L 

rHTfAf.  n    QAMITARY  flTST 
^^niLAWU    3MINilAr\i  UIOI 

LOUISVILLE 

5216 

V  1 

CLAY 

1 

"a  R 

46 

8  C 

3  0 

450 

c 

JAMES   F.  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

Mir  riMR 

5280 

03 

Mr  DDNnuGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

V/FRNP  fiFFR 

llAr\AliUA     X  lin 

R  "7  O 

1  AT  K  SriM 

\j  A  L     J  U  1 N 

S  1 

1 4 

680 

6  P 

^  □ 

UARVCY    R       MARTI  IMF 

M  A  Q  c  Nrn 

i  1  A  T\  C  '"i  O  U 

5326 

02 

Mr  up  M  D  V 
1  1  L  n  C  IN  [\  T 

6 

42 

15 

8  8 

36 

820 

6P 

7A 

uAPni  n  Mvnc 

PlAr-ULU  riTUC 

MADTPTTA 
n  A  K  i  C  1  1  A 

5334 

03 

Clll  T  DM 
r  U  L  '  LI  IN 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

C 

TRiinv   M    cNiri  T^U 
[r\uuT   n  tiNULiin 

MADTriM     A  MMC 
PlAKiLlIN    *♦  ININt 

5342 

08 

nlLLiArijUIN 

4 

3  7 

46 

88 

54 

'til 

7  A 

7A 

rlKo    nlLUKtU    K  niijINUINt 

M  A  □  n  A     1  \aI 
nAKuA    i  W 

53b^ 

04 

M  A  r  n  M 
MAC  UIN 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

lln\/^^      1  CTuftcnM 

LLUYD   Jf  ilMPoUiN 

5372 

02 

LA  Salle 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

7A 

II    c    rnoDc    nc  cmptmci-dvi 
U    J    CUlKPi    Ur  tlNwllNtCKj 

MAR^HAIl     1  C 
IIAfNonALL     1  C 

5380 

07 

r  1  A  R  k 

L  L  A^viV 

7 

39 

23 

87 

4 1 

575 

5P 

5P 

CHIMfQT    TUinMA<;  PIMP 
CM'Cj'      IHUIIAj  rliNC 

MASDN  CITY  1  Nw 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

1 3 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MfHFNRY    I  DC U    ANn  HAM 
flLnc'i^i     LU^^     AI>IU  UmIi 

5493 

02 

M  r  M  F  NR  V 

11 L  n  C  IN  n.  T 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

c 

nRUTllC    W  r.llllANK^ 
u"vJ.LLC    W  UULLAINU 

Mfl  cAM^Rriun 

5515 

09 

A  M  T  1  T  n  M 
M  A  n  1  L  1  U  IN 

5 

38 

06 

88 

33 

460 

7A 

7A 

l.lTI    1    TAM     PAMDQtl  1 
WlLLlAn  LAnrDCLL 

m  C  U  U  r>  A 

5539 

06 

M  A  r  n  1  1  D  T  M 
riALUUrilN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

KA       c       n  n  n  p  c 
M  •    r •  DUDbc 

M  T  NnMk    ^  NF 

5712 

04 

1  A    ^  A  1  1  P 
LA    -3  A  L  L  C 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

Mi^Q   kAV   r. A<;DADnn 
nlij    ISAT  wAsrAKUU 

MDITNFW^nAD  D 

5751 

01 

Dnrk    T<;i  amh 

MJ^^  ioLMINU 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

c 

HJ 

MATl       UCATUCD  ^CD\/TPP 
plAIL     WCAlntK  jti\VlLC 

M  n  M  u  n  1 1 T  Lj 
nUi^MUU  1  n 

5768 

03 

WARK t  N 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MKi    INct   M«  FiNLcY 

MflMTTrci  1  n   Mn  o 
nUINTlLtUUU   NU  £. 

5792 

05 

P  I  ATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

UDC          lllTTIIC      A  DilrkJAMAKI 

MKi»    LULILLt    A  bULnANAN 

MflR  Q  T  ^ 

\  \  UT\X\  L  O 

5820 

02 

flD  II M  n  V 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

□  A  V     1.1  P  Q  R 
KAY     W  C  D  D 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL   I  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GDRDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  DOTY-SUP   SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

69 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 

14 
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MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

B8 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MDORHOUS 

MOWEAQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A.  DOULEY 

MURPHYSBQRO  2  SW 

59B3 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  nE 

6011 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

DUYLE  CUHLMEYfcR 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

M  c  □  r  c  □ 
1 1  c  r\   c  r\ 

4 

41 

11 

91 

03 

548 

7A 

U  S  CORPS  OF  LNGINEtRS 

NEWTON  5  SE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

57 

88 

07 

500 

7A 

7A 

c 

H 

OELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

□  GLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

B8 

50 

474 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEEO 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7p 

H.   M.  GADOIS 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

C.   E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

C 

EDGAR  ELECT  CUOPERAtJVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

739 

7P 

7P 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

41 

710 

MID 

MID 

H 

DADU     CnOCQT     UATCD  rit 
KAKK    PUKfcjl     WAItK  LU 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

59 

895 

7A 

7A 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAM-S 

4 

39 

49 

91 

15 

780 

3A 

U  S  CORPS  OF  tNGINEtRS 

PEORIA   WSO  AP 

R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICt 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

9P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  8DRK 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

c 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PDNTIAC 

6910 

05 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5P 

7A 

H 

ILLlnlUld   nAicK   otKv  LU 

PRATRIE   DU  RQCHER 

IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

MRS.    FRANK  STEWART 

PRQPHETSTDWN   1  NH 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

c 

COMMONWEALTH  EDISON  CU. 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMURIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWAMNbR 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL   LIGHT  OEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

OLIN   F.  KETTELKAMP 

REND   LAKE  DAM 

7187 

09 

FR  ANK 1  T  N 

4 

38 

02 

88 

58 

455 

c 

II   S   rnRP's   HF  FNGINF6RS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

1 1 

820 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

7A 

HARRIET  L.  REID 

RDCKFORO  WSO  AP 

R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICt 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

t>P. 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

sainte  marie 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7A 

JUDSON  fc.  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY   WATER  OEl'ARTMENT 

shawneetown  new  town 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

3  7 

43 

88 

11 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

shelbyville  dam 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIbT 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

42 

520 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPARTA   NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

69 

43 

500 

c 

B  E  LATTA 

SPRINGFIELD  wSO  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

MID 

MID 

6PC 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICt 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

46 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DliT 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90 

00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD   J.  TDWNSEND 

STREATOR   2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN   1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

690 

c 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

8630 

04 

C  T  A  D  1/ 

1 

41 

05 

89 

52 

765 

6P 

P  H  nanFN 

C       '  '       U  liJ  Lf  b  '1 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

86 

14 

743 

MID 

MID 

7AC 

GH 

STATE   WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

LAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

C 

H 

MRS  BEULAH  RI  TTER 

VIROEN  1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO   1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

6A 

EUGENE   L.   MC  MURTRY 

WATERMAN  1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

c 

nAlli     T    1  cTCLjcrT 
PAUL     1     Lei  rMt I  1 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WGFA 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

08 

35 

450 

7A 

MRS  BRENDA  D  HIATF 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

69 

04 

685 

c 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

445 

c 

CITY   OF   WEST  SALEM 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES! 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41 

49 

88  04 

680 

5P 

5P 

MQRTQN  ARBORETUM 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

WHITE  HALL  PUMPING  iTA 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88  19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

q 

ORA  L.  BELL 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISS ISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,    N.C.  10/1/73-1100 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  resarding  the  climate  of  this  State  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA     for  this  State. 

DIIIENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
Socmen"  in  ml  es      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"P.     In  •Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
delight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
Vcf«   ...il^L      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation    table.  Dally 
"mpl^^tuie"  ?abie,   "^Ip^^^tton  anSw!nS"  ?able    and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.  .  .  .  . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table      Max  and  Mln  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtalnilig  Measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'slcel.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


IVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  mln  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  typo  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  In  the  June  and  December   Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

>    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4+    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price-     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annua) 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center.  Federal  Building, 
Ashevllle,   N.  C.   28801.       Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  flic  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,   North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Cent 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

3       STATIONS  95       DATE  02+ 

LOWEST  TEMPERATURE 

2       STATIONS  36       DATE  19+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GALENA  1  N  11,95 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SHAWNEETOWN  NEW  TOWN  ,72 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
GALENA  .1  N  4.80     DATE  03 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  hunq.s 
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I 

40 
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5.92 

2.69 

1.20 

25 

.0 

0 

12 

4 

1 

DIXON 
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38 

18 

90 

1 

0 

0 

0 

3 . 85 

.  56 

1.35 

17 

.0 

0 

B 

2 

1 

FREEPORT  WASTE   WTR  PLT 
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74.7 

55 . 8 
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2  + 

39 
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0 
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.0 
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56.6 
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38 

18 
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1 

0 

0 

0 

4.73 

1.55 

.97 

3 

.0 

0 

10 

3 

0 
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76.9 

56.4 

66,7 

92 

I 

41 

18 

61 

2 

0 

0 

0 

3.33 

1.21 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 
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75.6 

56,8 

66.2 

91 

1 

42 

18 

67 

1 

0 

0 

4.51 

1.33 

3 

9 

2 

1 
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57,0 
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91 

i 

40 

1 8 
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1 

0 
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0 
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3.49 
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c 
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66.0 
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91 

1 

40 

18 
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1 
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0 
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6.67 

3.21 
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.0 

0 

11 
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54,1 

63.6 

89 
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18 
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0 
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2.01 
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.0 
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72.9 
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NORTHEAST  0? 
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72.9 
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4 
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,0 

0 
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3 

40 
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0 

BARRINGTON 

73.0 
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.0 
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2 
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0 
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69.1 
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1.05 
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67.0 
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3 
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3 

39 

18 
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.  3 
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40 
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0 
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0 

JQLIET 
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57.0 

68.1 

93 

^* 

41 

18 

46 

3 

e 

0 

0 
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.0 

0 

5 

4 

1 
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74.0 
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1 

39 

18 
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3 

0 

0 

0 
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1 . 55 
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0 

10 

6 
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.0 
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76.5 
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66.5 

90 

1 

40 

18 

68 

1 

0 

0 

0 

2.97 

.68 
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.0 

0 
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0 
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66.4 
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92 

1 

36 

IB 

69 

2 

0 

0 

0 

3.10 

.10 

.73 

17 

.0 

0 

6 

2 

0 

WAUKE6AN  'i  WSW 

73.0 

55,1 

64.1 

.2 

91 

3  + 

42 

19  + 
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4 

0 

0 

0 

7.73 

4.72 

1.55 

18 

.0 

0 

12 

7 

3 

WHEATON  3  SE 

76. 9M 

54, 4M 

65. 7M 

92 

2 

3B 

19 

76 

3 

0 

0 

0 

3.60 

1.22 

25 

.0 

0 

7 

2 

i 

DIVISION 

66.0 

.6 

4.76 

1.74 

.0 
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WEST  03 
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74.9 

57,8 

66.4 

90 

1 

40 

1 8 

65 

1 

0 

0 

0 

6 . 54 

3 . 49 

1  . 30 

25 

,0 

0 

11 

7 

1 

GOLDEN   1  NW 

76.9 

58,9 

67.9 

92 

1 

39 

18 

45 

1 

0 

0 

0 

6.23 

2.92 

1.12 
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0 
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76.8 
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18 
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5.10 
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.0 
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76i0 

57.4 

66.7 

.3 

90 

1 

40 

18 

55 

1 

0 

0 

0 

5.06 

1.77 

.  94 

17 

.0 

0 

11 

4 

0 

QUINCY 

76.9 

61,8 

69.4 

-  .3 

91 

1 

44 

18 

31 

1 

0 

0 

0 

6.09 

2.56 

1.07 

6 

.0 

0 

12 

6 
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67.9 
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1 
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I 

0 
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1 
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79 . 4 
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68 . 8 

.9 

90 

1 

4 1 

18 
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1 

0 

0 

0 

4.43 

1.38 

.78 

3 

.  0 

0 

DIVISION 

67.  8 

.  1 
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.0 
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CENTRAL  04 

BLOOMINGTDN  NORMAL 

79.3 

58.7 

69.0 

1.4 

90 

2« 

40 

18 

28 

2 

0 

0 

0 

2.64 

-  .43 

1.01 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

CHENDA 

78.2 

57.2 

67.7 

91 

2  + 

41 

18 

45 

2 

0 

0 

0 

3.17 

1.24 

4 

.0 

0 

B 

2 

1 

DECATUR 

79.0 

60.6 

69.8 

1.1 

92 

2* 

43 

19 

25 

2 

0 

0 

0 

3.79 

.64 

1.36 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

FARMER  CITY 

78. 9M 

57. 3M 

68.  IM 

41 

1 8 

38 

3 

0 

0 

0 

2 . 54 

.  82 

9 

.  0 

0 

7 

1 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

78. 7M 

59. 7M 

69 .  2M 

1.2 

92 

1 

40 

19 

33 

2 

0 

0 

0 

6.04 

3.03 

2.68 

4 

.  0 

0 

B 

4 

2 

LACON  2  E 

76.6 

58,0 

♦  67.3 

90 

2 

4  3 

19 

49 

1 

0 

0 

0 

3  31 

95 

16 

.  0 

Q 

^ 

3 

0 

L  1 INL  UL  IN 

77.2 

59.2 

68.2 

.5 

88 

1 

43 

19+ 

34 

0 

6 

0 

0 

z'.57 

-  .41 

!49 

14 

.0 

0 

8 

0 

0 

MASON  CITY   1  NW 

78.2 

58,5 

68.4 

89 

2  + 

41 

IB 

35 

0 

e 

0 

0 

3.05 

1.09 

14 

.0 

0 

7 

1 

1 

MINONK   3  NE 

78.3 

56.2 

67,3 

89 

2* 

39 

18 

51 

0 

0 

0 

0 

2.0B 

.77 

.65 

17 

,0 

0 

7 

1 

u 

PEOPIA  WSO  AP  1/9. 

76.2 

57.7 

67,0 

.  6 

90 

1 

40 

1  8 

54 

1 

0 

0 

0 

7,56 

4.53 

1.15 

30 

,0 

0 

11 

B 

3 

PRINCEVILLE  1  N 

75.7 

57.8 

66,8 

89 

1 

41 

IB 

59 

Q 

0 

0 

0 

3,56 

.52 

.90 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

68.1 

.7 

3.67 

.66 

,0 

*      «  « 

EAST  05 

DANVILLE 

79.0 

58,3 

68.7 

1.8 

90 

2  + 

41 

19 

36 

2 

9 

0 

0 

3.78 

.54 

2.35 

14 

,0 

0 

6 

1 

1 

HOOPESTON 

78.3 

58.0 

68.2 

1.2 

89 

2 

41 

IB 

39 

0 

0 

0 

0 

1.73 

-  1.38 

.55 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

KANKAKEE   wTR  POLL  CTL 

76.9 

57.5 

68.2 

2 . 1 

92 

4 

43 

1 B 

47 

3 

0 

0 

0 

2.34 

-  .17 

.90 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

79.3 

56.4 

67.9 

91 

2 

39 

16 

41 

3 

0 

0 

0 

2.38 

-  .34 

1.00 

29 

.0 

0 

7 

1 

1 

PQNTIAC 

78.9 

58.5 

68.7 

1.8 

92 

2 

41 

18 

38 

2 

0 

0 

0 

2.69 

-  .15 

.59 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

RANTOUL 

78.9 

57.8 

68.4 

91 

3 

41 

16 

37 

2 

0 

0 

0 

1.43 

.58 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

URBANA 

78.3 

59.0 

68.7 

1.4 

91 

2 

44 

19  + 

34 

2 

0 

0 

0 

3.01 

-  .03 

.87 

13 

.0 

0 

8 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  hl.no.s 
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67.6 
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DIVISION 
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69.1 
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1 
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78.9 

59. <i 
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.1 

90 

1 

41 

18 

32 
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0 

0 

4.29 

1.27 

1.03 

29 

.0 
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CHICOSVILLE 

76.8 

57.6 

67.2 

-  1.9 

90 

1 

37 

18 

57 

1 

0 

0 

0 

4.28 

.78 

25 

.0 

0 
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0 

HILLSBDRO  2  SSW 

78.1 

59.7 

68.9 

-  .1 

88 

2  + 

1 6 

0 

9 

0 

0 

5.63 

2.76 

1.64 
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0 
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1 

J4CKS0NVILLE 

77.7 

57.1 

67.4 

-  .9 

90 

2 

41 

18 
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0 

0 

0 

4.69 
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2.27 
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.0 

0 
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1 

JERSEYVILLE   2  5W 

78.9 

59.7 

69.3 

90 

1 

41 
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0 

0 
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5.21 
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.0 
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77.3 
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2* 
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30 
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3.19 
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.0 
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SPRINGFIELD  WSD  AP  R 

79 1  5 

60.0 

2.2 

30 

2 

0 

0 

0 

3.23 

.  35 

.87 
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.0 
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VIROEN   1  N 

79.6 

56 ',5 
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91 

1 

39 

18 
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2 

0 

0 

0 

3.39 

.93 
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0 
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78.8 
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89 

2 
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0 

0 

0 

1.55 
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.71 

9 

.0 
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EFFINGHAM 

79.6 

61.3 

70.5 
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41 

19 

26 

3 

0 

0 

0 

1.53 

-  1.58 

.94 
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.0 
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FLORA   5  NW 

81.9 

59.2 
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1.1 

91 

i* 

42 

19 

19 

2 

0 

0 

0 
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.0 
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MARSHALL   1  E 

59  • 

40 

22 
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0 

0 

0 

1.63 

.77 
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.0 
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MATTOON 

79.1 
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69.4 
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2 

41 

19 

30 
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.0 
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69.6 

92 

2 

41 

19 

26 

2 

0 

0 

0 

4.57 

1.25 
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.0 
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NEWTON  5  SE 

79.9 

58.6 

69.3 

90 

4* 

41 

19 

33 

3 

0 

0 

0 

2.41 

1.03 

9 

.0 

0 

6 

1 

1 

OLNEY   2  S 

81.6 

61.1 

71.4 

1.4 

90 

1 9 

3 

0 

0 

0 

24 

•  c 

0 

7 

4 

1 

PALESTINE 

80.9 

61.6 

71.3 

2.1 

91 

3* 

42 

19 

19 

1^73 

-  1.69 

.43 

28 

.0 

0 

7 

0 

0 

PARIS  WATERWORKS 

80.2 

59.7 

70.0 

1.7 

91 

3* 

42 

19 

23 

3 

0 

0 

0 

2.14 

-  1.04 

.55 

8 

.0 

0 

6 

I 

0 

SALEM 

81.8 

62.9 

72.4 

92 

2* 

44 

19 

15 

2 

0 

0 

0 

4.40 

1.23 

1.49 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

TUSCOLA 

80.7 

58  7 

69.7 

27 

3 

0 

0 

0 

3.08 

—  •17 

.  c 

0 

7 

3 

1 

VANDALIA  2  NW 

79.1 

59)3 

69)2 

91 

2 

41 

19 

31 

2 

0 

0 

0 

3.85 

l!65 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

WINDSOR  - 

80.1 

60.5 

70.3 

2.2 

92 

2 

44 

19+ 

26 

2.51 

-  .71 

.77 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

70.4 

1.7 

2.79 

-  .37 

.0 

*       *  « 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

80.2 

62.8 

71.5 

.8 

88 

23* 

43 

19 

19 

0 

0 

0 

0 

1.84 

-  1.84 

.53 

9 

.0 

0 

^ 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

80.6 

60.6 

70.6 

93 

4 

40 

19 

22 

1 

0 

0 

0 

.0 

CAHOKIA 

80.0 

60.7 

70.4 

92 

2* 

41 

19 

30 

2 

0 

0 

0 

1.86 

1.01 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

CAIRO  wsa  CI  R 

80.5 

66.4 

73.5 

1.0 

89 

47 

19 

^7 

Q 

Q 

4.89 

1.88 

2.36 

g 

0 

5 

3 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

81.6 

60.8 

71.2 

^  J 

89 

3* 

33 

19 

29 

0 

0 

0 

0 

1.92 

-  1.55 

.58 

29 

.0 

0 

6 

2 

° 

CARLYLE  RESERVOIR 

79.2 

61. e 

70.5 

89 

3+ 

45 

19+ 

30 

0 

0 

0 

0 

3.72 

1.93 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

COBOEN  J  S 

80 .  ^ 

59.6 

70.0 

8  3 

2 

36 

19 

28 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1.07 

.  0 

0 

6 

1 

1 

DU  QUOIN   I  NNW 

81.9M 

61. 8M 

71. 9M 

1.3 

89 

2  + 

41 

19 

25 

0 

0 

0 

1.39 

-  1.95 

.55 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

M&KANOA   1  NW 

80. 2M 

62. 9M 

71. 6M 

89 

23 

44 

19 

21 

0 

0 

0 

0 

2.14 

.54 

29 

.0 

0 

8 

1 

0 

MARION  <.  NNE 

80.3 

60.6 

70.5 

.  2 

89 

3+ 

39 

19 

31 

0 

e 

0 

0 

1.76 

-  1.69 

.76 

9 

.0 

° 

6 

1 

NASHVILLE   *  NE 

79.6 

63.0 

71.3 

88 

2  + 

45 

19 

20 

0 

0 

0 

0 

2.71 

-  .51 

1.36 

.  0 

0 

4 

2 

1 

SPARTA 

80.5 

63.0 

71.8 

.3 

88 

2 

44 

19 

17 

0 

s 

0 

0 

1.73 

-  1.45 

.76 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

WATERLOO   1  WSW 

80.0 

61.9 

71.0 

90 

1 

43 

19 

21 

1 

0 

0 

6.25 

2.93 

3.50 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

71.2 

.5 

2.73 

-  .69 

.0 

*       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

82.9 

64. 2M 

73. 6M 

94 

1 

8 

4 

0 

0 

0 

2.52 

1.25 

3 

.0 

4 

2 

1 

BRQOKPDRT  DAM  52 

84.2 

64.4 

74.3 

93 

1 

42 

19 

14 

6 

0 

0 

0 

1.33 

-  2.16 

.30 

2 

.0 

0 

7 

0 

0 

OIXDN  SPRINGS  AGR  C 

83.3 

62.1 

72.7 

90 

25* 

3  6 

1 9 

19 

4 

0 

0 

0 

2  8 

.  0 

0 

2 

0 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

81.3 

61.2 

71.3 

1.0 

91 

2* 

42 

19 

20 

3 

0 

0 

0 

3^65 

U57 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

HARR I SBURG 

8<,.2 

63.1 

73.7 

2.7 

95 

2 

41 

19 

15 

7 

0 

0 

0 

2.80 

-  .13 

1.30 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

MCLEANSBORO 

83.9 

57.9 

70.9 

-  .1 

95 

1 

40 

20+ 

25 

6 

0 

0 

0 

2.41 

-  1.03 

1.34 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

MT  CARMEL   1  NNW 

MOUNT  VERNON 

82.6 

61.2 

71.9 

1.4 

93 

3 

41 

19 

24 

3 

0 

0 

0 

2.14 

-  1.32 

1.04 

9 

.0 

0 

6 

1 

1 

ROSICLARE 

81.3 

62.9 

72.4 

90 

2 

43 

19 

17 

1 

0 

0 

1.37 

.57 

24 

.0 

0 

5 

0 

DIVISION 

72.6 

1.8 

2.14 

-  1.17 

.0 

See  Ref( 
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DAILY  PRECIPITATION 

UlINDIS 

 SEPTEH8EH  H7i 


Day  of  Month 


0 
E- 

1 

2 

3 

4 

I 

5  6 

J 

7  8 

9 

10  1  11  1  12 

13 



14 

■15 

16 

17 

17 

16 

19  j  iu 

21 

?5 

i3 

24 

1 

25 

Zb 

97 

Z7 

28 

29 

30 

•      *  • 

ALEOO 

5.92 

.42 

.49 

.30 

•  23 

.52 

.23 

.*9 

.89 

.02 

.09 

.07 

.12 

1.20 

.62 

.23 

OIXCN 

3.  65 

* 

•  05 

FREEP3RT  WASTE  WTR  PLT 

9 . 00 

.0 

'ii 

03 

02 

* 

• 

2  30 

1**2 

• 

FIJLTO*^  PAM  1  3 

97 

•  09 

.15 

*n5 

'o9 

.  50 

1.63 

•  03 

*96 

GALENA  I  ^' 

11 .95 

*' 

.0 

.92 

1.05 

.62 

CALVA 

5.06 

1.31 

.61 

.21 

T 

.71 

.12 

.96 

.02 

T 

.14 

.35 

.38 

.12 

.13 

CENESEO 

*.  73 

.  97 

.  30 

•  ^  ' 

.01 

• 

• 

•  06 

*  n« 

•  2 1 

'si 

.09 

.95 

HENNEPIN  POMER  PLANT 

3.33 

,64 

.36 

.01 

•  01 

.11 

3.1 

.35 

ILLINOIS  CITY   DAM   16  // 

9.  56 

T 

1.67 

.13 

■  1 1 

•  24 

' 

•  02 

'  *^ 

.  lo 

.65 

.03 

.30 

1  * 

.71 

KeiTH591lRG 

5.59 

.05 

.64 

.27 

•  7* 

,06 

' 

.24 

1  . 00 

•  10 

1.44 

.  15 

.21 

.20 

kemanee 

4.51 

1.33 

.61 

T 

.41 

.49 

.36 

.27 

T 

.34 

T 

.33 

.37 

HOLlNE  WSO  AP  R 

6.7* 

T 

.40 

1 .26 

.24 

•  02 

.38 

1  .  10 

',11 

!25 

MORRISON 

6.67 

.50 

1.35 

•  15 

.10 

.05 

.40 

.75 

T 

.10 

U65 

Ito 

.65 

MOUNT  CARRDLL 

NEW  BOSTON  DAM  l7 

6.66 

1.43 

.08 

.20 

T 

T 

.06 

.90 

.25 

1.08 

.26 

1.16 

.84 

.43 

.17 

PAW  PAW 

5.18 

T 

.71 

.25 

.19 

.11 

.30 

.7? 

I  .04 

.30 

.38 

1.18 

T 

ROCWELLF  6  NW 

5 .63 

»03 

.31 

ROCKFORD  6  ENE 

7.27 

.  12 

.63 

1.09 

**« 

.01 

'  a2 

.05 

ROCKFORD  WSQ  AP  //R 

6.52 

•  10 

.60 

1 . 90 

'  •  ■ 

1  ?9 

•  08 

.  10 

an 

_ 

*n6 

_ 

STOCKTON 

B.  19 

.82 

.23 

.06 

* 

*46 
* 

'o2 

*03 

' 

92 

■ 

1  20 

16 

I  '  54 

05 

'  75 

82 

TISKILMA 

3.54 

.01 

.72 

.26 

.01 

.04 

T 

.24 

.04 

.62 

,03 

.10 

.42 

.04 

.16 

.65 

WALNUT 

5>06 

T 

.30 

.08 

•  10 

T 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  HW 

7.35 

.16 

1.18 

T 

T 

.01 

.85 

.66 

.68 

.76 

.01 

.26 

.59 

2.19 

AURORA  COLLEGE 

2.01 

.  09 

.15 

•  13 

.01 

eARR INCTQN 

6.64 

.06 

1.01 

• 

•  03 

.03 

1 . 36 

.13 

T 

1 .06 

*  7* 

•  26 

•  1  ' 

1.15 

' 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

3.37 

.43 

.08 

«03 

.05 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

6.01 

•  25 

.  I* 

.09 

.02 

.01 

.0* 

1 .32 

.02 

.  16 

.61 

2.03 

.16 

.  I* 

.03 

.93 

.  04 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

3.62 

.30 

.05 

.10 

.9* 

.02 

.06 

.92 

T 

.73 

T 

.27 

.42 

.01 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

.05 

DE  KALB 

5  •  95 

.07 

.61 

.  16 

.04 

•  01 

.02 

1.45 

.04 

.12  ,31 

.6 

• 

• 

1.32 

.01 

ELGIN 

7.38 

•  2^ 

.  51 

.13 

" 

.03 

1 .06 

.52 

.01 

1,33 

1.26 

.  11 

.  l3 

.15 

1 .90 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

1 . 70 

.10 

*^ 

.62 

.02 

.0 

,26 

JOLIET  PRANDON  RD  DAM 

5.49 

.51 

T 

T 

T 

.13 

.79 

T 

.01 

1.63 

.33 

.85 

.96 

.28 

JOLIET 

5.41 

•  88 

•  03 

T 

.92 

.03 

•  04 

2.32 

' 

•  34 

LA  SALLE   1  S 

1 .69 

•  38 

.  14 

•  01 

.06 

.51 

.10 

•  0* 

.20 

MARENGO 

8 . 00 

.40 

1 .30 

1  .65 

.51 

1*10 

*  31 

*90 

'  18 

MARSEILLES  LOCK 

2.10 

.26 

.17 

T 

.04 

,04 

.11 

.53 

.04 

.04 

.12 

^21 

T 

.34 

.20 

MORRIS 

2.23 

T 

.28 

T 

T 

T 

T 

.53 

.17 

T 

.03 

,6* 

.02 

.53 

.03 

OTTAWA 

2.B9 

.09 

.16 

T 

.02 

•  03 

T 

.10 

,09 

.65 

.0* 

.05 

.0* 

.43 

.68 

.29 

PARK  FOREST 

2.97 

.08 

.11 

.66 

T 

,65 

.42 

.30 

.18 

.55 

PEDTQNE 

? ' 

T 

.68 

T 

.54 

.13 

.37 

PERU  2  W 

3.10 

.05 

*  ° 

•  06 

.25 

•  02 

.73 

.01 

.06 

.43 

.02 

.33 

.46 

STREATOR   2  ENE 

2 . 26 

.07 

.10 

.01 

.7* 

.02 

•  04 

•  01 

T 

.27 

.05 

.45 

UTICA  STARVED  ROCK  RAM 

3.43 

!l5 

.22 

.04 

•  03 

.12 

.13 

.69 

.05 

.05 

.46 

.26 

.04 

1.07 

.10 

WAUKEGAN  <.  WSW 

7.73 

.11 

.84 

.  16 

.13 

T 

T 

.64 

1.55 

.96 

1.06 

.14 

.01 

.52 

.48 

1.13 

WHEATON  3  SE 

.  13 

.  12 

.05 

.01 

t04 

.40 

1>22 

.30 

,34 

WEST  03 

AVON  9  NE 

it  .84 

.69 

.40 

.40 

.72 

T 

.55 

1.11 

.21 

.62 

T 

.14 

BENTLFy   i  E 

5.  5o 

•  1 1 

.  08 

.05 

.01 

1 .55 

.05 

•  52 

.03 

.18 

.68 

.01 

.26 

T 

T 

.57 

T 

,06 

.07 

1 .05 

.22 

CANTON  1  ESE 

5 .05 

2.01 

.08 

.05 

.21 

•  51 

.10 

.83 

.02 

T  .01 

■  13 

■  1 6 

■  15 

•  29 

galesburg 

6.54 

.65 

.63 

.20 

.02 

.92 

.55 

.65 

T 

T 

.21 

.36 

1 .30 

T 

•  14 

.  69 

GLADSTONE    DAM  10 

3.69 

.  16 

.20 

.41 

•  09 

T 

T 

.46 

.07 

.83 

T 

.10 

.99 

,05 

.37 

GOLDEN  1  NW 

6.23 

.22 

.20 

1.12 

.70 

.17 

.53 

.43 

.35 

.15 

.60 

.64 

.92 

LA  MARPE 

5.10 

.43 

.43 

.43 

.02 

.50 

.27 

l.U 

.04 

1.14 

.03 

.70 

MACOMB 

.  1 1 

.61 

T 

.20 

.23 

MONMOUTH 

5.06 

.69 

.34 

.56 

.03 

.33 

.65 

.15 

.9* 

T 

.19 

.20 

.42 

.02 

.3* 

MOUNT  STERLING 

5.55 

T 

.49 

.12 

•  82 

.62 

.14 

.82 

1.22 

.35 

.37 

T 

T 

.40 

T 

PAYSON 

4.82 

.23 

.02 

.57 

•  51 

.26 

.70 

T 

,75 

.34 

.62 

.04 

.76 

OUINC Y 

6.09 

.  39 

•  04 

1.07 

.25 

.65 

.17 

.67 

T 

•  65 

.61 

.23 

.29 

.51 

.02 

.34 

QUINCY  FAA  AP 

7 . 37 

.  10 

.0* 

1 .29 

.  05 

.22 

T 

■  22 

.81 

.03 

.03 

OUINCY  DAM  21  // 

4  .66 

.29 

T 

1 96 

.26 

.66 

.  77 

.76 

,27 

T 

.69 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

5.58 

.37 

.04 

1.07 

.25 

.03 

.87 

.79 

.81 

.95 

.28 

T 

.52 

RUSMVI LLE 

.  75 

.30 

•  10 

.  95 

.70 

.20 

CENTRAL  0* 

bloomington  watfrworks 

3.43 

.03 

.25 

T 

.28 

.22 

.46 

.72 

.20 

.13 

T 

T 

1.12 

6 LOOM INCTON  normal 

.  1  6 

•  01 

.30 

.01 

.56 

T 

•  20 

•  1 3 

1 .01 

CNgNOA 

3.17 

.03 

1 .  2* 

.17 

.26 

.53 

T 

•  11 

.04 

.  16 

.2  7 

.34 

CHILL IC  OTHE 

3.75 

'  «^ 

.  36 

•  30 

.32 

.05 

.65 

.04 

•  07 

.  60 

•  10 

.04 

.23 

C  L 1 NTON   1    SS W 

3.46 

'  ° 

78 

•  l8 

.32 

.44 

.11 

•  35 

.05 

.73 

DECATUR 

3.79 

T 

.06 

.03 

1.36 

.29 

.17 

.04 

•  09 

.13 

.49 

.17 

.07 

.89 

FARMER  CITY 

2.5* 

•  82 

.16 

.  10 

.34 

T 

.36 

T 

•  36 

.12 

.58 

•  43 

.55 

.03 

.20 

.03 

.  13 

T 

1.29 

LACON  2  E 

3.31 

.07 

.60 

.17 

.02 

.07 

.06 

.95 

.09 

.06 

.46 

,02 

.56 

.15 

.01 

L I NCOL  N 

.27 

.21 

•  14 

.04 

.42 

.26 

MACKINAW 

2.66 

.11 

.  17 

.71 

.03 

.06 

.17 

.39 

.19 

•  17 

MASON  CITY   1  NW 

3.09 

T 

.01 

.05 

.47 

.07 

.18 

1.09 

!o2 

!43 

.01 

!l6 

T 

T 

.44 

T 

T 

.12 

MINONK  3  NE 

2.06 

.05 

.  12 

.25 

•  10 

.04 

.07 

.65 

.06 

.35 

.27 

.12 

MOUNT  PULASKI 

3  .40 

.06 

.55 

.67 

.39 

T 

.06 

.48 

.04 

.07 

.02 

.17 

.01 

.01 

.87 

T 

PEORIA  wSn  AP  //R 

7,58 

.06 

1.07 

.63 

.78 

.02 

.67 

T 

•15 

.64 

T 

T 

.60 

.21 

.26 

.02 

1.12 

1.15 

PETERSBURG  3  SSw 

2.53 

.16 

.03 

•  56 

.25 

42 

02 

21 

04 

.67 

T 

X 

.19 

PRINCEVILLE    1  N 

3.56 

T 

.90 

.04 

T 

.38 

.10 

.45 

.07 

!89 

.  10 

.16 

.05 

.40 

TOULON 

4  .29 

.32 

.20 

T 

.73 

.14 

.73 

.  14 

•  21 

.20 

.97 

•       •  • 

05 

DANVILLE 

3.78 

.28 

.34 

2.35 

.05 

.17 

T 

.15 

.02 

.42 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2.54 

.54 

1.41 

.08 

.04 

.02 

.10 

.04 

.31 

GIBSON  CITY 

2.56 

.05 

T 

.40 

T 

.64 

.01 

.48 

.06 

.15 

.09 

.01 
T 

.42 

.29 

HODPE  STHN 

1 .73 

•  23 

.06 

.55 

T 

.20 

T 

T 

.  17 

.04 

.46 

T 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

2.34 

.15 

.IS 

.04 

T 

.29 

.42 

.04 

T 

.12 

.16 

.90 

.02 

MDNTICELLO  NO  2 

3.07 

.16 

T 

T 

.42 

T 

.89 

.18 

.13 

T 

T 

.04 

.06 

.42 

.02 

.03 

.06 

.62 

.02 

PIPER  CITY  3  SE 

2.36 

.49 

T 

.14 

.05 

T 

.14 

.24 

T 

.11 

r 

.10 

.06 

T 

.05 

1.00 

T 

PONT  I  AC 

•  33 

.04 

.57 

.14 

,09 

.40 

.59 

.19 

rantqul 

1.43 

.42 

.10 

.05 

.20 

.06 

.56 

3.42 

.66 

2.11 

.12 

.09 

.03 

.29 

.  14 

URBANA 

3.01 

.36 

T 

.50 

•  14 

.67 

.11 

.06 

.  16 

*01 

T 

.02 

.03 

.35 

.35 

.OS 

HATSEKA  2  NW 

1.97 

.10 

.02 

.36 

.10 

.48 

.04 

.67 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  0AM  26 

3.20 

.07 

T 

.37 

3.13 

.60 

.20 
.86 

T 

.12 

.17 

.01 

T 

,53 

BARRY 

5.27 

.72 

.30 

.57 

•  32 

.26 

.46 

1.10 

.62 

6EARDST0WN 

BLUFFS 

4.41 

.69 

.05 

.51 

.40 

T 

.02 

.55 

.48 

.  10 

.06 

.19 

.42 

.98 

CARLINVILLE 

4.29 

.08 

.05 

.01 

.37 

.65 

T 

.02 

.62 

.19 

.76 

.20 

.04 

T 

,05 

1.03 

.02 

S«e  [•l*r*nc«  notes  loUowing  S<«tion  Indax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


Station 

1   1  2 

3 

^  1 

S 

6 

7   1  8 

9 

10  1 

M  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  1  20 

27 

28 

29 

30 

31 

*?? 

*?f 

2? 

•  23 

.  14 

•  ;5 

1.13 

_ 

*Ofc 

• 

■  26 

•  07 

.20 

.*7 

.05 

.02 

.09 

1*10 

'70 

'08 

*02 

1*12 

20 

.09 

•  03 

.  13 

•  07 

•  0* 

•  0* 

•  03 

.91 

CRIS&SVILLE 

A  *2i 

!76 

.A6 

!«9 

•  01 

.07 

.60 

•  99 

.21 

Its 

.39 

HARDIN 

».'j7 

.20 

.92 

2.63 

.62 

.06 

.08 

1.0* 

.40 

.09 

.09 

.8« 

1.6A 

.05 

.23 

.18 

.03 

•  14 

•  17 

.03 

.93 

.6* 

.92 

■02 

.44 

JACKSONVILLE 

•  09 

.10 

•  24 

JERSEVVI LLE  2 

5*21 

!9« 

.12 

•  39 

1.69 

*02 

!70 

i02 

•  02 

•  24 

'"5 

.11 

1.06 

.06 

.2' 

KINCAIO 

J:" 

■  16 

1.20 

T 

.22 

.36 

.20 

.^0 

.63 

.06 

1.29 

HEDORA 

.12 

.12 

.3A 

.67 

.01 

.74 

•  05 

•  12 

1.65 

.03 

T 

T 

.46 

.18 

HOU'< T  OlIVE    1  E 

.71 

•  19 

•  IB 

.26 

•  20 

.08 

.05 

T 

1 . 1 1 

T 

03 

*»7 

'93 

Pleasant  hill 

siss 

•  59 

.76 

•  67 

.02 

1.18 

SPRINGFIELD  MSQ  AP  1^ 

T 

.13 

io7 

.87 

.27 

•  06 

T 

!o7 

!*i 

T 

ilB 

■  10 

!o6 

T 

T 

i43 

.6} 

VIROEN  1  N 

}'.ti 

.1* 

.09 

.96 

•  93 

•  02 

.0* 

.43 

.02 

.52 

.13 

.12 

T 

.93 

VIRCI NI A 

•  15 

.36 

MHITE  HALL    1  E 

• 

• 

•  69 

•  OB 

.02 

•  21 

.97 

•  01 

•  00 

.06 

■  11 

•       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHAR  L^STQN 

_ 

.02 

•  02 

•  12 

E  F  F I NfiHAH 

•  Oo 

.02 

T 

•  10 

T 

.05 

.05 

.29 

•  04 

F  LO' A  5  N  W 

07 

1  82 

93 

•  11 

.31 

.02 

•  09 

.0* 

.05 

.13 

.13 

CRE  E  HUP 

I  03 

T 

.22 

.9* 

.18 

.09 

MUTSONVILLE  P01<E«  Pi 

lamrenceville 

•  35 

7 

•  47 

•  10 

7 

77 

.16 

•  ^* 

.67 

hattqon 

1  'oo 

.A2 

.22 

.10 

.01 

.06 

ioi 

T 

lu 

T 

.06 

HQMEAOUA 

»i57 

X 

.04 

NEMTQn  5  SE 

.10 

.08 

T 

1.03 

.39 

!o3 

!l4 

!o5 

.31 

.31 

OLNEV  2  S 

*.91 

.97 

•  99 

.65 

.05 

.02 

•  40 

•  30 

1.43 

.10 

PALESTINE 

1.7J 

.  19 

.27 

•  46 

PARIS  MATERmORKS 

2*1A 

.95 

.01 

•  13 

• 

SAII^TE  HARIE 

1 .98 

*95 

f 

•  ,  g 

'  t  ? 

■  ' 

•  08 

.0 

•  13 

TUSCOLA 

3.oa 

.11 

1.06 

•  10 

.29 

T 

.19 

.0* 

.07 

T 

•  96 

.72 

T 

VANDALlA   2  NW 

3.89 

02 

MllCQX 

3<  3A 

' 

.  19 

' 

• 

•  1* 

WINDS3R 

2.51 

05 

* 

•  93 

* 

• 

•  13 

.0 

*  in 

• 

•  37 

SOUTMMEST  OB 

1 .  9A 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNlV 

'02 
•  02 

C A ' RQ  MSO  CI  R 

!o9 

!o2 

•  12 

.02  2.36 

T 

T 

.04 

•  98 

T 

•  23 

l!o3 

CARBONDALE  SEwACE  PL 

l!»2 

.26 

.a« 

•  09 

.92 

.13 

T 

•  12 

.0* 

.06 

7 

•  12 

.98 

carlvle  reservoir 

T 

1  93 

21 

04 

10 

29 

06 

09 

03 

03 

CENTRALIA  2  Sh 

9**3 

T 

•  12 

.37 

3.37 

T 

•  *7 

!o7 

\" 

!o5 

!37 

!  10 

.03 

!o6 

!o8 

ill 

CHESTER 

3)49 

t' 

COBDEN  2  S 

.20 

.01  .20 

1.07 

.01 

T 

.01 

•  08 

.08 

iso 

.33 

!29 

OU  OUaiN   1  NNW 

I'.lt 

.03 

.02  .59 

.27 

•  15 

•  02 

.17 

.18 

GRAND  TOWER  2  N 

MARION  k  NNE 

1  !76 

T 

.  06 

.  12 

•  ^ 

.02 

•  10 

NASHVILLE   ^  NE 

01 

*25 

1*36 

07 

01 

.17 

.04 

03 

'o7 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IMSm 

I'm 

.18 

.38 

il9 

!l9 

.53 

.61 

!oi 

•  10 

f 

.20 

!l2 

RED  BUO 

3.62 

.06 

1.73 

•  2 1 

*  J  A 

i'  79 

'ns 

(14 

WATERLOO   I  WSM 

.0 

.03 

•  01 

.02 

3.30 

1  •  2 

•  52 

•  10 

* 

• 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

?  'o» 

bentqn  forest  Service 

.06 

.27 

.31 

■  * 

30 

0* 

02 

ID 

02 

*  I* 

*22 

*0l 

*  10 

CAR"]    5  ntl 

119 

.99 

.06 

T 

!o2 

Ui 

T 

!o7 

OIXCN  SPRINGS  ACR  C 

let 

•  OA 

T 

.02 

.03 

.01 

•  03 

•  09 

•  06 

•  44 

.18 

FllRFIELD  RADIO  HElH 

3.69 

.62 

.96 

1.57 

.  1 1 

.09 

.01 

.39 

.29 

.01 

T 

.03 

COLCDNDA  0AM  51 

.9A 

•  22 

T 

.02 

•  09 

•  06 

.18 

•  02 

.25 

.02 

.12 

T 

HARRISBURC 

2.90 

T  1.30 

•  19 

T 

.16 

.05 

.73 

•  03 

.12 

.26 

HARRISBURC  DISPOSAL  PL 

1.63 

T 

.9A 

.u 

T 

T 

•  19 

.03 

.36 

HCLEANSBORD 

2.A1 

,08 

1.3« 

•  13 

.79 

.11 

MT  CARMEL   I  NNM 

HOUNT  VERNON 

2.1> 

.20 

.  12 

.26 

l.OA 

.08 

.03 

•  04 

.02 

.03 

.19 

.13 

ROSIClarE 

1.37 

•  03 

T 

.29 

.13 

T 

T 

.57 

T 

T 

.17 

.22 

SHAMNEETOWN  NEM  TOHN 

.72 

.28 

.08 

.12 

•  06 

•  05 

.09 

.04 

MAYNE  CITV 

3.06 

.03 

.66 

l-IO 

.51 

.07 

.01 

.19 

•  17 

.31 

.01 

Sm  talMaor*  DOM*  following  SuUon  I 


DAILY  TEMPERATURES  uunhis 


Day  ol  Month 

0 
01 

Ststion 

u 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

is] 

20 

21 

22 

23  I 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 
 '  

0 

> 

•     »  * 

NORTHWEST 

01 

ALEDC 

MAX 

91 

87 

83 

83 

79 

76 

76 

73 

66 

70 

74 

74 

69 

75 

75 

67 

64 

66 

68 

65 

77 

77 

76 

63 

63 

82 

81 

76 

78 

72 

75.3 

70 

70 

54 

50 

59 

6 1 

6 1 

58 

47 

59 

53 

49 

48 

48 

45 

50 

47 

59 

53 

54 

69 

70 

66 

64 

55 

57,  3 

DtXON 

MAX 

92 

89 

84 

80 

81 

76 

60 

74 

67 

72 

76 

76 

74 

76 

72 

56 

55 

66 

58 

66 

68 

76 

69 

83 

83 

82 

61 

79 

71 

66 

74,3 

MIN 

71 

71 

70 

66 

64 

53 

50 

58 

58 

54 

57 

47 

57 

54 

47 

50 

49 

36 

44 

43 

46 

49 

52 

52 

65 

69 

67 

61 

65 

56 

56.2 

FREEPORT  WASTE  WTR 

PLT 

MAX 

90 

90 

88 

85 

60 

76 

75 

76 

73 

68 

71 

73 

73 

69 

79 

65 

99 

53 

66 

67 

60 

73 

75 

64 

80 

81 

62 

76 

69 

63 

73.2 

69 

70 

69 

68 

61 

52 

50 

54 

57 

54 

54 

47 

49 

53 

59 

49 

91 

36 

40 

43 

44 

49 

48 

46 

50 

65 

69 

96 

59 

54 

54.1 

FULTON  D4M  13 

MAX 

89 

89 

88 

77 

80 

76 

76 

79 

73 

67 

71 

72 

73 

66 

79 

69 

59 

55 

66 

67 

64 

75 

75 

67 

81 

80 

61 

74 

62 

68 

73.7 

70 

71 

71 

71 

66 

59 

55 

56 

61 

96 

51 

56 

57 

57 

52 

52 

90 

41 

4  I 

49 

48 

51 

52 

53 

54 

66 

67 

62 

62 

59 

57.3 

CALVA 

MAX 

90 

90 

86 

76 

60 

79 

76 

77 

70 

66 

72 

74 

74 

69 

71 

79 

93 

99 

66 

67 

64 

77 

75 

79 

83 

61 

61 

81 

78 

77 

74.7 

MIN 

70 

70 

70 

70 

64 

54 

92 

94 

59 

56 

57 

49 

49 

53 

50 

50 

46 

39 

39 

45 

46 

47 

55 

54 

54 

66 

67 

66 

64 

54 

55.8 

CENESEO 

MAX 

9J 

«9 

76 

83 

60 

78 

79 

75 

70 

71 

77 

76 

71 

77 

73 

57 

56 

67 

69 

65 

76 

76 

75 

84 

64 

83 

83 

76 

77 

68 

75.6 

MIN 

72 

70 

70 

66 

60 

53 

52 

62 

60 

5! 

55 

47 

96 

94 

49 

49 

44 

36 

45 

49 

4! 

57 

56 

53 

66 

69 

66 

64 

60 

59 

56.6 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

92 

90 

67 

81 

81 

77 

77 

74 

69 

76 

75 

77 

74 

77 

75 

67 

59 

67 

69 

66 

78 

76 

76 

86 

63 

85 

83 

79 

78 

72 

76.9 

70 

68 

64 

66 

66 

53 

46 

57 

6 1 

55 

58 

44 

57 

55 

49 

52 

50 

4 1 

42 

52 

43 

63 

50 

53 

64 

66 

64 

69 

65 

52 

56.4 

KEWANEE 

MAX 

91 

88 

86 

80 

80 

76 

77 

75 

69 

72 

75 

79 

75 

76 

74 

72 

62 

6! 

67 

64 

68 

72 

71 

83 

62 

63 

81 

77 

77 

74 

75.6 

MIN 

70 

68 

63 

64 

69 

57 

53 

99 

98 

56 

56 

51 

97 

55 

52 

50 

48 

42 

45 

46 

46 

48 

49 

59 

59 

69 

67 

66 

64 

61 

96.6 

hdCine  wSD  AP 

MAX 

91 

89 

60 

83 

81 

76 

78 

71 

66 

70 

76 

74 

68 

76 

72 

96 

55 

66 

68 

65 

77 

76 

72 

83 

82 

62 

79 

76 

74 

67 

74.3 

7« 

72 

72 

66 

57 

52 

50 

6  1 

62 

59 

52 

47 

56 

53 

49 

50 

42 

40 

46 

50 

47 

60 

54 

54 

65 

66 

67 

66 

60 

57 

57.0 

NORRISON 

MAX 

91 

88 

66 

79 

79 

76 

76 

79 

73 

72 

74 

76 

74 

75 

72 

63 

53 

68 

68 

66 

66 

76 

74 

83 

63 

63 

82 

76 

74 

73 

75.4 

70 

69 

66 

68 

66 

54 

49 

49 

60 

52 

58 

47 

57 

94 

96 

91 

50 

40 

43 

47 

46 

59 

52 

52 

65 

68 

65 

62 

67 

50 

56.6 

MAX 

Paw  p  a w 

MAX 

89 

86 

89 

82 

75 

70 

71 

76 

75 

70 

78 

73 

73 

72 

74 

71 

52 

94 

64 

66 

66 

70 

73 

68 

61 

60 

60 

76 

73 

66 

73.0 

66 

69 

66 

68 

69 

5 1 

52 

52 

92 

50 

5 1 

46 

5fi 

52 

48 

50 

48 

39 

45 

46 

47 

47 

5 1 

54 

64 

6  1 

61 

54.1 

ROCHELLE   6  NW 

MAX 

87 

89 

89 

76 

77 

73 

74 

72 

69 

72 

72 

71 

72 

75 

66 

56 

54 

63 

65 

62 

66 

72 

69 

80 

80 

79 

78 

72 

70 

66 

72.1 

67 

69 

66 

68 

65 

5 1 

49 

57 

58 

90 

94 

45 

56 

5 1 

46 

49 

49 

39 

42 

46 

44 

58 

49 

5 1 

66 

68 

64 

6 1 

59 

56 

55.2 

ROCKFORD  WSD  AP 

MAX 

91 

86 

86 

78 

79 

74 

75 

74 

71 

73 

72 

73 

73 

76 

67 

56 

55 

69 

66 

64 

73 

74 

66 

60 

81 

8? 

77 

70 

66 

64 

72.9 

70 

70 

70 

68 

56 

53 

50 

59 

59 

53 

5 1 

47 

59 

94 

46 

50 

44 

39 

43 

45 

46 

57 

52 

52 

68 

69 

62 

60 

58 

57 

55.6 

STOCKTON 

MAX 

67 

85 

76 

78 

76 

72 

73 

71 

66 

69 

69 

70 

65 

72 

66 

66 

52 

63 

64 

60 

6! 

71 

67 

78 

76 

79 

73 

66 

66 

61 

70.3 

70 

70 

70 

69 

6 1 

54 

52 

59 

54 

53 

53 

49 

55 

54 

47 

47 

48 

40 

47 

41 

49 

54 

46 

49 

62 

69 

65 

56 

96 

53 

54.6 

TISKILWA 

MAX 

90 

88 

6! 

80 

80 

77 

77 

75 

68 

74 

75 

76 

73 

77 

77 

68 

56 

67 

69 

66 

78 

77 

75 

84 

83 

84 

61 

79 

77 

71 

76.4 

MIN 

68 

66 

65 

64 

65 

49 

47 

56 

60 

97 

96 

44 

54 

52 

44 

90 

46 

39 

42 

52 

43 

62 

52 

52 

66 

66 

63 

65 

67 

52 

55.6 

WALNUT 

MAX 

91 

87 

6! 

79 

60 

77 

76 

78 

76 

68 

73 

77 

76 

76 

73 

63 

54 

67 

67 

67 

73 

77 

73 

64 

82 

82 

83 

61 

76 

70 

75.8 

•          •  * 

69 

68 

67 

65 

63 

50 

49 

48 

58 

98 

53 

47 

55 

5 1 

46 

48 

48 

38 

46 

48 

46 

59 

50 

52 

64 

65 

67 

62 

64 

55 

55.3 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 

88 

90 

89 

91 

74 

79 

74 

75 

70 

72 

77 

72 

74 

74 

76 

65 

59 

52 

67 

65 

62 

71 

74 

64 

71 

79 

81 

7! 

66 

62 

72.9 

71 

72 

69 

69 

63 

51 

46 

46 

56 

47 

48 

44 

4  3 

54 

46 

45 

47 

40 

45 

40 

46 

47 

55 

64 

66 

98 

59 

56 

52.7 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

90 

91 

92 

83 

60 

78 

76 

75 

72 

78 

77 

76 

76 

80 

74 

69 

56 

67 

67 

65 

72 

73 

75 

82 

82 

81 

65 

79 

68 

65 

75.9 

MIN 

70 

69 

71 

66 

68 

53 

50 

60 

60 

94 

56 

49 

99 

55 

49 

47 

46 

44 

90 

4  9 

59 

52 

54 

5  6 

67 

67 

62 

57 

56.6 

BARRINGTON 

MAX 

89 

90 

69 

90 

74 

76 

75 

76 

74 

69 

75 

74 

73 

73 

79 

68 

56 

59 

65 

69 

60 

72 

72 

65 

79 

80 

81 

72 

69 

62 

73.0 

MIN 

71 

71 

70 

70 

64 

49 

47 

55 

58 

49 

50 

43 

46 

53 

44 

46 

49 

46 

39 

49 

50 

49 

65 

99 

6  1 

55 

53.7 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

90 

91 

90 

81 

61 

70 

70 

70 

67 

77 

69 

69 

70 

70 

69 

60 

60 

63 

66 

62 

73 

76 

66 

74 

80 

85 

31 

68 

68 

65 

72.7 

MIN 

77 

72 

70 

65 

70 

64 

6 1 

62 

65 

98 

54 

50 

5  5 

56 

96 

59 

61.7 

CHICAGO  O'HARE  WSO 

AP 

MAX 

91 

91 

92 

76 

80 

76 

77 

76 

73 

77 

75 

76 

75 

77 

72 

59 

60 

68 

68 

62 

74 

7'. 

65 

77 

80 

82 

80 

74 

67 

65 

74.7 

MIN 

73 

73 

70 

69 

60 

53 

52 

99 

96 

53 

53 

46 

6 1 

46 

92 

46 

46 

49 

5  5 

5  3 

69 

71 

63 

58 

60 

57.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

92 

93 

93 

92 

82 

65 

77 

78 

79 

76 

79 

76 

76 

77 

76 

72 

60 

68 

70 

66 

70 

74 

76 

73 

80 

85 

86 

63 

72 

66 

77.7 

MIN 

74 

74 

73 

74 

69 

59 

57 

61 

62 

96 

62 

54 

6 1 

61 

54 

94 

53 

45 

48 

53 

49 

64 

57 

57 

69 

66 

61 

57 

60.4 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

94 

93 

93 

83 

83 

76 

76 

74 

72 

77 

79 

73 

75 

76 

72 

97 

59 

66 

69 

60 

74 

79 

69 

79 

61 

87 

63 

76 

66 

67 

75.5 

MIN 

76 

74 

75 

70 

64 

54 

55 

62 

60 

54 

96 

51 

60 

60 

50 

90 

49 

4  5 

49 

49 

62 

59 

5  5 

67 

71 

64 

57 

57 

58.5 

DE  KALB 

MAX 

90 

B9 

92 

79 

78 

77 

76 

75 

70 

75 

74 

79 

74 

78 

76 

60 

54 

69 

66 

64 

66 

74 

74 

80 

80 

81 

60 

77 

69 

64 

74.3 

MIN 

69 

69 

73 

67 

64 

54 

49 

59 

58 

50 

96 

49 

58 

53 

46 

48 

48 

39 

42 

47 

44 

58 

49 

5 1 

65 

67 

66 

60 

59 

56 

55.6 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

89 

92 

90 

87 

83 

60 

74 

72 

77 

79 

77 

77 

63 

79 

75 

60 

70 

70 

69 

76 

79 

77 

67 

89 

66 

77 

77 

76 

78.5 

MIN 

66 

68 

65 

66 

95 

51 

53 

5 1 

44 

50 

46 

4  3 

52 

45 

52 

51 

55 

53 

53  .9 

JOLIET 

MAX 

93 

93 

93 

86 

86 

88 

81 

80 

73 

72 

76 

78 

78 

79 

76 

75 

61 

68 

70 

66 

73 

78 

78 

66 

69 

81 

65 

80 

77 

70 

79.1 

MIN 

71 

70 

68 

66 

66 

54 

50 

56 

60 

58 

59 

47 

49 

56 

47 

51 

52 

5  3 

65 

5 1 

67 

59 

56 

57.0 

MARENGO 

MAX 

94 

91 

93 

78 

76 

76 

76 

77 

72 

72 

74 

72 

76 

72 

70 

58 

55 

67 

66 

64 

68 

75 

74 

76 

82 

82 

80 

67 

67 

67 

74.0 

MIN 

69 

70 

68 

65 

64 

51 

49 

56 

57 

49 

93 

49 

53 

53 

44 

49 

49 

39 

43 

43 

40 

58 

48 

46 

66 

69 

65 

59 

55 

55 

54.6 

OTTAWA 

MAX 

93 

92 

69 

80 

85 

82 

80 

71 

71 

77 

82 

60 

74 

83 

78 

67 

58 

71 

72 

67 

76 

61 

77 

66 

63 

86 

81 

60 

77 

74 

76.4 

MJN 

71 

71 

69 

68 

69 

94 

52 

60 

6 1 

59 

59 

49 

96 

55 

49 

52 

51 

54 

67 

70 

68 

62 

99 

56.5 

PARK  FOREST 

MAX 

90 

89 

86 

84 

68 

78 

76 

76 

72 

78 

76 

79 

77 

75 

79 

66 

60 

68 

68 

60 

72 

78 

69 

89 

81 

85 

62 

82 

68 

72 

76.9 

72 

72 

66 

70 

b2 

96 

51 

57 

57 

51 

96 

48 

55 

55 

48 

52 

46 

46 

59 

52 

69 

56 

57 

56.4 

PERU  2  W 

MAX 

92 

91 

88 

61 

84 

60 

79 

77 

70 

76 

77 

79 

77 

76 

76 

70 

57 

66 

69 

68 

77 

78 

78 

86 

69 

86 

85 

60 

78 

73 

76.1 

MIN 

68 

77 

66 

64 

64 

48 

49 

96 

59 

54 

55 

42 

55 

50 

42 

49 

49 

36 

4? 

49 

43 

60 

49 

51 

64 

66 

63 

62 

62 

90 

54.7 

WAUKEGAN  <t  WSW 

MAX 

90 

91 

91 

90 

74 

79 

76 

79 

71 

69 

77 

74 

70 

71 

73 

66 

99 

67 

66 

58 

72 

74 

62 

69 

81 

62 

75 

68 

61 

73.0 

MIN 

70 

71 

69 

68 

64 

54 

52 

52 

60 

51 

52 

47 

47 

96 

49 

's 

42 

42 

46 

47 

54 

51 

50 

57 

64 

66 

59 

61 

56 

55.1 

WHEATON  3  SE 

MAX 

79 

77 

77 

80 

79 

69 

60 

68 

69 

68 

70 

76 

7  5 

60 

8  1 

84 

74 

MIN 

71 

68 

65 

68 

67 

50 

47 

55 

60 

43 

56 

45 

49 

54 

49 

90 

50 

40 

38 

48 

40 

59 

51 

50 

64 

67 

61 

56 

55 

54.4 

S*«  lt«f*r*ac*  Nolfti  Following  Station  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

e 

Ol 

t 

2 

3 

4 

7jB 

9 

10 

U 

12 

I  "  1 

15 

16 

17  j 

18 

'  19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Av«r 

*         •  • 

HEST 

03 

CALESBURC 

MIN 

90 
72 

86 
70 

76 

71 

8 1 
67 

61 
59 

77 
S3 

78 
52 

69 
60 

69 
63 

72 
61 

76 
57 

73 
50 

69 
57 

70 
54 

71 
53 

57 

50 

56 
45 

6t 
40 

67 
46 

65 
52 

79 
48 

66 
58 

76 
54 

9! 

67 

70 

8 1 
6e 

69 

78 
59 

70 
56 

74.9 
57.8 

CDCOEN  1  NH 

MAX 
MIN 

97 

72 

85 
70 

77 
70 

81 
70 

62 
65 

60 
54 

79 
49 

76 
61 

75 
65 

75 
64 

77 
59 

77 
47 

67 
58 

76 
65 

80 
49 

70 
55 

60 
50 

67 
39 

6  5 
44 

70 
54 

61 
53 

79 
62 

79 
54 

5! 

68 

69 

61 

69 

58 

67 
56 

76.9 
98.9 

LA  H&RPE 

MAX 
MIN 

91 

70 

88 
69 

79 
70 

64 
65 

82 
63 

81 
53 

79 
52 

71 
59 

73 
63 

74 
62 

76 
58 

76 
49 

69 
68 

77 
54 

79 
50 

65 
51 

61 
49 

67 
37 

70 
42 

69 
51 

79 
49 

77 
60 

78 
32 

64 
56 

83 
64 

6 1 
69 

8C 
66 

67 

78 
61 

71 
56 

76.9 
97.5 

HONHDUTH 

MAX 
MIN 

90 
70 

67 
69 

83 
69 

63 
65 

81 
64 

78 
54 

76 
50 

72 
69 

68 
63 

72 
62 

76 
60 

73 
46 

68 
68 

75 

51 

77 
48 

75 
60 

56 
49 

67 

40 

67 
44 

66 
51 

78 
47 

76 
59 

77 
53 

84 
54 

63 
66 

62 
69 

79 
65 

76 
68 

79 
65 

73 
54 

76.0 
97,4 

dUINCY 

MAX 
MIN 

91 
75 

85 
7* 

82 
72 

62 

72 

80 
67 

60 
57 

77 
56 

75 
64 

77 
67 

75 
62 

75 
63 

74 
52 

7C 
59 

75 
68 

77 
65 

75 
55 

59 

51 

65 
44 

67 
49 

70 
56 

63 
59 

79 
65 

77 
98 

62 
65 

83 

70 

82 
72 

79 

70 

79 
69 

78 
59 

73 
60 

76.9 
61.8 

QUINCy   FA4  4P 

MAX 
MIN 

91 
72 

67 
71 

80 
71 

80 
70 

81 
61 

80 
55 

78 
51 

73 
64 

77 
67 

75 
63 

77 
56 

74 
50 

67 

60 

76 
68 

76 
54 

62 
55 

60 
45 

64 

42 

65 
45 

70 
54 

80 
56 

77 
56 

76 
57 

82 
63 

62 

70 

83 
71 

80 
70 

60 
65 

76 
58 

70 
60 

76.0 
99.7 

RUSHVUlE 

*          •  * 

MAX 
MIN 

90 
68 

87 
67 

88 
67 

67 
66 

85 
62 

85 
62 

84 
62 

83 
60 

82 
60 

80 
58 

60 
57 

76 
56 

72 
56 

60 
55 

76 
53 

70 
51 

57 

50 

69 
41 

72 
49 

7 1 
53 

69 
43 

55 

60 

60 

59 

65 

66 

68 

60 

70 
56 

79.4 
56.2 

CENTRAL 

04 

BLOOMINCTQN  NORHAL 

MIN 

90 
72 

90 
73 

88 
71 

62 
70 

63 
66 

62 
54 

79 
SO 

77 
6  1 

60 

77 
58 

78 
57 

76 
51 

78 
54 

78 
65 

78 
61 

77 
52 

59 
54 

40 

75 
43 

7 1 
56 

8 1 
46 

65 

78 
51 

56 

68 

69 

69 

68 

66 

79 
54 

79.3 
58.7 

CHENOA 

MIN 

91 
6S 

91 
69 

89 
6! 

80 
67 

84 
65 

78 
55 

78 
48 

75 
57 

69 
63 

76 
56 

76 
58 

75 
46 

76 
52 

78 
54 

70 
49 

73 
52 

59 
52 

66 
41 

70 
42 

68 
55 

81 
43 

9 1 
65 

77 
93 

66 
54 

63 
66 

87 
67 

61 
66 

84 
66 

60 
66 

77 

76.2 
57.2 

0EC4TUR 

MIN 

92 

72 

92 
7* 

87 

70 

76 

70 

84 
66 

82 
58 

62 
52 

78 
64 

73 
64 

78 
60 

80 
59 

77 
52 

80 
57 

79 
61 

79 
52 

57 

63 
54 

45 

70 
43 

74 
55 

62 
52 

77 
66 

73 
94 

61 

66 

69 

70 

69 

65 

76 

79.0 
60.6 

FARHER  CITV 

MIN 

90 
69 

90 
67 

80 
69 

86 
54 

84 
49 

70 
60 

73 
62 

60 
55 

80 
56 

77 
49 

79 
53 

82 
59 

91 
50 

71 
55 

60 
54 

69 
41 

70 
42 

73 
52 

61 
46 

79 
64 

86 
61 

63 
67 

85 
68 

79 
67 

67 

8 1 
65 

79 
57 

78.9 
57.3 

HAVANA  POWER  STATION 

MIN 

92 
6B 

91 
69 

86 
69 

83 
68 

82 
57 

80 
53 

76 
61 

63 

78 
64 

77 
60 

76 
50 

75 
57 

77 
55 

79 
52 

76 
58 

59 
52 

63 

46 

69 
40 

72 
55 

82 
60 

80 
65 

79 
52 

84 
58 

64 
69 

87 

76 

62 
69 

80 
69 

79 
67 

79 
59 

76.7 
59.7 

LACON  2  E 

MIN 

86 
73 

90 
71 

87 

71 

78 
68 

81 
55 

79 
57 

76 
52 

76 
61 

70 
64 

73 
56 

75 
50 

73 
51 

72 
57 

76 
55 

74 
51 

71 
50 

60 
50 

65 
46 

65 
43 

67 
52 

60 
49 

75 
54 

75 
91 

64 
58 

83 
69 

84 

70 

80 
63 

65 

81 
66 

75 
57 

76.6 
58.0 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

B8 
69 

67 
70 

81 
68 

79 
70 

82 
65 

78 
57 

77 
53 

70 
61 

7  3 
63 

76 
62 

78 
60 

74 
50 

77 
57 

77 
57 

77 
52 

72 
56 

60 
55 

65 
43 

68 
43 

73 
54 

60 
46 

78 
64 

75 
93 

85 
57 

65 
65 

85 
69 

79 
67 

82 
69 

76 
62 

77 
57 

77.2 
59.2 

MASON  CITV  1  NW 

MIN 

89 

70 

89 
70 

81 
68 

62 

70 

63 
64 

79 
54 

79 
49 

73 
61 

73 
64 

79 
60 

77 
58 

76 
46 

78 
55 

77 
56 

78 
50 

73 
56 

58 
53 

66 
41 

69 
46 

74 
53 

81 
47 

78 
65 

77 
92 

66 
58 

85 
67 

66 
69 

60 
67 

63 
68 

79 
63 

78 
56 

78.2 
58.5 

MINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

89 
66 

89 
68 

87 
6« 

82 
67 

63 
63 

62 
51 

76 
49 

76 
53 

67 
59 

77 
56 

76 
58 

76 
47 

76 
52 

79 
53 

77 
47 

74 

51 

67 
52 

66 
39 

69 
42 

68 
64 

79 
42 

60 
64 

77 
92 

67 
52 

66 
66 

97 
68 

69 
66 

81 
66 

80 
66 

78 

78.3 
56.2 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
72 

89 
72 

63 

70 

60 
69 

82 
59 

78 
54 

77 
51 

68 
61 

72 
64 

76 
59 

76 
56 

75 
48 

73 
58 

76 
54 

75 
51 

61 
53 

59 
45 

65 

40 

69 

42 

66 
51 

80 
49 

77 
56 

76 
91 

84 
57 

61 
68 

65 

70 

79 
69 

60 
69 

78 
98 

73 
56 

76.2 
57.7 

PRINCEVKLE   1  N 

•          •  • 

MAX 
MIN 

89 

71 

87 
70 

86 
69 

79 
68 

79 
65 

78 
54 

75 
50 

72 
58 

69 
62 

74 

60 

73 
59 

73 
46 

70 
56 

74 
53 

78 
49 

68 
60 

57 
50 

65 

41 

66 
45 

66 
54 

78 
46 

79 
62 

76 
91 

63 
55 

60 
66 

82 
70 

62 
69 

79 
68 

77 
65 

76 

75.7 
57.8 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
69 

89 
66 

68 

6 1 
65 

80 
55 

80 
49 

78 
58 

63 

78 
54 

79 
58 

74 
47 

8C 
51 

79 
59 

79 
49 

70 
54 

65 

57 

66 
43 

70 
4! 

72 
54 

78 
47 

76 
69 

78 
50 

86 
57 

65 
67 

85 
65 

61 
66 

83 
69 

80 
69 

62 

79.0 
59.3 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

86 
70 

g9 
TO 

67 

68 

83 
67 

79 
56 

79 
49 

70 
59 

59 

76 
52 

79 
59 

47 

51 

79 
66 

79 
50 

54 

53 

41 

44 

7 1 
54 

77 
46 

67 

80 
49 

57 

67 

67 

62 
68 

66 

79 
66 

60 
68 

78.3 
98.0 

KANKAKEE  HTR  POLL  CTL 

MAX 
MIN 

89 
71 

7* 

73 

92 
72 

67 

85 
54 

78 
50 

78 
53 

61 

53 

60 
54 

49 

51 

78 
58 

80 
50 

52 

69 
54 

43 

45 

70 
47 

45 

78 
47 

80 
57 

55 

56 

69 

6  5 
69 

66 

62 

70 

72 
60 

78.9 
57.5 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
68 

90 
65 

68 

65 
65 

54 

60 
49 

78 
55 

61 

50 

79 
58 

45 

51 

79 
53 

80 
47 

52 

62 

39 

42 

69 
54 

80 
42 

65 

51 

52 

67 

66 

82 
64 

67 

60 
65 

77 
66 

79.3 
36.4 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
70 

69 
68 

71 

85 
67 

82 
56 

78 
52 

77 
58 

61 

78 
57 

60 
60 

79 
47 

77 
55 

81 
54 

79 
57 

74 
52 

58 
54 

68 

41 

69 
44 

69 
56 

77 
45 

60 
65 

79 
51 

85 

54 

61 
67 

66 
66 

64 

67 

80 
69 

81 

67 

76 
65 

78.9 
56.5 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

88 

70 

90 
71 

91 
68 

89 
70 

82 
66 

65 
56 

79 
52 

80 
54 

68 
61 

73 
55 

77 
56 

78 
46 

77 
50 

79 
56 

74 
57 

70 
55 

78 
51 

62 

41 

70 
44 

73 
46 

72 
50 

74 
53 

60 
54 

80 
57 

86 
60 

66 
66 

86 
69 

61 
66 

63 
66 

75 
56 

76.9 
57.8 

URIANA 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
71 

67 
69 

81 
68 

84 
64 

80 
60 

80 
54 

67 
61 

72 
62 

77 
57 

79 
57 

75 
51 

78 
55 

78 
60 

79 
55 

69 
57 

63 
48 

67 
44 

69 
44 

73 
51 

81 
50 

77 
59 

77 
53 

86 
60 

64 

68 

85 
68 

81 
69 

81 
68 

80 
60 

79 
57 

78.3 
59.0 

MATSEKl  2  hH 

•           •  • 

MAX 

MIN 

66 

70 

71 

70 

61 
69 

64 

79 
54 

78 
47 

75 
58 

67 
58 

49 

77 
66 

44 

79 
63 

79 
55 

80 
46 

52 

58 
64 

41 

42 

67 
54 

78 
44 

78 
69 

77 
49 

8  5 
58 

68 

8  5 
69 

64 
68 

62 
67 

76 
66 

78 

77.7 
97,4 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  QAM  26 

MAX 
MIN 

69 
65 

88 
71 

71 

63 
69 

64 

79 
60 

64 
57 

83 
57 

61 

79 
63 

76 
60 

53 

76 
55 

60 
57 

79 
55 

76 
57 

78 
68 

63 

43 

66 
43 

67 
44 

65 
55 

80 
60 

60 
63 

82 
63 

62 
65 

8 1 
66 

62 
67 

76 
66 

8 1 
59 

80 
56 

78.8 
39.4 

CARlINVHLE 

MAX 
MIN 

90 
70 

88 

70 

65 
6A 

69 

82 
64 

83 
57 

63 
54 

74 
62 

66 

76 
59 

79 
58 

76 
46 

79 
53 

79 
60 

60 
50 

76 
51 

64 
54 

68 
41 

69 
43 

68 
53 

60 
57 

80 
67 

79 
99 

85 
63 

63 
66 

84 

7o 

77 
67 

81 
68 

81 
60 

82 
58 

78.9 
59.4 

crigcsville 

MAX 

MIN 

90 
66 

87 
66 

81 
65 

61 

62 
61 

80 
62 

60 
53 

72 
56 

74 
60 

77 
59 

76 
55 

76 
45 

71 
52 

75 
59 

76 
48 

67 
55 

60 
46 

65 

37 

65 
41 

70 
48 

60 
60 

78 
61 

76 
61 

85 
65 

62 
64 

63 
64 

60 
64 

80 
64 

78 
64 

72 
59 

76.8 
97.6 

HIClSBORD  2  SSW 

MAX 
MIN 

88 
66 

88 
70 

8* 

ti 

74 
66 

78 
65 

81 
59 

62 
54 

72 
64 

75 
65 

78 
62 

79 
57 

76 
57 

80 
53 

79 
61 

79 
53 

79 
55 

66 
52 

68 
42 

69 
43 

65 
53 

60 
55 

79 
65 

60 
62 

81 
62 

62 
64 

84 
66 

64 
68 

79 
67 

79 
62 

77 
58 

78.1 
99. T 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

68 

71 

90 
69 

66 
68 

79 
70 

79 
65 

81 
56 

79 
49 

60 
49 

80 
62 

75     77  77 
63     56  48 
S««  n*l*r»DC*  N 

75     73     76     78  66 
49     56     50     49  65 

ToUowlng  SuUon  Index 

59 
41 

66 
42 

68 
44 

72 
50 

80 
57 

77 
95 

76 
95 

85 
61 

84 

69 

84 

66 

79 
66 

79 
63 

81 
98 

77.7 
97.1 

-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES  h^'n.,s 


Day  of  Month 

at 

Station 

J 

2 

3 

g 

7  j  8 

g 

10  j 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  1 
19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JEDSEYVILLE  2  sw 

MAX 

90 

86 

87 

77 

80 

61 

83 

83 

79 

78 

77 

77 

78 

76 

80 

77 

68 

66 

65 

64 

79 

80 

80 

84 

82 

83 

80 

83 

61 

80 

78.9 

MIN 

70 

69 

69 

69 

64 

58 

56 

50 

68 

6S 

56 

48 

55 

57 

49 

53 

53 

41 

41 

55 

60 

66 

66 

62 

68 

69 

66 

69 

59 

58 

59,7 

PAN! 

MAX 

es 

88 

83 

79 

78 

79 

80 

74 

73 

76 

78 

74 

80 

77 

77 

75 

63 

64 

68 

69 

80 

78 

77 

83 

81 

82 

78 

SO 

78 

80 

77.3 

MIN 

70 

70 

66 

68 

68 

59 

55 

62 

65 

62 

60 

50 

55 

62 

55 

56 

56 

47 

43 

53 

58 

68 

61 

63 

67 

68 

69 

68 

65 

60 

61.0 

SPRINGFIELD  WSO  iP 

MAX 

93 

93 

83 

82 

84 

83 

82 

69 

75 

79 

81 

77 

81 

80 

80 

70 

66 

70 

75 

83 

79 

74 

88 

85 

87 

80 

83 

81 

80 

79.5 

MIN 

7« 

75 

70 

69 

65 

58 

51 

63 

66 

63 

56 

50 

56 

57 

51 

57 

50 

42 

44 

54 

52 

59 

54 

60 

70 

72 

70 

70 

62 

59 

60.0 

VIROEN  1  N 

MAX 

91 

90 

82 

76 

86 

83 

65 

74 

75 

76 

80 

79 

80 

60 

75 

61 

69 

67 

72 

82 

82 

79 

86 

84 

85 

83 

81 

81 

80 

79.6 

MIN 

66 

64 

64 

68 

62 

58 

46 

50 

63 

60 

55 

44 

50 

58 

48 

53 

5 1 

39 

41 

48 

53 

63 

53 

58 

64 

67 

63 

67 

59 

59 

56.5 

WHITE  HALL  1  E 

MAX 

91 

89 

85 

78 

83 

82 

82 

81 

75 

77 

78 

76 

77 

79 

78 

65 

65 

66 

69 

80 

79 

79 

8  5 

83 

85 

80 

80 

8 1 

78 

78.8 

*          •  * 

MIN 

71 

70 

66 

70 

64 

60 

53 

63 

67 

65 

59 

53 

58 

59 

51 

57 

53 

42 

42 

53 

69 

60 

56 

63 

67 

69 

66 

69 

60 

58 

60 . 4 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 

68 

89 

87 

85 

79 

79 

79 

77 

74 

74 

79 

76 

78 

77 

78 

76 

75 

64 

70 

70 

78 

77 

77 

65 

81 

83 

81 

82 

81 

63 

78.7 

MIN 

72 

73 

71 

71 

69 

62 

56 

64 

64 

62 

61 

53 

56 

65 

54 

56 

57 

4« 

46 

57 

59 

69 

62 

66 

69 

70 

72 

69 

69 

68 

62.8 

EFFINGHAM 

MAX 

91 

91 

90 

87 

79 

82 

82 

76 

73 

74 

80 

71 

81 

78 

80 

80 

72 

66 

70 

67 

80 

79 

80 

85 

83 

85 

80 

83 

80 

84 

79. () 

MIN 

70 

71 

66 

68 

67 

66 

53 

62 

65 

63 

59 

51 

54 

65 

53 

55 

57 

41 

41 

55 

57 

68 

62 

63 

67 

73 

70 

68 

67 

58 

61.3 

FLORA  5  NW 

MAX 

91 

91 

89 

89 

79 

87 

83 

76 

81 

75 

81 

79 

84 

79 

81 

83 

73 

6t 

72 

80 

82 

82 

83 

86 

84 

86 

83 

82 

82 

85 

81.9 

MIN 

70 

65 

66 

64 

66 

58 

49 

53 

67 

63 

57 

48 

52 

63 

51 

53 

55 

43 

42 

52 

58 

68 

61 

62 

65 

72 

67 

66 

65 

54 

59.2 

MARSHALL  1  E 

MAX 

90 

92 

91 

90 

85 

80 

82 

80 

70 

74 

80 

80 

6C 

78 

81 

80 

76 

67 

72 

70 

81 

82 

85 

88 

87 

86 

86 

69 

80 

82 

81.3 

MIN 

69 

67 

65 

68 

65 

61 

50 

62 

64 

60 

59 

48 

52 

64 

53 

53 

57 

44 

40 

53 

53 

67 

57 

60 

65 

63 

68 

68 

66 

60 

59.4 

MATTOON 

MAX 

89 

90 

88 

86 

79 

82 

82 

66 

72 

75 

80 

76 

81 

79 

81 

78 

63 

67 

70 

71 

80 

78 

79 

66 

83 

85 

81 

83 

80 

81 

79,1 

MIN 

71 

70 

67 

68 

66 

59 

52 

63 

65 

61 

58 

49 

54 

60 

51 

55 

50 

44 

41 

54 

54 

64 

58 

62 

67 

68 

70 

68 

60 

59 

59,6 

HOWEAOUA 

MAX 

91 

92 

87 

80 

82 

82 

83 

77 

75 

76 

80 

77 

81 

79 

80 

77 

63 

68 

71 

73 

84 

79 

76 

86 

83 

86 

78 

83 

81 

8  1 

79.3 

MIN 

69 

70 

67 

68 

63 

58 

49 

61 

65 

67 

57 

49 

54 

62 

50 

55 

56 

46 

41 

53 

52 

68 

55 

60 

62 

68 

68 

69 

61 

59 

59.4 

NEKTON  3  SE 

MAX 

89 

90 

90 

90 

86 

77 

81 

82 

70 

70 

72 

82 

77 

80 

78 

81 

81 

66 

68 

71 

63 

81 

82 

82 

87 

85 

86 

82 

84 

82 

79.9 

MIN 

67 

68 

6! 

65 

67 

63 

50 

54 

64 

63 

58 

51 

52 

54 

52 

54 

55 

44 

41 

42 

57 

59 

61 

62 

64 

67 

68 

67 

67 

57 

58.6 

OlNEV  2  S 

MAX 

90 

89 

90 

90 

84 

82 

83 

76 

77 

76 

62 

78 

82 

60 

82 

83 

76 

69 

73 

66 

84 

83 

84 

87 

87 

87 

82 

89 

82 

80 

81.6 

MIN 

71 

69 

66 

65 

67 

65 

53 

66 

65 

64 

58 

52 

55 

66 

52 

5! 

57 

45 

40 

54 

59 

67 

64 

63 

66 

68 

69 

69 

69 

55 

61 .  1 

PALESTINE 

MAX 

90 

91 

91 

89 

81 

82 

82 

71 

72 

74 

80 

77 

80 

77 

82 

80 

70 

69 

73 

69 

82 

84 

84 

88 

88 

86 

84 

89 

83 

83 

80.9 

MIN 

71 

70 

69 

67 

69 

63 

52 

65 

65 

63 

65 

50 

55 

62 

52 

54 

58 

4! 

42 

56 

58 

69 

63 

65 

67 

68 

69 

67 

70 

58 

61.6 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

90 

91 

91 

88 

79 

80 

83 

71 

74 

77 

80 

77 

82 

78 

80 

77 

67 

67 

72 

75 

80 

79 

80 

88 

86 

85 

82 

65 

80 

83 

80.2 

MIN 

71 

70 

69 

66 

67 

60 

52 

62 

64 

58 

58 

49 

53 

62 

52 

54 

56 

43 

42 

55 

51 

68 

56 

59 

66 

66 

69 

67 

64 

60 

59.7 

SALEM 

MAX 

92 

92 

89 

86 

81 

83 

86 

79 

80 

76 

80 

78 

82 

79 

62 

82 

75 

70 

72 

68 

84 

83 

86 

87 

89 

88 

81 

82 

82 

85 

81.8 

r^IN 

71 

71 

68 

68 

69 

66 

57 

67 

69 

66 

61 

54 

57 

66 

57 

57 

58 

47 

44 

57 

62 

69 

66 

62 

68 

68 

70 

69 

67 

57 

62.9 

TUSCOLA 

MAX 

92 

92 

87 

91 

82 

81 

83 

80 

73 

7T 

80 

77 

81 

80 

79 

80 

63 

66 

72 

74 

82 

60 

79 

87 

85 

87 

84 

63 

80 

81 

80.7 

MIN 

69 

70 

70 

66 

65 

56 

51 

60 

64 

57 

58 

49 

53 

61 

52 

53 

55 

43 

40 

54 

50 

69 

51 

58 

68 

67 

68 

68 

60 

57 

58,7 

VANDALIA  2  NW 

MAX 

88 

91 

90 

85 

83 

76 

82 

84 

76 

77 

77 

76 

77 

82 

79 

80 

79 

64 

67 

71 

63 

81 

82 

80 

85 

81 

79 

77 

80 

80 

79.1 

MIN 

66 

68 

66 

65 

63 

59 

52 

57 

62 

62 

56 

50 

53 

57 

51 

52 

60 

46 

41 

55 

52 

61 

63 

64 

67 

69 

69 

68 

64 

58 

59.3 

WINDSOR 

MAX 

91 

92 

88 

8  9 

79 

80 

84 

80 

72 

76 

80 

78 

84 

79 

8 1 

64 

67 

70 

72 

82 

78 

80 

86 

84 

85 

82 

83 

83 

80.  1 

*           *  • 

MIN 

70 

71 

68 

69 

66 

59 

50 

63 

64 

62 

58 

48 

52 

64 

53 

55 

56 

44 

44 

53 

55 

69 

59 

62 

67 

69 

70 

69 

66 

60 

60.5 

SOUTHWEST 

09 

ANNA  1  E 

MAX 

66 

88 

84 

87 

80 

78 

73 

85 

79 

75 

81 

80 

81 

75 

80 

82 

76 

62 

72 

68 

83 

38 

88 

89 

85 

83 

77 

81 

81 

82 

80,2 

Mm 

66 

70 

69 

67 

70 

69 

63 

65 

64 

68 

63 

56 

61 

65 

57 

55 

54 

47 

43 

58 

63 

67 

65 

64 

66 

67 

68 

69 

65 

57 

62.8 

bELLEVlLLE  SO  ILL 

UNIV 

I^X 

89 

68 

66 

93 

79 

80 

82 

80 

80 

78 

80 

79 

82 

82 

80 

80 

78 

67 

70 

66 

82 

80 

83 

84 

81 

83 

82 

62 

80 

81 

80.6 

MIN 

66 

71 

68 

68 

66 

63 

54 

65 

64 

67 

61 

50 

54 

63 

51 

54 

55 

49 

40 

58 

60 

67 

62 

61 

66 

66 

67 

68 

61 

54 

60.6 

CAHOKIA 

MAX 

92 

92 

89 

85 

82 

78 

84 

76 

82 

83 

78 

77 

78 

81 

78 

82 

80 

63 

67 

69 

67 

84 

82 

85 

86 

82 

89 

78 

78 

77 

80,0 

Mm 

68 

71 

70 

69 

65 

64 

56 

64 

65 

64 

63 

50 

50 

62 

51 

51 

58 

47 

41 

49 

61 

65 

63 

64 

69 

69 

63 

69 

60 

56 

60,7 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

88 

88 

85 

89 

63 

77 

75 

83 

86 

77 

81 

81 

77 

71 

81 

82 

80 

61 

71 

65 

84 

85 

86 

87 

87 

84 

78 

82 

81 

81 

80.5 

Mm 

74 

73 

74 

72 

74 

70 

68 

71 

72 

67 

66 

63 

64 

66 

62 

61 

54 

50 

47 

60 

64 

69 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

66 

64 

66  •  4 

CARBONOALE  SEWAGE 

PL 

MAX 

88 

89 

89 

86 

67 

82 

77 

72 

66 

86 

76 

81 

81 

83 

78 

82 

82 

73 

66 

72 

69 

84 

87 

88 

88 

86 

86 

78 

83 

82 

81.6 

Mm 

69 

72 

68 

66 

66 

69 

62 

64 

67 

69 

61 

54 

54 

58 

52 

52 

52 

44 

38 

39 

59 

64 

65 

64 

65 

68 

69 

69 

68 

54 

60 . 8 

CARLYLE  RESERVOIR 

89 

68 

89 

85 

66 

77 

81 

83 

78 

80 

76 

78 

75 

81 

78 

78 

80 

64 

65 

65 

67 

82 

81 

81 

85 

82 

84 

76 

81 

80 

79.2 

Mm 

69 

72 

76 

70 

68 

63 

57 

65 

64 

66 

61 

53 

61 

61 

55 

55 

58 

49 

49 

47 

60 

62 

6! 

67 

68 

68 

69 

69 

64 

56 

61.8 

COBDEN  2  S 

MAX 

67 

86 

86 

86 

82 

77 

73 

62 

83 

78 

80 

81 

82 

76 

80 

81 

72 

63 

70 

67 

82 

86 

87 

35 

89 

84 

82 

81 

80 

83 

80.4 

Mm 

it. 

66 

66 

63 

67 

65 

59 

62 

66 

63 

57 

53 

56 

60 

51 

55 

57 

43 

36 

55 

59 

64 

62 

61 

69 

64 

64 

65 

62 

53 

59.6 

DU  SUOIN  1  NNW 

69 

89 

86 

84 

76 

77 

81 

86 

85 

82 

8b 

84 

81 

81 

70 

67 

72 

68 

84 

86 

88 

89 

85 

e; 

84 

82 

82 

88 

81.9 

Mm 

66 

71 

68 

68 

65 

59 

63 

71 

66 

61 

48 

57 

64 

52 

53 

45 

41 

57 

59 

66 

66 

65 

64 

68 

67 

68 

65 

65 

61.8 

HAKANDA   I  NW 

MAX 

88 

84 

85 

81 

76 

73 

84 

84 

75 

60 

61 

82 

78 

81 

81 

72 

63 

71 

67 

83 

86 

89 

85 

85 

84 

80 

82 

82 

33 

80.2 

Mm 

70 

70 

67 

70 

68 

63 

65 

69 

66 

63 

55 

5C 

64 

55 

55 

56 

46 

44 

59 

62 

67 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

66 

59 

62  .9 

MARION  1,  NNE 

MAX 

88 

89 

69 

87 

85 

80 

76 

74 

85 

84 

75 

80 

79 

81 

75 

79 

82 

79 

69 

67 

70 

83 

83 

85 

87 

86 

86 

76 

81 

78 

80.3 

MIN 

67 

70 

69 

66 

67 

69 

61 

65 

68 

68 

62 

53 

53 

53 

54 

53 

54 

46 

39 

40 

53 

63 

66 

65 

66 

68 

68 

69 

68 

55 

60.6 

NASHVILLE  »  NE 

MAX 

88 

68 

66 

84 

80 

81 

79 

76 

80 

79 

80 

77 

81 

77 

78 

81 

68 

69 

70 

67 

82 

81 

85 

85 

82 

85 

80 

81 

80 

83 

79.6 

Mm 

72 

72 

69 

70 

69 

64 

58 

64 

64 

64 

65 

S4 

57 

66 

56 

57 

56 

47 

45 

60 

61 

68 

67 

66 

69 

69 

69 

69 

66 

57 

63.0 

SPARTA 

MAX 

86 

88 

84 

85 

78 

81 

78 

81 

84 

77 

82 

60 

83 

80 

82 

84 

72 

68 

69 

67 

82 

86 

87 

84 

80 

83 

80 

81 

83 

80 

80.5 

Mm 

71 

72 

70 

70 

70 

63 

63 

65 

71 

67 

64 

54 

59 

64 

53 

56 

57 

47 

44 

58 

62 

69 

69 

66 

69 

66 

68 

69 

56 

61 

63.0 

WATERLOO  I  WSW 

MAX 

90 

69 

79 

80 

74 

83 

80 

84 

83 

77 

82 

80 

83 

77 

82 

81 

76 

68 

66 

66 

83 

81 

85 

83 

80 

83 

79 

83 

82 

82 

80.0 

•          •  • 

Mm 

70 

70 

70 

69 

67 

65 

58 

65 

69 

67 

62 

52 

56 

62 

55 

55 

55 

49 

43 

56 

61 

67 

63 

65 

68 

68 

67 

69 

61 

58 

61.9 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

94 

92 

93 

91 

82 

62 

84 

79 

79 

77 

82 

79 

79 

78 

81 

62 

80 

66 

71 

73 

87 

88 

89 

88 

88 

83 

85 

83 

84 

85 

82.9 

MIN 

66 

70 

68 

68 

70 

67 

57 

67 

67 

64 

72 

55 

56 

66 

56 

57 

58 

46 

59 

67 

66 

65 

66 

65 

70 

67 

69 

68 

67 

64.2 

DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEHBEIt  1973 


Station 


Day  of  Month 


12     13  I  U  I  15     16     17  18 


21  1  22  '  23 


24    2S    28    27    28    29    30  31 


8RO0KP0HT  04H  52 

OIXON  SPRINGS  16«  C 

FAIRFIELO  RADIO  UFIW 

HIRRISBURC 

MCLEANSeORO 

MT   CARHEL    1  NNH 

MOUNT  VERNON 

RDSICLARE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MU) 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


93  91 
7«  72 


89    ee  82 

67     67  67 


89  8<>  81 
65     71  70 


78  87  89 
ft*     67  67 


83  83  79 
56     60  62 


78  85  87;  79 
70     62     58  62 


79  80  77 
6A     60  53 


83 
5* 


S«*  R»l«t«ctc«  Noua  FoUowtng  SuUon  Indn 
-  9  - 


78  71  86!  88  89 
<>2     61     63     69  66 


73  70 
38  »9 


68  81 
96  61 


74  70  86 
tl     J9  63 


90  90 
69  69 


89  86 
99  69 


86  86  87 
62     6«  69 


9C  86 
69  70 


90  89  84 
67     6S  69 


63     65  69 


84  84 

69  56 


83  83 
66  53 


69     68  5! 


83.3 
62.1 


82.6 
61.2 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
overages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

uns©t 

1.0 

Resultant 
Speed 

0 
0) 

ion  of 
>t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

.50. 99 

o- 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resull 
Direcl 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

;8 

Trace 

o 
q 

-<» 
o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

22 

SE 

24 

■ 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

12 

51 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

15 

0.5 

8.9 

29  +  + 

23 

04 

82 

87 

58 

68 

1 

7 

5 

2 

1 

1 

17 

6.8 

CHICAGO  WSO  AP 

15 

0.8 

7.8 

26 

SE 

21 

79 

84 

57 

64 

2 

7 

5 

3 

0 

0 

17 

bit 

6.7 

MDLINE  WSO  4P 

U 

1.9 

8.5 

36 

S 

24 

85 

87 

62 

73 

5 

2 

6 

2 

3 

0 

18 

44 

7.4 

PEORIA  WSn  AP 

U 

1.6 

7.6 

24 

w 

17 

85 

89 

65 

72 

4 

3 

3 

5 

3 

0 

18 

46 

7.5 

ROCKFORO  WSn  AP 

12 

1.5 

8.3 

23++ 

11 

21 

90 

92 

65 

74 

4 

6 

4 

3 

2 

I 

20 

m 

7.2 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

lA 

2.5 

8.7 

32 

sw 

22 

88 

93 

66 

72 

5 

4 

6 

2 

0 

0 

17 

55 

7.6 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

RLINllS 

SEPTEMBER  1973 


m 

Day  of  month 

« 

Station 

1 

<P 

Q 

(IN) 

Timi 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBAN& 

<• 

MAX 
NIN 

62 
76 

SI 
77 

82 
76 

61 

77 

79 
75 

79 
74 

77 
71 

77 
70 

74 
71 

73 
69 

73 
68 

75 
68 

74 
67 

72 
68 

73 
68 

73 
67 

72 
67 

69 
63 

68 
62 

66 
61 

69 
63 

TO 
63 

72 
68 

69 
65 

71 
67 

72 
69 

73 
70 

73 

70 

74 
71 

74 
71 

73.9 
69.1 

e 

HtX 
MIN 

SO 
79 

"1 
79 

81 
79 

61 
79 

81 
77 

78 
77 

77 
74 

76 
74 

75 
72 

74 
72 

73 
71 

74 
71 

74 
71 

73 
71 

73 
71 

72 
70 

72 
70 

71 
67 

66 
66 

67 
66 

68 
66 

71 
67 

71 
68 

69 
67 

72 
69 

72 
70 

73 
71 

74 
72 

74 
72 

74 
73 

74.0 
71.7 

Sec  Rclerence  Notoi  Following  Suilon  Index 
-  11  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1973 


Day   Oi  Month 


8      9     10    U     12    13     14    15  j  16     17    18     19    20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NOBTHHEST  01 
HENNEPIN  POWER  PLANT 


EAST 
URBANA 


HEST  SOUTHWEST  06 
SPRINCFIFLD  WSO  IP 


carlvle  reservoir 


WINC 
MAX 
MIN 


WINC 
MAX 
MIN 


HINC 
MAX 
MIN 


WINC 
MAX 
MIN 


.le 

85 
59 


.  11   .09  .051  .IE 

15|     S*]  45;  30 

82  Td  79 

5e|    6^  631  61 


61 
84  8E 
66  6e 


.16 

67| 
82  87 
71  67 


.13  .1! 

66  36 
81 


.22  .21 

50  25 

82  83 

61  55 


.15  .11 

46  38 

81  83 

>i  56 


I 
I 

.191  .00 
23  26 
80  T* 
56  57 


28  20 
83  84 


1206 
79.1 
61.6 


6l><i 
81.5 
56.8 


4.398 
2223 
81.0 
62.5 


4,80 

1779 
79.0 
59.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  KOTESI 

ALB IQM 

09 

EDWARDS 

38 

fi  P 
a  0 

**  vc 

6p 

6P 

H 

TLl  .    STATP    Pni  TfP  RAOTn 

ALEOQ 

0072 

0  1 

MERCER 

^ 

4 1 

90 

4  R 

7  9  n 

o  H 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

C 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

69 

1  4 

A40 
O  H  W 

A  D 
o  r 

A  D 

o  r 

H 

J«   BON  HARTLINE 

ANTIQCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

\ 

42 

A  P 

OP 

7  <^  9 

7  A 

^  A 

7  A 

H 

THOMAS   C,    RQBINSONj  JR 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

02  37 

02 

DUPAGE 

I 

4  ], 

42 

87 

7  4  A 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

tf 

38 

7  0 

69 

I  7 

70 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

0  3 

HANCOCK 

\ 

40 

1  4 

90 

56 

A  PO 

L 

PDwARO   L  SPHUTTF 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

86 

20 

744 

7  P 

7  P 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  5  NE 

U  J  3  O 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

QO 

7  7 
£  £ 

0  ~  L 

7A 

BARRINGTON 

0^42 

^  c 

LAKE 

1 
i 

42 

1  0 

PR 
O  0 

00 

B  r\ 

P  A 
OA 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

04<t5 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEAROSTOWN 

0«92 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

wrms  radio 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  Clair 

2 

38 

30 

89 

5 1 

450 

4  P 

4P 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BFLVIDERE  1  E 

0583 

02 

BOONE 

42 

1 5 

68 

50 

B  1  5 

LEON  R  MOSS 

BENTLFY  1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9  I 

06 

650 

AD 

HOWARD  W,  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SFRVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

1^ 

38 

02 

68 

J5 

44  5 
*t  **  3 

B  A 

NORMAN  D,  MELVIN 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTDN  MORI^AL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

7i  1 

89 

fin 

7  R  S 

4  D 

H  r 

A  D 

H  r 

1^ 

ILL   "STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

n7fl  1 
V  f  0  I 

SCOTT 

L 

39 

Q  n 
y  \J 

Si 

54C 

6  P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BRDOKPGRT  DAM  52 

no 

MASSAC 

a 

J 

37 

n  p 

U  0 

ft  R 
O  0 

57 

A  D 

6  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKI  A 

1160 

08 

ST,  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8A 

CAHQKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  C I  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

12  50 

FULTON 

1 

i 

40 

9  •> 

90 

0 1 

0  c  0 

A  D 

O  r 

RADIO  STATION  WBYS 

carednqale  sewage  pi. 

1  7  A  *i 

U  0 

JACKSON 

37 

H  Q 

0  7 

1  rx 

390 

7  A 

'  A 

7  A 

HUGH  B  BOYD 

CARL INVI LLE 

12  80 

06 

MACOUP IN 

\ 

39 

89 

52 

6?  5 

6P 

6P 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLlNVILLE   NO,  2 

12  8^ 

06 

MACOUP IN 

\ 

39 

B9 

53 

A?  1 

r 

WILLIAM  J,  PRANGER 

CARlYLE  RESeRVOIR 

12  90 

08 

CLINTON 

2 

38 

09 

20 

501 

R  A 

P  A 

R  A 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1 296 

09 

WHITE 

1 

38 

88 

1  ? 

7  A 
'  A 

HUBERT  BOHLEBER 

1  1  Q  A 

U  0 

C  L I NTON 

c 

J  0 

no 

0  7 

A  A  o 

7  A 

f  I  TY   OP   f  ENTRAI  1  A 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1^20 

GRUNDY 

1 

p  fi 

R  r\  s 

•J  A 

r  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1^36 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

a 

710 

6P 

7A 

EASTERN   ILL.  UNIV, 

CHENQi 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SQMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

37 

54 

89 

50 

460 

7  A 

ROBERT  W,  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TP  WKS 

1  S  ?  2 

I     £  C. 

0? 

COOK 

3 

4  1 

40 

87 

59':i 
3  7  J 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C   WTR   FILT  PLT 

X    t  -* 

0? 

COOK 

3 

4 1 

54 

S  7 

36 

600 

CHICAGO  WATER   PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1    t  o 

COOK 

3 

4 1 

8  7 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

n  5 

COOK 

3 

3  0 

B  7 

4  5 

A4  7 
OH  1 

r 

t. 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARF  wSO  AP  R 

1  S^Q 

05 

COOK 

1 
i 

5Q 

87 

54 

ASP 
07  0 

n  1  u 

M  T  n 

n  1  u 

U  1 

n  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHIrAGD   RnSFl  ANn  PDMP 

15  52 

02 

COOK 

3 

A  1 

42 

CI  7 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

COOK 

3 

4  1 

4Q 

37 

4 1 

A40 

Kg 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN   DIST  PFF 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

156<» 

02 

COOK 

3 

41 

45 

67 

33 

611 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGD  SPRINGFIELD  PMPG 

1 567 

COOK 

3 

4 1 

87 

44 

630 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1  R  7  ? 

COOK 

3 

4 1 

^7 

87 

90 

3  7  t 

1  7  M 

1  9  M 

r 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY   WSO   AP  R 

COOK 

a 

L  7 

8  7 

4  S 

An7 

M  T  n 

M  T  n 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CH I L  L I COTHE 

1627 

PEOR  I  A 

1 

40 

7  J 

8  9 

■^o 

7  1  u 

7  A 

DON  H,  CONNOR 

C I SnE  2  ESE 

WAYNE 

f 

38 

1 

b  8 

£** 

FRANK   K.  STANFORD 

CLINTPN  1  S^u 

DE  WITT 

1 

40 

V  O 

ft  A 

5  P 

073 

R.   E.  PITRAT 

1775 

08 

UN  I  ON 

4 

5  f 

30 

u  o 

1  !> 

540 

3  r 

5  P 

R.  G,  ANDERSON 

COULTERVlLLE    1  SSW 

1944 

0  8 

RANDOLPH 

2 

?  B 

J  o 

1 1 

8  9 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

C 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANV I LLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CD 

DANVILLE   StWAGE  PLANT 

2U5 

05 

VERMI L ION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGAKT 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

f<8 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN  ILLINIDS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

e8 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRCS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.  DEVINE 

ri'i  oiinTN  1  www 

2^83 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO   STATION  WDQN 

edelstein 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

09 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

5u 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFF INGHAM 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWrRKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

OEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

8V 

37 

780 

7P 

7P 

H 

CLOSED  8/16/73 
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STATION  INDEX 


ILLlNniS 
SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

^^^^  T  TTkT'¥»XT 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

FREEPORT  WASTE  WTR 

PUT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PlT 

FULTQN  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

VO 

09 

592 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAV I  ESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8A 

DIETRICH  KRQENCKE 

GALESBURG 

1  ^  ?  n 

J  -3  C  W 

03 

KNOX 

\ 

40 

57 

90 

23 

771 

MIC 

MIC 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

VO 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

6P 

6P 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

GENESEQ 

338* 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3^.13 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JUSELYN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

91 

04 

538 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  Nrt 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRAND   rOWER  2  N 

3595 

08 

1  A r  K  CnM 

0         r\  Q  UIN 

4 

37 

40 

69 

30 

367 

7A 

GREENFIELD  1  S 

1  A.  A.  A 

Uo 

GREENE 

1 

3  y 

i'J 

o  n 

7  U 

330 

C 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

B8 

10 

525 

5P 

JOHN  W.  WYLDE 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

8DND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD  E.  STAFFY 

HAROIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

ORVILLE  H.  JQHNES 

HARRISBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

C 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORD  2  SSW 

4108 

06 

MdNlTf^nM  PHY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MR^   RirHARD   T  PATTTE 

HDOPESTDN 

U  3 

VERMILION 

"7 

40 

A  7 

*f  U 

o  r 

■7  A 

u 
n 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSQNVILLE  POWER 

PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

67 

40 

455 

7A 

c 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM 

16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7A 

7A 

c 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

5P 

8A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  PD 

DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

520 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  WTR  POLL 

CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

b7 

53 

642 

7A 

7A 

c 

H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KEITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE 

4710 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

820 

5P 

5P 

CTAR   COUR I FR 

KEWANEE  BAKER  PARK 

A  7  1  <^ 
4  1  I  3 

HENRY 

1 
i 

U  1 
i 

1  <^ 

fi  o 
D  y 

80C 

c 

KEWANEE   BAKER  PARK 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK*  JR 

LACDN  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS.   Q.B.PACE/  JR. 

LA  HAPPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  ShARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

LA  SALLE  1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

7A 

iLL  DIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

69 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VEPNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN 

PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

sa 

12 

655 

c 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

585 

c 

LniVAWU     DMI^i  (MfVI  UiwI 

LOUISVILLE 

5  t  i  o 

V  f 

CLAY 

?  8 

J  0 

HO 

O  0 

-i  n 
s  u 

A.  ^  r\ 
1 3  u 

c 

JAMES  F,  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANDA  1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

09 

14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B,  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

820 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  h  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA  1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

FRNE<;T  Thomas  pine 

MASON  CITY  1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

23 

S8 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

c 

ORVILLE  W  GULLANG 

MCLEANSBQRO 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

38 

33 

460 

7A 

7A 

WILLIAM  CAMPBELL 

MEUORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.   F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

39 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPARDO 

MOLINE  WSO  AP 

R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MDNTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

38 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

69 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MDRRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

H9 

28 

630 

c 

MRS   DOROTHY  A  9ULLARD 

MT  CARMEL    1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  OOTY-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

39 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 

-  14  - 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTTS) 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOQRHOUS 

MnwEAOUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A.  DOOLEY 

MURPHYSBQPQ  ?  Sw 

5983 

08 

J  AT  K  S  riN 

W  W  V<  "  J  U  I** 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

NASHVILLE   <t  NE 

6011 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  PAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

11 

91 

03 

548 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWTUN  5  S£ 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

57 

68 

07 

500 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6A<t6 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

QREi-.ON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.   M.  GADOIS 

PANA 

6579 

C6 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

69 

05 

696 

7P 

7  A 

C.   E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

c  u  uM  rv 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

EL/GAK   cLELT  CUUKEKAIIvE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

CDQK 

3 

*1 

30 

67 

41 

710 

MID 

MID 

H 

PARK  FOREST  WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

59 

895 

7A 

7A 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

780 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEDRIA  WSO  AP 

R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEDTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

Al 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETFRSBURG  3  SSW 

6760 

C4 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

68 

08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

c 

DITT^CTFl  ll  WATFRWriRK^ 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONTIAC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5P 

7A 

H 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHFR 

IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

C4 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN   1  NW 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

c 

COMMONWEALTH  EDISON  CD. 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  6PIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

c 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

OLIN  F.  KETTELKAMP 

RENP  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKLIN 

4 

38 

02 

88 

58 

455 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

11 

820 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

7A 

HARRIET  L.  REID 

ROCKFORD  WSO  AP 

R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7A 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNFETQWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

r.  A  1   1   A  T  T  M 
U  A  U  L.  A  1  i  IN 

5 

37 

43 

SB 

11 

400 

7A 

shelbyville  dam 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

38 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  TP  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

42 

520 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  H,  MORGAN 

SPARTA  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

c 

B  E  LATTA 

SPRINGFIELD  wSO  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

69 

40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

3278 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

46 

640 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

8293 

U  1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

2 1 

90 

00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD  J,  TOWNSEND 

STREATOR   2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN   1  SSW 

8389 

07 

u  n  1  1  1  T  D  T  c 

nUULTRic 

2 

39 

35 

38 

37 

690 

c 

nCKLc    C  LMjn 

TISKlLWA 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

ORVJLLE  L.  WEAVER 

TOULON 

8630 

04 

STARK 

1 

41 

05 

89 

52 

765 

6P 

E  H  DOOEN 

TUSf OLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  RHCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA   2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

c 

H 

MRS  BEULAH  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST    1.  RUStNBERb 

WATERLOO   1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE  L.   MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

c 

PAUL   T  LEIFHEIT 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO   STATION  WGFA 

WAUkEGAN  ^  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

450 

7A 

MRS  SRENDA  D  HIATT 

WFNONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89 

04 

665 

c 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

6S 

00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 
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OBSERVER 


WHEATON  3  SE 
WHITE  HALL  1  E 
WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 

CLHSED  STATIHNS 

FREEPORT 


9221 
9241 
927* 
9354 
9816 


3257 


01 


DU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


STEPHENSON 


41  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


42  18 


88  04 

90  23 

88  19 

68  36 

90  01 


H9  37 


680 
578 
460 
685 
675 


780 


7P 


7P 


MORTON  ARBORETUM 
WHITE  HALL  PUMPING  STA 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  A  SENG 
ORA  L,  BELL 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  reKardlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Buildlntt.  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'r.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees .     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on 
dayli^l^t  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  lor  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  Ki'ound  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes'  table,   "Daily  Pi-eclpi tation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  tableT    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaininn  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowtall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  endiny  at  7  a.m.   from  Palmer  dial   type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Pi-ecipi ta lion"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowiall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

>    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol  1  Temperature"  table . 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Pi'inting  Office,  WashinKton,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Pi'lcc:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   209  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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2.7 

82 

10  + 

34 

30+ 

213 

Q 

Q 

Q 

2.60 

.0 

0 

2 

MONMOUTH 

70.1 

48.6 

59.5 

3.9 

62 

9 

35 

30  + 

197 

Q 

Q 

Q 

5.81 

3.07 

2.11 

4 

.0 

0 

6 

4 

2 

QUINCY 

7  0  •  8 

52.9 

61,9 

3.9 

84 

1 1 

38 

30 

152 

^ 

^ 

0 

0 

3.84 

.99 

1  •  49 

3 

.  0 

^ 

7 

2 

1 

QUINCV   FAA  AP 

69.3 

50.5 

59.9 

83 

10  + 

36 

30 

194 

0 

0 

0 

0 

5.79 

2.14 

T 

0 

6 

3 

2 

RUSHVILLE 

70.0 

50.0 

60.0 

2.9 

82 

10 

36 

30 

182 

0 

0 

0 

0 

8  .02 

5 .  33 

2.70 

.0 

8 

4 

3 

DIVISION 

60.0 

3.3 

5.75 

3.00 

T 

4<         4  4 

CENTRAL  0* 

BLOOMINGTON  NORMAL 

72.2 

tin  7 

61.2 

4.5 

83 

11+ 

34 

2  6 

177 

0 

0 

0 

0 

3.73 

.93 

2.23 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

C  HENO A 

71. 5M 

49 .  6M 

60. 6M 

83 

11  + 

35 

28  + 

176 

0 

0 

0 

0 

2.44 

13 

.0 

0 

1 

72.0 

50.4 

61.2 

3.5 

85 

11+ 

33 

17 

172 

0 

0 

0 

0 

2.50 

-  .68 

1.14 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

71.3 

48.6 

60.0 

83 

11  + 

31 

17 

199 

0 

1 

0 

.0 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

71.7 

51.5 

61.6 

5.1 

84 

9 

37 

28  + 

162 

0 

0 

0 

0 

9.03 

6.41 

2.56 

13 

.0 

0 

8 

6 

4 

LACON  2  E 

7o .  6 

49.  1 

59.9 

82 

11  + 

34 

17 

2o3 

0 

0 

0 

0 

4.54 

1.24 

13 

.0 

0 

9 

3 

2 

LINCOLN 

70.0 

50. 1 

3.6 

83 

lo 

34 

195 

0 

0 

0 

0 

3.49 

.71 

1.17 

1 3 

.0 

0 

7 

2 

1 

MASON  CITY   1  NW 

70.8 

49.1 

60.0 

84 

10 

33 

17 

206 

0 

0 

0 

0 

6.01 

2.88 

13 

.0 

0 

7 

5 

1 

HINONK   3  NE 

47.9 

8  3 

11  + 

34 

28 

206 

4.97 

2.43 

2.00 

13 

«  0 

PEORIA   WSO  AP  //R 

67.9 

47.5 

57.7 

2.4 

82 

9 

33 

17 

253 

0 

^ 

0 

0 

5.18 

2.65 

1.52 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

PRINCeVILLE   I  N 

69.0 

49,0 

59.0 

81 

10  + 

35 

30 

214 

0 

0 

0 

0 

6.60 

4.30 

2.10 

13 

.0 

0 

9 

5 

2 

U  1  V  1  ^  1  U"J 

60. 1 

3.8 

5.12 

2.42 

.0 

•       *  * 

EAST  05 

DANVI LLP 

71.2 

46.0 

59.6 

3.7 

63 

10 

32 

29 

211 

0 

0 

1 

0 

2.38 

-  .68 

.69 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

HOOPESTDN 

68.9 

46,9 

58.9 

3.0 

82 

11+ 

34 

17 

217 

0 

0 

0 

0 

4.22 

1.01 

1.21 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

69.0 

46,2 

58.6 

3.4 

83 

12 

33 

17 

234 

0 

0 

0 

0 

3.31 

.59 

1.18 

13 

•  0 

0 

7 

1 

1 

PIPER  CITY  3  SE 

70.9 

47,8 

59.1, 

64 

lo 

34 

21  + 

212 

0 

0 

0 

0 

3.26 

.51 

.76 

13 

■  0 

0 

7 

3 

0 

PDNTI AC 

71,6 

49.6 

60.6 

4.4 

82 

11  + 

36 

26  + 

183 

0 

0 

0 

0 

5.19 

2.53 

2.75 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

RANTOUL 

70.9 

47.7 

59.3 

83 

12 

34 

17 

213 

0 

0 

0 

0 

2.97 

1.00 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

URBANA 

69.8 

50.3 

60. 1 

3.5 

64 

10 

38 

29  + 

190 

0 

0 

0 

0 

2.91 

-      .  10 

.58 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

a 

Lowest 

e 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

li 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mli>. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

S  t 
S< 

°  s 

S  J 

.  k 

o£ 

0 

o 

1  ^ 
1  u 

0 

W4TSEKA   2  NW 

68,8 

47,6 

58.2 

80 

1 14 

31 

17 

237 

0 

0 

I 

0 

3.23 

.46 

1,10 

13 

,0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

59.3 

3,5 

3.43 

.95 

.0 

•       •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

72.1 

49,8 

61.0 

82 

11* 

37 

29 

163 

0 

0 

0 

0 

2.17 

.66 

13 

,  0 

0 

6 

1 

0 

CARL INV I LLE 

72.3 

49.8 

61.1 

2,9 

84 

lo 

34 

29  + 

175 

0 

0 

0 

0 

2.95 

-  .02 

.77 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

GRIGGSVILLE 

71.5 

49.9 

60.7 

2,5 

84 

10* 

36 

30+ 

173 

0 

0 

0 

0 

7.53 

3.21 

13 

.0 

0 

6 

5 

2 

HILLSBQRO  2  SSW 

72.9 

48 .  8M 

60. 9M 

2.6 

83 

10 

31 

29 

176 

0 

0 

1 

0 

1.53 

-  1.56 

.57 

13 

,0 

0 

4 

1 

0 

JACKSONVILLE 

70.6 

48,3 

59,5 

2.2 

83 

11+ 

37 

31  + 

211 

0 

0 

0 

0 

4.84 

1.84 

1.44 

1 

,0 

0 

7 

5 

1 

JERSEVVILLE  2  Sw 

73.6 

48.4 

61.0 

83 

24 

34 

29+ 

181 

0 

0 

0 

0 

2.28 

.67 

31 

,0 

0 

6 

1 

0 

PANA 

69.5 

50.7 

60. 1 

2.3 

81 

10 

35 

29 

185 

0 

0 

0 

0 

2.48 

.43 

.68 

3 

.0 

0' 

B 

I 

0 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

71.6 

49,7 

60.7 

4,0 

85 

10 

35 

28  + 

191 

0 

0 

0 

0 

5.46 

2.55 

3.24 

3 

.0 

o| 

6 

3 

1 

VIRDEN   1  N 

72.5 

49.5 

61,0 

84 

9 

35 

29  + 

172 

0 

0 

0 

0 

3.59 

1.19 

1 

•  0 

ol 

7 

3 

1 

WHITE   HALL    1  E 

73.* 

50.2 

61,8 

3,4 

83 

9 

36 

29 

153 

0 

0 

0 

0 

3.10 

.04 

.93 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

60.8 

2,8 

3.59 

.65 

.0 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

71.7 

52,1 

61.9 

82 

11  + 

33 

17 

161 

0 

0 

0 

0 

7.76 

-  .14 

,91 

31 

•  0 

8 

1 

0 

EFFINGHAM 

71.8 

50.9 

61.4 

4,1 

84 

ic 

34 

29 

166 

0 

0 

0 

0 

3.14 

.09 

.90 

13 

.0 

Q 

7 

3 

0 

FLORA  5  NW 

73.* 

48.3 

60.9 

2.0 

86 

lo 

32 

17 

188 

0 

0 

1 

0 

3.62 

1.68 

31 

,0 

0 

4 

2 

2 

MARSHALL   1  F 

73.2 

49.2 

61.2 

85 

10 

36 

29+ 

169 

0 

0 

0 

0 

3.01 

1.05 

13 

.0 

0 

7 

2 

2 

MATTQON 

70.9 

48,9 

59.9 

84 

lo 

34 

29 

200 

0 

0 

0 

0 

2  .46 

1 .04 

31 

.0 

0 

6 

1 

1 

MOWFAOUA 

72.2 

50,0 

61,1 

85 

Ic 

32 

17 

176 

0 

0 

1 

0 

3.04 

.84 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

NEWTON  6  SSE 

72.0 

48,0 

60.0 

84 

11 

34 

29 

194 

0 

0 

0 

0 

2.58 

.83 

13 

.0 

0 

5 

3 

u 

DLNFY   2  S 

73.7 

50.4 

62,1 

3,1 

86 

Ic 

32 

17 

158 

0 

0 

1 

0 

4,14 

1.65 

13 

.0 

0 

0 

3 

2 

PALESTINE 

71,6 

50.4 

61.0 

3,0 

84 

IC 

34 

17 

179 

0 

0 

0 

0 

3.73 

.80 

1.33 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

PARIS  WATERWORKS 

71.3 

49.7 

60.5 

3,2 

83 

11  + 

33 

29+ 

185 

0 

0 

0 

0 

2.80 

.08 

1.10 

4 

.  0 

Q 

6 

2 

1 

SALEM 

7*,  1 

50.9 

62  .5 

85 

11+ 

35 

29 

147 

0 

0 

0 

0 

4  ■  47 

1  .42 

1.70 

31 

.0 

Q 

6 

2 

2 

TUSCOLA 

72,8 

49,5 

61.2 

84 

10 

35 

29+ 

163 

0 

0 

0 

0 

3.67 

.57 

.88 

1 

.0 

0 

9 

3 

0 

VANtlALIA   2  NW 

72.5 

49,5 

61.0 

85 

u 

33 

28 

178 

D 

0 

0 

0 

•  46 

13 

.0 

0 

0 

0 

WINDSOR 

72. 1 

50.6 

61.4 

4 . 3 

85 

IP 

35 

29 

168 

0 

0 

0 

0 

3.76 

.  59 

.85 

31 

.0 

Q 

7 

4 

0 

DIVISION 

61,2 

3.4 

3.32 

.  38 

.0 

*       *  * 

SOUTHWEST  06 

ANNA  1  E 

73. OM 

51. 8M 

62. 4M 

2.2 

83 

11  + 

37 

29 

131 

0 

0 

0 

0 

4.91 

1  .64 

1.72 

13 

.0 

0 

7 

4 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

7*,* 

48,6 

61,5 

85 

3 

35 

29  + 

169 

0 

0 

0 

0 

2.71 

.86 

31 

.0 

0 

6 

3 

0 

C AHOK I  A 

73,1 

50,4 

61.8 

86 

4 

38 

28 

164 

0 

0 

0 

0 

2.49 

.70 

31 

.0 

0 

6 

3 

0 

CAIRO  WSO  CI  R 

73.6 

55,0 

64.3 

2.4 

85 

3 

39 

29 

107 

0 

0 

0 

0 

2.80 

-  .OB 

.70 

13 

,0 

0 

7 

3 

0 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

74.6 

47,1 

60.9 

1.3 

87 

4 

34 

18  + 

174 

0 

0 

0 

0 

3.66 

.51 

1.00 

13 

•  0 

0 

6 

2 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

72.4 

50,0 

61.2 

84 

10 

34 

29 

167 

0 

0 

0 

0 

2.88 

.  79 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

COBDEN  2  S 

74.3 

46,3 

61.3 

85 

3 

36 

29  + 

148 

0 

0 

0 

0 

3.91 

1.32 

13 

.  0 

0 

6 

4 

1 

DU  OUOIN  1  NNW 

76. 4M 

51 ,5M 

64. OM 

4,3 

88 

3 

36 

29 

96 

0 

0 

0 

0 

4.92 

1.77 

1 .95 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

MAKANDA   1  NW 

73.7 

52,9 

63.3 

86 

3 

36 

29 

120 

0 

0 

0 

0 

5.50 

1 .40 

i, 

.0 

0 

7 

5 

2 

MARION  *  NNE 

73.3 

48,0 

60.7 

1.0 

87 

4 

35 

28  + 

183 

0 

0 

0 

0 

2.99 

-  .06 

.93 

14 

.0 

0 

7 

2 

0 

NASHVILLE   4  NE 

73.1 

53.1 

63. 1 

85 

3 

37 

29 

134 

0 

0 

0 

0 

3.83 

.76 

1.50 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

SPARTA 

74.7 

52,5 

63.6 

2,8 

86 

3 

36 

29 

119 

0 

0 

0 

0 

4.68 

1.51 

2.24 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

WATERLOO   1  WSW 

73.  1 

52 , 1 

62,6 

86 

3 

37 

29 

140 

0 

0 

0 

0 

2.77 

•  31 

1 . 10 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

D IV  I S ION 

62,4 

2.5 

3.70 

1 58 

,0 

*       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

74.0 

51,0 

62.5 

86 

3 

36 

29 

137 

0 

0 

0 

0 

3.43 

1.17 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRODKPORT   DAM  5? 

76.2 

51,7 

64.0 

87 

3 

34 

18  + 

118 

0 

0 

0 

0 

2.12 

-  .59 

.60 

14 

,0 

0 

6 

1 

0 

DIXDN  SPRINGS  ACR  C 

74. 7M 

49, 3M 

62. OM 

85 

3 

30 

17 

154 

0 

0 

1 

0 

3.15 

1.02 

13 

,0 

0 

6 

3 

1 

FAIRFIELD  RADIO  MFIW 

73.5 

51.1 

62.3 

2.B 

84 

11  + 

34 

17 

151 

0 

0 

0 

0 

3.36 

1.56 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

HARRISBURG 

75.1 

50.2 

62.7 

2.5 

87 

3 

33 

17 

139 

0 

0 

0 

0 

2.54 

-  .31 

.83 

13 

,0 

0 

A 

3 

0 

mcleansboro 

73.3 

49.4 

61.4 

1.3 

87 

1 

36 

29  + 

168 

0 

0 

0 

0 

2.64 

-  .27 

.74 

14  + 

,0 

0 

6 

2 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

73.6 

52.3 

63.0 

85 

10 

35 

29+ 

130 

0 

0 

0 

0 

3.43 

.84 

13 

,0 

0 

6 

3 

0 

MOUNT  VERNON 

75.0 

49.9 

62.5 

3.2 

87 

4 

35 

17 

148 

0 

0 

0 

0 

3.34 

.25 

2-02 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

ROSICLARE 

72.6 

51.5 

62.1 

84 

3 

36 

17 

145 

0 

0 

0 

0 

4.07 

1.46 

4 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

62,5 

2.7 

3.12 

.21 

.0 

See  Reieience  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


15 

Day  of  Month 

station 

0 

T  r 

E^ 

2 

1 

5  j 

g 

7  I 

g  1 

g 

1 
1 

17 

13 

14  1  15 

16  I  17  1  18 

19  1  20  J  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

1 

29 

30 

31 

•     •  • 

N0flT>4MfST  01 



ILEOO 

*.23 

.82 

.58 

.73 

.06 

.02 

T 

.67 

.IS 

•  10 

.40 

.45 

OIXON 

.  19 

1 . 34 

•  22 

FHEEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3!  07 

.62 

.10 

T 

!l4 

T 

!s3 

!oi 

•  13 

.05 

.57 

.35 

.07 

FULTON  OAM  13 

2.45 

.04 

.03 

.65 

.17 

.33 

.09 

•  12 

.11 

.51 

.06 

.14 

GALENA   I  N 

1 .43 

.14 

T 

.31 

.07 

.01 

.48 

.01 

.02 

.22 

.17 

CALVA 

4.56 

.19 

.69 

.01 

1.15 

.06 

.01 

.15 

.20 

T 

.46 

.04 

T 

.41 

CENESEQ 

2.33 

.73 

.02 

.  15 

.  10 

.17 

.12 

.04 

.67 

.06 

.06 

T 

.72 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

5.66 

.  10 

.13 

.52 

T 

T 

T 

2.50 

.14 

.20 

1.44 

.30 

T 

.53 

ULINItS  CITY  0AM  \h  fl 

1.66 

.29 

•  12 

.05 

.24 

.12 

.27 

.06 

.06 

.05 

.09 

.01 

.28 

KEITHSBIIRC 

4.61 

.94 

1.07 

.01 

.73 

.18 

■  69 

.06 

.06 

T 

.41 

.02 

.20 

KEWANEE 

- 

.62 

- 

.61 

- 

- 

- 

- 

1 .44 

.94 

.07 

T 

- 

MOLINF  WSO  AP  R 

3.06 

.51 

.07 

.53 

.14 

.19 

T 

.  1 1 

•  25 

.06 

T 

T 

.62 

.03 

T 

.04 

.51 

MORR I ^QN 

2.87 

.05 

*  10 

.85 

.25 

•  05 

.05 

•  10 

.60 

.  10 

.20 

.92 

MOUNT  CARROLL 

.54 

.55 

.12 

.15 

•  06 

.60 

.23 

NEW  BOSTON  DAM  J7 

3.53 

.70 

1.09 

T 

.42 

.14 

•  35 

•  07 

•  14 

T 

.26 

.34 

PAH  PAW 

3.71 

T 

.72 

T 

.30 

.08 

•  72 

.27 

•  77 

T 

.41 

.03 

.41 

POCHELLE    6  NW 

.70 

.50 

RQCKFORn  6  FNE 

3)51 

T 

.44 

il9 

!l6 

!96 

.16 

•  36 

.49 

.28 

.43 

ROCKFORD  WSO  AP  //R 

5.15 

.31 

T 

.03 

.31 

.26 

T 

2.61 

T 

.27 

.24 

.91 

.06 

.17 

.38 

STOCKTON 

1.36 

.22 

.  14 

T 

.11 

.03 

.09 

.03 

.10 

T 

.39 

.10 

.05 

T 

.14 

TISKILWA 

4.76 

.02 

.16 

.02 

.30 

.02 

.09 

.01 

.16 

1  ^64 

.05 

.90 

.43 

.09 

.83 

WALNUT 

4.26 

.  06 

•  21 

.62 

.05 

.  12 

.69 

•  14 

1.13 

.06 

.15 

.54 

NORTHEAST  02 

aNTIOCH  2  NW 

2.12 

.01 

.26 

.01 

.12 

.14 

•  09 

.08 

•  53 

.23 

.51 

.11 

T 

.03 

AURORA  COLLEGE 

4 .06 

•  03 

•  61 

.11 

.01 

1.60 

.  35 

BARRINGTON 

2.43 

.01 

.37 

'.18 

!l8 

•  01 

.12 

.84 

.  04 

.40 

.02 

.01 

!25 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

.62 

.22 

.06 

.14 

T 

.07 

1 .96 

.61 

.35 

.07 

CHICAGO  D'HARE   WSO  AP  R 

2.66 

.27 

.01 

.23 

.02 

T 

.94 

.30 

T 

.43 

7 

.09 

T 

.61 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

4.37 

.07 

.28 

T 

.02 

.01 

.04 

.03 

2.54 

.04 

.63 

.06 

.02 

.61 

CHICAGO  MIDWAY  WSQ   AP  //R 

.01 

.44 

T 

.09 

.02 

DE  KALB 

3)36 

!  15 

•  17 

.42 

!oi 

!o8 

T 

.23 

!22 

.85 

!53 

.01 

.06 

.63 

ELGIN 

2.83 

.01 

.49 

.01 

.45 

.14 

•  01 

.07 

.12 

,88 

04 

.36 

.02 

.23 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

4.66 

.04 

2.74 

.23 

.02 

.15 

.14 

.01 

•  80 

!o7 

.40 

.09 

.03 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

5.62 

.  14 

.74 

.  14 

.11 

.05 

.40 

.03 

1^50 

.95 

.46 

.46 

.03 

.03 

.76 

JOLIET 

4.76 

.  13 

.  10 

.03 

2^32 

.20 

.06 

LA   SALLE    I  S 

3.33 

!ol 

.67 

.39 

!o2 

T 

.31 

.05 

N20 

!37 

.01 

!30 

MARENGO 

5.81 

2.42 

.50 

.18 

.29 

.25 

.06 

•  92 

.45 

.09 

.05 

.62 

MARSEILLES  LOCK 

3.31 

.58 

.09 

.11 

.03 

.07 

1.07 

.24 

.39 

.05 

.66 

MORRIS 

4.95 

.03 

1.66 

.  19 

.02 

.20 

.02 

1.60 

.23 

.37 

.04 

.17 

OTTAWA 

3.92 

.56 

.01 

.38 

.04 

.03 

T 

T 

.04 

1.66 

.43 

T 

.01 

.72 

PARK  FOREST 

PEQTONE 

2.90 

1.33 

PERU  3  M 

5.00 

.43 

.06 

T 

.45 

T 

.03 

T 

.65 

T 

2^01 

.39 

.01 

.02 

T 

.73 

STREATOR  2  ENE 

4.01 

.  10 

.26 

.44 

T 

.15 

.05 

n72 

.39 

.03 

.69 

UTICA  STARVED  ROCK  0AM 

•  65 

.47 

.12 

.03 

T 

T 

.  10 

.22 

.56 

T 

.07 

WAUKECAN  <.  WSW 

2.07 

.02 

.26 

.12 

.01 

.33 

•  01 

T 

.08 

'!57 

.15 

.45 

.05 

T 

.02 

WHEATON  3  SE 

3.04 

.10 

•  49 

.02 

.13 

.02 

1.13 

•  26 

.21 

.05 

.63 

•       *  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

6.02 

1.97 

.35 

.57 

2.52 

T 

.03 

.21 

UIO 

.50 

T 

.05 

.72 

BENTLEY  1  E 

6.04 

1.16 

.01 

2 . 05 

T 

.20 

.  1 3 

.76 

.42 

T 

.41 

CANTON  1  ESF 

9.94 

2.46 

•  50 

2!o7 

.66 

.02 

!oi 

.15 

.60 

2.10 

.09 

.01 

.05 

1.04 

CALESBURG 

3.63 

.27 

T 

.43 

.63 

.05 

T 

•  05 

.66 

.35 

.09  .49 

.02 

.08 

.10 

.53 

GLADSTONE  DAM  16 

4.59 

1.10 

•  29 

.  10 

1.23 

.11 

.80 

.08 

.13 

.  10 

.26 

.40 

GOLDEN  I  NW 

7.41 

.55 

1.65 

.43 

T 

.11 

.24 

3.33 

.46 

.03 

.39 

LA  HARPE 

1  .40 

.06 

.33 

2.60 

.26 

.73 

.  1 1 

NACOMR 

6.04 

1.82 

T 

.40 

1.29 

.04 

1.40 

.02 

!36 

.03 

T 

.66 

MONMOUTH 

5.61 

1.40 

.01 

.15 

2.11 

.02 

.06 

.01 

.06 

.05 

.94 

.41 

.02 

.ST 

MOUNT  STERLING 

6.62 

.85 

1 .90 

.16 

.06 

.13 

2 . 55 

.47 

T 

.50 

1.07 

.12 

1.98 

.17 

.02 

OUINCY 

3.S4 

.01 

l!49 

.16 

.05 

•  34 

.38 

.76 

.42 

!o5 

.02 

!l2 

QUINCY  FAA  AP 

5.79 

.31 

.03 

1.57 

T 

.05 

•  07 

2.14 

.19 

.90 

T 

.07 

.03 

.43 

OUINCY  HAM  21  // 

3.72 

.30 

1.16 

.26 

.05 

.36 

1.14 

.16 

.21 

.02 

.06 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

4.21 

.27 

T 

1.33 

.59 

.05 

.37 

.19 

.21 

.03 

.11 

RUSHVILLE 

8.02 

2.70 

1 .30 

.31 

T 

.  10 

T 

.  16 

2.40 

.47 

.59 

*       «  • 

CENTRAL  0* 

bloomington  waterworks 

3.06 

.03 

.07 

.26 

T 

T 

.  15 

1.93 

.06 

.27 

.03 

T 

.22 

BLOOMINGTON  NORMAL 

3.73 

T 

.04 

.07 

.  27 

.04 

2.23 

.22 

.07 

.02 

c 

CHENDA 

.07 

.07 

T 

.57 

T 

T 

.07 

2.44 

.37 

.02 

CHILLICOTHE 

4.63 

.09 

.30 

.08 

1.12 

.  10 

.46 

1.51 

.40 

.05 

.50 

CLINTON  1  SSW 

3.49 

.04 

.36 

.17 

1.10 

.49 

.03 

.66 

DECATUR 

2.60 

.03 

.04 

1.14 

.31 

T 

.09 

.37 

.06 

.03 

.26 

.02 

.15 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

9.03 

2.49 

.17 

1.03 

T 

2.56 

T 

.50 

T 

T 

.96 

LACON  2  E 

4.54 

.06 

.36 

.  10 

1.15 

.03 

.  10 

T 

.02 

•  19 

.15 

1.24 

.  33 

.02 

.02 

.77 

LINCOLN 

3.49 

.23 

.36 

.88 

.05 

1.17 

.19 

.43 

.19 

MACKINAW 

5.17 

.22 

.  15 

.27 

T 

.07 

.39 

.02 

.69 

MASON  CITY  1  NW 

6.01 

.63 

.01 

.59 

.67 

T 

.01 

.  13 

2.66 

.36 

.01 

.72 

MINONK  3  NE 

4.97 

.02 

.65 

.71 

.02 

.05 

.10 

2.00 

.30 

T 

.92 

MOUNT  PULASKI 

3. 62 

.06 

.07 

.58 

.68 

.  15 

.80 

.36 

T 

.90 

PEORIA  WSO  AP  //R 

5.16 

1  .04 

.39 

.32 

.02 

T 

.09 

1.62 

.45 

T 

T 

.02 

.  03 

.90 

PETERSBURG  3  SSw 

6.58 

.72 

1.35 

1.91 

.32 

T 

T 

T 

.  15 

.  10 

T 

.35 

.22 

PRINCEVILLE   I  N 

6.60 

.66 

1.10 

.07 

.70 

.05 

.05 

.10 

.26 

.20 

2.10 

.47 

T 

T 

.89 

TOULON 

4.65 

.21 

•  62 

.01 

1.24 

.06 

.43 

.06 

1.02 

.47 

T 

.04 

.69  ' 

EAST  09 

DANvIllE 

2.36 

.12 

.36 

.07 

.17 

.06 

.10 

.57 

.20 

.03 

.69 

oanville  sewage  Plant 

1.41 

.01 

•  13 

.30 

.02 

.46 

.16 

.23 

.03 

.05 

GIBSON  CITY 

2.81 

.32 

.03 

.06 

.27 

T 

T 

.  16 

.96 

.34 

.01 

.66 

HOOPESTON 

4.22 

.16 

1.21 

T 

1.19 

.02 

T 

■  01 

.77 

.28 

.46 

.03 

.07 

KANKAKEE  WTR  POl L  CTL 

3.31 

.45 

.45 

.  30 

T 

.03 

.10 

1^18 

.23 

.45 

.05 

.02 

.05 

MONTICELLO  NO  2 

2.24 

.04 

•  25 

.02 

.56 

T 

.07 

•  56 

T 

.72 

T 

.Oi 

PIPER  CITY  3  SE 

3.26 

.72 

•  41 

.  05 

.72 

T 

T 

.  13 

•  76 

•  J' 

.27 

.0! 

PONTIAC 

5.19 

.06 

•  59 

.02 

.95 

.02 

.04 

2.75 

.36 

.2; 

RANTOJL 

2.97 

.05 

•  60 

.01 

.23 

1.00 

*  15 

.41 

.51 

SIOELL 

1.87 

•  54 

.07 

.31 

.06 

.43 

!l4 

,24 

.01 

URBANA 

2.91 

.46 

.22 

.29 

T 

.20 

.62 

.44 

T 

.61  ' 

WATSEKA  2  NW 

3.23 

.26 

.16 

.42 

.11 

1.10 

.50 

.03 

.01 

.61 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

2.17 

.21 

.02 

.09 

.21 

.  17 

.66 

.03 

.26 

,06 

T 

.4' 

BARRY 

7.16 

1 .02 

.62 

.52 

T 

.08 

* 

4,02 

.02 

.45 

.4 

BEARDSTOWN 

10.27 

2.26 

T 

.67 

2.63 

T 

T 

.21 

3.53 

T 

.56 

T 

T 

.4' 

BLUFFS 

5.82 

.60 

.80 

.26 

.10 

2.76 

.49 

.02 

.7 

CARLINVILLE 

2. 95 

.40 

.28 

.22 

T 

.41 

,52 

.30 

.02 

.03 

.7 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


EOMiRDSVILlE 

CKESNVllLE   1  € 

CKICCSVILLE 

HAR0I1 

HILL580R0  2  SSH 

JiCKSaNVlLLE 

JEOSEVVULE  2  Sw 

KINC&IO 

HEOOR' 

xnuMT  OllVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPftlNSFIELD  MSG  AP 
VI«0E1   1  N 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EPPINSHAH 
FLORA  9  NW 
GREENUP 

HUTSONVILLE  POMER  PL 

LAKRENCEVULE 
MARSHALL  I  E 
NATTOON 

hOmeaoua 

NEKTON  i  SSE 

OLNET  2  5 

PALESTINE 

PARIS  HATERMORKS 

SAIKie  HARIE 

SAlEH 


TUSCOLA 
VANDALU 
■ILCOR 
WINDSOR 


SOUTHWEST 


OR 


1  E 


ANNA 

tELLEVUlE  SO  III  UNIV 
CAHOkU 
CAIRO  USO  CI 
CAR80N0ALE   SEWACE  PL 

CARLTLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  SW 

CHESTER 

COIDEN  ;  S 

OU  OUOIN  1  NNW 

CRANO  TOWER  2  N 
NAKANOA   1  NW 
NARION  4  NNE 
NASHVILLE  ♦  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  IwSw 

REO  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSN 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  52 
CARVI  t  NW 
OIXQN  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 
COLCONDA  DAH  91 
HARRISRURC 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO 

MT  CARMFL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSIClARE 

Shamneetown  new  town 
wavne  citv 


1.93 
t.S> 
2.2B 
3.76 
1.9B 

1.69 


A. 01 
4.06 
3.91 
4.92 


9.90 
2.99 
3.B3 
4.96 


3.43 
3.34 
4.07 


T  .09 
.74  1.22 
.17 


12 

■  3| 

M 

.11 

.46 

.13 

.02 

.90 

.04 

.01 

.34 

.2B 

.10 

3.21 

19    20     21     22  23 


-  5  - 


2S     26     27     28     29  30I31 


,ns 
.n6 
.19 


.17 
.44 
.37 


.04 
.07 
.36 


.41 

T 

.37 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1973 


Day  of  Month 

a> 
Dl 

Station 

<fl 

1 

2  j 

3 

4 

5  j 

6 

7  I 

1 

8  1 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

16 

17 

18 

19 

19  I 

20 

21 

22 

23 

29 

30 

31 

0) 

< 

•            w  • 

N0RTH>(EST 

01 

4LED0 

MAX 

bl 

69 

SO 

74 

69 

71 

75 

73 

83 

79 

79 

76 

7? 

78 

74 

66 

60 

66 

75 

67 

70 

75 

77 

79 

74 

70 

55 

49 

48 

59 

55 

69.9 

MIN 

59 

55 

58 

57 

43 

47 

56 

62 

65 

65 

65 

50 

55 

48 

55 

40 

37 

43 

47 

39 

42 

46 

50 

51 

53 

39 

44 

35 

40 

35 

43 

49.2 

DIXON 

MAX 

71 

70 

78 

69 

70 

67 

69 

74 

61 

60 

81 

74 

72 

77 

72 

60 

57 

63 

75 

68 

69 

75 

79 

79 

72 

62 

55 

47 

47 

60 

49 

66.5 

MIN 

55 

49 

56 

58 

40 

43 

54 

56 

63 

63 

63 

55 

57 

43 

50 

37 

35 

43 

44 

41 

36 

42 

46 

52 

51 

37 

47 

35 

40 

34 

44 

47.5 

FRBEPOKT  H4STE  WTR 

PLT 

MAX 

62 

67 

65 

76 

66 

69 

70 

65 

79 

82 

77 

80 

66 

70 

77 

70 

62 

55 

60 

71 

60 

68 

74 

77 

79 

62 

67 

47 

45 

47 

69 

66.9 

MIN 

55 

52 

52 

55 

39 

39 

43 

55 

57 

62 

65 

54 

53 

42 

42 

38 

34 

40 

39 

37 

34 

37 

39 

53 

51 

36 

38 

40 

31 

33 

36 

44.5 

FULTON  BiH  13 

MAX 

f, 

66 

68 

75 

65 

75 

62 

66 

74 

82 

79 

79 

66 

71 

76 

69 

58 

60 

63 

72 

60 

69 

74 

75 

78 

63 

67 

52 

46 

47 

55 

67.0 

MIN 

56 

54 

54 

58 

45 

45 

47 

57 

60 

63 

63 

55 

54 

46 

46 

43 

41 

43 

44 

47 

42 

42 

45 

49 

54 

42 

44 

39 

41 

42 

41 

48.6 

MAX 

70 

71 

69 

60 

67 

70 

63 

73 

73 

61 

8C 

80 

69 

72 

77 

56 

63 

75 

66 

68 

74 

76 

78 

60 

70 

45 

43 

46 

56 

67.9 

MIN 

56 

54 

57 

59 

43 

44 

45 

60 

63 

64 

64 

55 

53 

48 

50 

37 

36 

38 

43 

41 

40 

43 

46 

50 

52 

41 

42 

33 

34 

33 

33 

47.0 

GENESEO 

MAX 

69 

70 

82 

69 

71 

63 

74 

75 

83 

80 

81 

69 

73 

78 

77 

60 

59 

65 

75 

66 

71 

77 

79 

80 

67 

71 

53 

44 

48 

58 

54 

69.  1 

MIN 

55 

53 

54 

49 

42 

45 

57 

59 

65 

64 

65 

53 

51 

47 

51 

38 

37 

44 

44 

39 

38 

40 

51 

56 

45 

38 

40 

35 

36 

34 

43 

47.4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

70 

67 

eo 

76 

70 

66 

74 

76 

83 

83 

63 

77 

73 

73 

76 

65 

5  7 

66 

76 

69 

70 

75 

79 

81 

75 

70 

61 

46 

47 

58 

61 

70.2 

MIN 

57 

52 

52 

61 

40 

41 

55 

54 

60 

61 

60 

60 

57 

43 

52 

40 

35 

46 

3" 

42 

36 

37 

41 

48 

54 

36 

40 

35 

41 

36 

43 

46.9 

KEUANEE 

MAX 

73 

69 

SO 

75 

67 

71 

77 

73 

SO 

73 

79 

65 

67 

73 

75 

69 

58 

63 

75 

68 

66 

72 

76 

75 

66 

68 

68 

48 

49 

61 

62 

69.1 

MIN 

55 

53 

55 

56 

47 

47 

49 

52 

48 

51 

46 

39 

40 

41 

45 

42 

40 

45 

49 

53 

47 

40 

46 

38 

35 

33 

34 

45.6 

nOLINE  «S0  AP 

MAX 

69 

70 

60 

69 

69 

64 

72 

73 

62 

76 

79 

67 

72 

78 

74 

5  8 

59 

64 

75 

64 

70 

76 

77 

79 

65 

70 

51 

44 

46 

58 

55 

68.0 

MIN 

57 

54 

54 

46 

41 

44 

57 

59 

65 

64 

66 

51 

47 

44 

50 

39 

37 

46 

46 

35 

37 

38 

48 

53 

41 

35 

40 

37 

37 

34 

42 

46.6 

MORRISON 

MAX 

70 

69 

78 

61 

72 

70 

68 

74 

83 

79 

80 

79 

7? 

74 

73 

70 

57 

64 

75 

72 

70 

75 

76 

60 

79 

69 

62 

46 

47 

59 

57 

70.4 

MIN 

57 

51 

59 

57 

46 

41 

46 

60 

64 

63 

64 

54 

57 

47 

52 

36 

37 

44 

39 

38 

36 

37 

43 

49 

52 

36 

45 

34 

40 

35 

42 

47.2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

66 

68 

77 

76 

68 

68 

69 

72 

61 

80 

80 

7L 

71 

78 

75 

66 

57 

60 

72 

70 

67 

72 

75 

78 

77 

66 

64 

46 

46 

58 

55 

69.0 

MIN 

56 

51 

51 

56 

36 

46 

50 

53 

64 

64 

64 

51 

54 

39 

45 

43 

30 

41 

38 

33 

33 

35 

40 

46 

49 

32 

46 

32 

39 

30 

39 

44.7 

Paw  PAW 

MAX 

6P 

67 

68 

77 

66 

69 

68 

73 

71 

79 

60 

79 

70 

72 

70 

72 

56 

54 

69 

69 

72 

65 

71 

73 

78 

60 

61 

67 

44 

44 

57 

67.  1 

MIN 

55 

51 

49 

54 

41 

43 

49 

60 

60 

59 

59 

59 

56 

43 

40 

34 

33 

37 

42 

39 

33 

41 

43 

41 

51 

37 

39 

35 

35 

34 

37 

44.8 

ROCHELLE  6  Nw 

MAX 

65 

67 

75 

70 

66 

66 

66 

71 

78 

78 

79 

76 

74 

74 

70 

60 

5  5 

57 

72 

61 

6! 

70 

74 

77 

72 

63 

55 

47 

45 

57 

52 

66.4 

MIN 

55 

52 

61 

58 

39 

43 

54 

57 

64 

62 

64 

58 

57 

43 

58 

38 

34 

43 

42 

38 

41 

43 

46 

42 

50 

35 

44 

34 

40 

35 

41 

47.2 

ROCKFORD  WSD  AP 

MAX 

65 

69 

75 

66 

69 

66 

68 

76 

80 

61 

61 

70 

71 

76 

72 

57 

54 

58 

72 

60 

67 

72 

76 

79 

62 

65 

48 

47 

47 

59 

48 

66.3 

MIN 

57 

56 

55 

46 

40 

44 

56 

57 

64 

63 

66 

59 

49 

43 

46 

40 

33 

43 

41 

40 

37 

39 

43 

51 

44 

36 

42 

39 

40 

37 

42 

46.7 

STOCKTON 

MAX 

63 

65 

72 

67 

65 

61 

64 

74 

78 

76 

78 

74 

6B 

75 

67 

63 

68 

68 

65 

71 

73 

76 

69 

63 

58 

50 

47 

56 

49 

65.5 

MIN 

53 

54 

52 

52 

43 

47 

52 

56 

60 

64 

65 

50 

5? 

46 

52 

37 

37 

43 

45 

38 

38 

45 

51 

55 

50 

40 

40 

35 

39 

34 

41 

47.3 

TISKILHA 

MAX 

68 

69 

80 

78 

70 

66 

74 

75 

81 

79 

82 

78 

72 

78 

76 

70 

58 

64 

76 

73 

69 

76 

78 

60 

76 

70 

67 

47 

46 

58 

52 

70.7 

MIN 

56 

49 

50 

50 

39 

40 

55 

55 

61 

69 

62 

58 

57 

42 

57 

39 

41 

37 

37 

34 

35 

41 

41 

53 

45 

41 

36 

40 

40 

36 

46.2 

WALNUT 

MAX 

68 

7  I 

SO 

77 

69 

67 

73 

76 

8 1 

60 

80 

74 

7  1 

77 

72 

56 

7  5 

7  2 

46 

56 

60 

69.1 

•           •  • 

MIN 

55 

48 

55 

58 

40 

40 

54 

60 

62 

60 

61 

55 

55 

45 

51 

34 

34 

40 

41 

37 

41 

42 

48 

52 

51 

38 

44 

33 

39 

32 

41 

46.6 

NORTHEAST 

02 

ANTIDCh  2  Nw 

MAX 

61 

64 

71 

72 

62 

69 

63 

67 

75 

79 

60 

79 

72 

71 

76 

64 

5  5 

54 

55 

71 

62 

66 

71 

75 

76 

61 

65 

50 

46 

47 

57 

65.7 

MIN 

54 

56 

53 

54 

40 

40 

42 

54 

55 

61 

62 

64 

58 

45 

49 

41 

33 

32 

42 

38 

35 

35 

37 

43 

54 

39 

36 

40 

41 

41 

42 

45.7 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

70 

70 

72 

68 

70 

67 

75 

73 

77 

82 

82 

78 

69 

75 

74 

64 

57 

59 

73 

66 

66 

72 

77 

78 

67 

67 

66 

50 

49 

59 

60 

68.6 

MIN 

6(1 

56 

55 

58 

40 

46 

58 

60 

62 

63 

62 

63 

50 

44 

50 

43 

32 

43 

40 

39 

39 

40 

45 

50 

50 

38 

35 

35 

42 

41 

41 

47.7 

BARRINGTDN 

MAX 

62 

64 

71 

72 

64 

67 

68 

71 

70 

79 

81 

80 

71 

69 

7  3 

69 

54 

55 

71 

61 

66 

70 

75 

78 

60 

63 

52 

46 

46 

56 

65.8 

MIN 

55 

57 

51 

55 

36 

38 

49 

54 

59 

62 

63 

64 

58 

41 

43 

38 

30 

30 

41 

38 

36 

38 

41 

43 

5 1 

36 

36 

36 

39 

42 

45 

45.5 

CHICAGO   GRANT  PARK 

MAX 

65 

71 

70 

69 

64 

66 

68 

75 

81 

82 

61 

72 

72 

74 

67 

57 

55 

55 

74 

56 

61 

62 

74 

79 

67 

58 

57 

49 

52 

57 

50 

65.6 

MIN 

60 

61 

60 

55 

53 

52 

57 

65 

64 

67 

66 

62 

60 

53 

55 

47 

45 

47 

46 

50 

49 

52 

53 

59 

56 

52 

49 

40 

45 

47 

45 

54.0 

CHICAGO   O'HARE  W50 

AP 

MAX 

69 

73 

77 

67 

69 

66 

75 

75 

81 

61 

82 

74 

72 

75 

70 

58 

75 

61 

67 

71 

.5 

78 

67 

65 

56 

50 

49 

59 

49 

67.7 

MIN 

60 

58 

53 

47 

42 

45 

58 

56 

63 

65 

66 

61 

51 

47 

50 

38 

34 

41 

41 

42 

37 

39 

45 

53 

47 

40 

45 

37 

44 

42 

42 

49.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

68 

71 

74 

73 

70 

69 

72 

73 

60 

82 

64 

83 

73 

72 

75 

59 

57 

72 

74 

65 

68 

73 

78 

79 

63 

63 

54 

50 

52 

57 

69,3 

MIN 

58 

60 

57 

62 

46 

47 

57 

62 

63 

64 

65 

66 

60 

50 

56 

43 

40 

48 

43 

45 

44 

45 

50 

55 

59 

47 

46 

39 

42 

45 

45 

52.0 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

70 

71 

77 

66 

68 

67 

75 

76 

81 

64 

64 

72 

7l 

76 

72 

58 

57 

75 

61 

70 

71 

75 

79 

67 

64 

55 

48 

48 

56 

49 

67.7 

MIN 

57 

58 

5! 

51 

44 

47 

57 

63 

63 

65 

66 

61 

54 

47 

51 

41 

37 

43 

42 

44 

41 

43 

46 

57 

50 

42 

43 

36 

42 

41 

41 

49.3 

OE  KALB 

MAX 

6'! 

70 

78 

78 

68 

68 

70 

73 

79 

81 

61 

79 

69 

75 

74 

69 

61 

72 

71 

66 

73 

75 

79 

75 

67 

65 

46 

45 

56 

62 

68.8 

MIN 

55 

55 

53 

59 

41 

43 

53 

57 

62 

61 

63 

59 

56 

42 

54 

36 

32 

42 

40 

37 

40 

42 

42 

52 

52 

36 

44 

34 

37 

37 

37 

46.9 

GEBHARD  waOOS   ST  PARK 

MAX 

65 

70 

80 

67 

71 

73 

.  78 

76 

64 

83 

63 

74 

74 

77 

78 

61 

56 

64 

75 

73 

76 

74 

79 

60 

73 

69 

54 

51 

56 

60 

71.4 

MIN 

52 

55 

5? 

54 

39 

41 

45 

52 

61 

63 

63 

63 

59 

48 

44 

38 

31 

37 

41 

40 

45 

33 

34 

43 

52 

33 

39 

39 

35 

38 

42 

45.6 

JOLIET 

MAX 

70 

71 

81 

79 

71 

71 

78 

78 

84 

84 

83 

81 

76 

71 

76 

61 

76 

75 

69 

78 

78 

81 

80 

67 

67 

51 

49 

59 

56 

72.0 

MIN 

54 

57 

54 

50 

41 

42 

54 

60 

60 

62 

61 

64 

59 

45 

53 

47 

33 

44 

40 

40 

37 

40 

44 

50 

57 

40 

43 

35 

37 

42 

41 

47.9 

MARENGO 

MAX 

61 

71 

75 

71 

69 

67 

69 

74 

79 

82 

80 

75 

70 

70 

70 

56 

72 

67 

67 

72 

77 

76 

71 

65 

56 

47 

46 

57 

49 

67.2 

Mm 

53 

56 

51 

51 

37 

39 

51 

54 

60 

63 

64 

56 

57 

48 

46 

32 

37 

40 

39 

37 

34 

36 

44 

49 

52 

37 

40 

37 

39 

37 

41 

45.7 

OTTAWA 

MAX 

74 

70 

63 

70 

73 

68 

79 

77 

63 

63 

64 

75 

74 

79 

79 

58 

66 

77 

68 

72 

77 

81 

81 

77 

71 

53 

47 

46 

62 

50 

71.0 

MIN 

57 

54 

55 

58 

42 

45 

57 

60 

63 

63 

64 

62 

59 

45 

55 

39 

36 

45 

42 

40 

40 

41 

45 

54 

54 

40 

46 

37 

42 

38 

43 

49.  1 

PARK  FOREST 

MAX 

MIN 

PERU  2  W 

MAX 

72 

68 

62 

75 

72 

70 

77 

76 

83 

63 

64 

61 

74 

77 

77 

67 

58 

64 

76 

74 

71 

76 

81 

61 

79 

74 

67 

46 

46 

59 

51 

71.6 

MIN 

54 

51 

50 

59 

37 

40 

54 

55 

64 

66 

60 

56 

55 

42 

51 

36 

32 

41 

43 

36 

32 

33 

40 

54 

57 

33 

41 

33 

39 

42 

41 

46.1 

WAUKEGAN  I,  WSW 

MAX 

63 

65 

72 

67 

64 

69 

66 

66 

73 

60 

78 

79 

73 

71 

75 

66 

55 

56 

56 

72 

57 

65 

67 

75 

78 

62 

65 

52 

47 

47 

57 

65.7 

MIN 

57 

59 

54 

54 

41 

42 

45 

55 

57 

63 

63 

65 

59 

47 

48 

41 

35 

35 

40 

41 

36 

38 

40 

49 

53 

41 

41 

39 

40 

42 

39 

47.1 

WHEATON  3  SE 

MAX 

69 

71 

74 

72 

70 

73 

70 

82 

62 

81 

61 

72 

75 

74 

65 

56 

59 

74 

62 

66 

72 

76 

64 

78 

69 

54 

47 

58 

53 

69.7 

MIN 

53 

55 

57 

56 

42 

42 

55 

55 

62 

64 

62 

58 

40 

50 

37 

30 

43 

38 

38 

33 

34 

39 

52 

50 

36 

34 

40 

42 

37 

46.0 

S«a  n«[af«Qc«  Notaa  FoUewlng  Slation  Indax 


DAILY  TEMPERATURES  hlinois 


Station 

Day  of  Month 

o 
cn 
« 

1 

2 

3 

4 

s  1 

e 

3 

10 

U 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

is! 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

*         *  * 

WEST 

03 

G4LES8UKC 

MAX 
MIN 

72 
56 

71 
57 

78 
59 

68 
47 

69 
4  1 

63 

76 
60 

74 
63 

83 
65 

81 
64 

80 

69 

73 

77 

76 
51 

59 
37 

59 
36 

66 
44 

76 
48 

66 
36 

66 
43 

75 
46 

77 
5 1 

79 
55 

66 
47 

71 
40 

58 
40 

44 
35 

47 
39 

56 

55 

68.6 
48.6 

GDLOEN  1  NW 

MAX 
MIN 

69 

76 

75 

66 
60 

68 
4  1 

67 

79 
56 

84 
63 

S3 
65 

85 

61 

76 

74 

76 

79 

68 
39 

61 
39 

69 
43 

77 

67 

72 

77 
47 

79 
50 

79 
54 

70 
52 

71 
4  I 

61 
45 

46 
36 

47 

60 

56 

71.2 
50.1 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

70 
56 

74 
52 

73 
56 

68 
51 

69 
41 

61 
46 

78 
58 

SO 
61 

62 
65 

8? 
63 

79 
64 

69 
47 

74 
56 

78 
45 

77 
51 

60 
36 

60 
36 

67 
41 

77 
47 

66 
41 

71 
41 

76 
44 

76 
46 

78 
54 

70 
49 

72 
37 

56 
39 

46 
34 

49 

61 
34 

70.2 
48.0 

MONnnUTH 

MAX 
MIN 

68 
56 

71 
55 

80 
57 

70 
57 

70 
40 

60 
45 

56 

59 

82 
65 

SO 
64 

80 
65 

75 
51 

72 
56 

77 
46 

75 
54 

65 
35 

60 
46 

67 
42 

76 
45 

68 
37 

70 
40 

77 
44 

79 
50 

78 
55 

75 
53 

72 
40 

65 
45 

48 
35 

49 

40 

58 
35 

55 
43 

48.6 

OUINCY 

MAX 
MIN 

69 
61 

76 
56 

72 
62 

71 
58 

67 

45 

61 
51 

77 

83 

63 
6S 

82 
66 

34 
66 

66 
56 

74 
56 

79 
50 

78 
56 

71 
42 

62 
46 

66 
46 

77 
54 

69 
43 

72 
48 

76 
51 

78 
58 

80 
60 

72 
54 

70 
45 

59 
46 

50 
40 

49 
41 

60 
36 

60 
45 

70.8 

QUINCV   F44  4P 

MAX 
MIN 

66 
57 

75 
54 

71 
62 

70 
48 

68 
44 

62 
47 

77 
61 

63 
64 

82 
66 

83 
66 

79 
66 

67 
54 

73 
55 

76 
50 

76 
51 

59 

41 

62 
43 

68 
44 

76 
51 

67 
44 

71 
46 

76 
46 

76 
53 

78 
56 

67 
51 

69 
44 

56 
43 

46 
36 

46 
40 

59 

36 

56 
44 

69.3 
50.5 

rushville 

•         •  « 

MAX 
MIN 

70 
60 

70 
54 

70 
56 

66 
51 

65 
42 

60 
48 

78 
56 

78 
64 

8  1 
60 

82 
62 

76 

73 
57 

74 

78 
52 

68 
5  2 

67 
43 

69 
38 

68 
44 

6° 
43 

69 

76 
53 

78 
54 

76 
54 

79 
5  3 

67 

70 
45 

66 
42 

51 
4  1 

50 

59 

60 

70.0 
50.0 

CENTRAL 

01, 

BLOOMINCTON  NDRH4L 

MAX 
MIN 

76 
62 

72 
56 

79 
55 

79 
61 

70 
43 

68 

50 

79 
61 

79 
63 

83 
64 

S3 
65 

S3 
66 

61 
64 

7; 
60 

76 
45 

76 
52 

76 
40 

60 
35 

65 
41 

76 
42 

76 
43 

69 
44 

74 
43 

76 
54 

80 
57 

80 
56 

71 
36 

70 
46 

47 
34 

45 
37 

59 
36 

58 
45 

72.2 
50.2 

CHENQA 

MAX 
MIN 

77 
5  6 

72 
57 

79 
59 

70 
61 

67 
43 

69 
42 

81 
58 

78 
59 

83 
59 

S3 

63 

83 
62 

72 
59 

59 

75 
48 

79 
59 

74 

36 

62 
45 

76 
40 

70 
4 1 

68 
35 

76 
36 

78 

80 
52 

70 
55 

68 
42 

61 
45 

47 
35 

45 

58 

71.5 
49.6 

DECATUR 

MAX 
MIN 

75 
63 

76 

56 

75 
59 

70 
59 

70 
44 

70 
50 

81 
61 

74 
65 

84 
64 

S! 
64 

85 
65 

76 
64 

72 
62 

76 
46 

83 
53 

70 
4  1 

63 
33 

70 
45 

76 
4  5 

73 
39 

71 
42 

75 
41 

81 

81 
55 

71 
56 

73 
41 

60 
46 

53 
36 

47 

61 

51 

72.0 
50.4 

Farmer  city 

MAX 
MIN 

74 
62 

75 
55 

79 
57 

72 
62 

71 
40 

69 
47 

81 
59 

75 
63 

83 
62 

83 
63 

83 
62 

75 
64 

72 

78 
46 

60 
53 

70 
4  1 

61 
31 

66 
43 

So 

43 

69 
38 

69 
39 

73 
36 

78 
44 

80 
5 1 

72 
55 

73 
37 

57 
45 

51 
33 

48 
35 

61 
40 

49 
4  1 

71.3 
46.6 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

72 
61 

75 
56 

75 
67 

69 
61 

67 
42 

66 
48 

80 
60 

77 
64 

84 
64 

S3 
68 

81 
7 1 

79 
59 

75 
6C 

77 
48 

78 
56 

74 
44 

62 
37 

66 
47 

78 
46 

75 
45 

71 
40 

76 
4  1 

79 
48 

80 
62 

73 
56 

70 
39 

65 

46 

50 
37 

49 
4  1 

60 
38 

56 

71.7 
51.5 

LACaN  2  E 

MAX 
MIN 

70 
63 

69 

59 

74 
64 

69 
44 

69 

79 
59 

78 
59 

82 
63 

81 

82 

79 

72 

78 

75 

69 
36 

57 
34 

63 

75 

71 

70 

76 

79 

SO 

77 

70 
39 

63 

46 

46 

59 

50 

70.6 
49.  1 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

72 
6 1 

74 
56 

76 
56 

66 
62 

68 
42 

68 
47 

80 
59 

74 
63 

S2 
63 

83 
64 

82 
65 

75 
65 

72 
60 

77 
47 

79 
5  4 

67 
41 

61 
34 

66 
46 

77 
44 

66 

69 

40 

74 
42 

78 

80 
52 

68 

68 
41 

56 
45 

49 
36 

47 

60 

51 

70.0 
50.1 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 
MIN 

73 
62 

74 
54 

76 
59 

69 
57 

66 
41 

68 
45 

60 

63 

83 
63 

84 
63 

83 
65 

76 
61 

73 
60 

77 
46 

79 
57 

67 
40 

61 
33 

67 
43 

77 
43 

67 
42 

70 
40 

76 
38 

79 
47 

81 
52 

70 
48 

71 
39 

57 
45 

49 
35 

47 
41 

60 
35 

52 
44 

70.  6 
49.1 

MINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

76 
57 

70 
52 

80 
51 

77 
61 

67 
42 

66 
42 

79 

79 

63 
63 

83 
63 

83 
64 

81 
61 

71 
58 

76 
46 

76 
54 

75 
39 

58 
35 

63 
42 

75 
42 

74 
40 

66 
35 

74 
36 

76 
44 

Si 
53 

78 
56 

69 
36 

69 
43 

47 
34 

45 
41 

57 
36 

56 
43 

71.4 
47.9 

PEORIA  wSO  4P 

MAX 
MIN 

70 
53 

71 
51 

77 
57 

66 
46 

67 
40 

65 
49 

78 
60 

74 
61 

62 
64 

80 
65 

80 
66 

66 
58 

72 
53 

75 
45 

76 
49 

56 
39 

56 
33 

64 
43 

75 
43 

66 
41 

67 
43 

73 
42 

76 
46 

79 
54 

65 
44 

66 
39 

53 
37 

46 
36 

47 
37 

56 
35 

52 
41 

67.9 
47.5 

PRINCEVILLE   1  N 

•        •  « 

MAX 
MIN 

69 
59 

69 
53 

77 
55 

73 
59 

67 
40 

68 
45 

76 
57 

76 
61 

81 
64 

81 
65 

80 
65 

78 
57 

70 
59 

73 
42 

73 
49 

69 
39 

56 
36 

60 
43 

7? 

67 

68 

73 
43 

76 
52 

77 
53 

70 
52 

69 
36 

67 
45 

47 
36 

46 

57 

65 

69.0 
49.0 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

76 
62 

75 
56 

76 
54 

76 
65 

70 
45 

72 
42 

79 
56 

76 
64 

81 
58 

S3 
61 

82 
62 

77 
64 

7c 
t>2 

77 
44 

61 
53 

72 
43 

60 
34 

65 
47 

74 
37 

74 
38 

68 
36 

72 
36 

75 
37 

79 
47 

74 
57 

70 
36 

60 
43 

53 
33 

50 
32 

56 
43 

50 
38 

71.2 
48,0 

HODPESTON 

MAX 
MIN 

75 
59 

72 
57 

75 
55 

73 
62 

69 
43 

68 
42 

79 
56 

77 
62 

60 
61 

82 
62 

82 
61 

71 
64 

70 
59 

75 
47 

76 
55 

61 
39 

59 
34 

62 
46 

77 
40 

67 
40 

68 
39 

71 
40 

74 
42 

78 
50 

69 
57 

67 
42 

56 
47 

50 
36 

46 
35 

56 

50 
4  1 

68.9 
48.9 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

MAX 
MIN 

71 

57 

■'2 
59 

72 
55 

80 
57 

69 
44 

70 
44 

69 
46 

72 

6: 

79 
63 

62 
64 

60 
63 

83 
67 

7u 
60 

74 
46 

75 
47 

75 
43 

59 
33 

56 
36 

60 
43 

75 
43 

65 
37 

68 
39 

70 
40 

76 
44 

80 
56 

66 
40 

65 
42 

55 
36 

46 

46 

56 

69.0 
46.2 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

77 
57 

72 
56 

SO 
51 

75 
61 

70 
42 

69 
41 

61 
56 

79 
61 

S3 
60 

64 
60 

63 
59 

76 
65 

71 
59 

76 
46 

76 
55 

71 
42 

60 
34 

64 
45 

78 
39 

70 
39 

68 
34 

72 
36 

78 
41 

80 
5 1 

74 

66 
40 

59 
44 

47 
35 

49 

58 

48 

70.9 
47.8 

P0NTI4C 

MAX 
MIN 

74 
56 

69 
57 

79 
55 

77 
62 

69 
42 

69 
45 

81 
57 

79 
61 

82 
63 

81 
62 

82 
63 

79 
64 

73 
H 

77 
47 

78 
55 

74 
41 

57 
36 

65 
45 

75 
42 

73 
41 

69 
40 

75 
40 

SO 
44 

80 
53 

SO 
57 

69 
42 

67 
46 

48 
36 

47 
40 

60 
42 

53 
43 

71.6 
49.6 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

81 
57 

75 
56 

7J 

58 

79 
63 

73 
42 

70 
45 

70 

80 
6 1 

77 
61 

82 
62 

62 
61 

63 
63 

70 
59 

7l 
46 

72 
49 

79 
41 

60 
34 

60 
35 

64 
38 

79 
36 

66 
43 

68 
44 

72 
43 

77 
45 

79 
49 

66 
35 

70 
40 

56 
35 

52 
36 

49 
42 

58 
43 

70.9 
47.7 

JRBANA 

MAX 
MIN 

77 
57 

74 
56 

76 
60 

73 
52 

66 
46 

71 
49 

80 
60 

76 
64 

83 
63 

84 
63 

82 
62 

66 
63 

72 
59 

76 
50 

80 
53 

59 
43 

60 
40 

65 
48 

78 
42 

66 
45 

68 
43 

72 
43 

77 
47 

79 
52 

69 
49 

70 
47 

55 
42 

49 

38 

49 
36 

58 
43 

49 
43 

69.6 
50.3 

WATSEK4   2  NW 

MIN 

72 
56 

68 
57 

77 
51 

73 
62 

66 
43 

67 
41 

So 
53 

76 
60 

60 
61 

60 
63 

80 
63 

77 
64 

72 

76 
44 

75 
54 

66 
39 

55 
31 

59 
4  5 

74 
40 

68 

69 
35 

70 
35 

73 
39 

78 

72 

65 
38 

62 

50 

44 

37 

55 

50 
37 

6S.8 
47.6 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

79 
56 

73 
56 

77 
56 

81 
63 

70 
44 

70 
46 

69 
50 

80 
60 

62 
62 

62 
61 

62 
63 

So 
62 

7l 
59 

72 
53 

77 
52 

76 
45 

62 
41 

65 
44 

72 
48 

76 
45 

70 
43 

71 
43 

75 

79 

60 
52 

70 
46 

72 
47 

57 
40 

50 

46 

62 

72.  1 
49.6 

CARLINVILLE 

MAX 
MIN 

74 
60 

78 
55 

75 
60 

73 
60 

70 
40 

66 
44 

81 
60 

77 
66 

83 
65 

84 
64 

61 
65 

76 
63 

74 
61 

78 
47 

S2 
53 

72 
43 

67 
34 

72 
45 

60 
45 

73 
40 

71 
38 

77 
39 

79 
49 

SO 
55 

72 
55 

72 
40 

62 
47 

52 
35 

44 
34 

61 
36 

52 

72.3 
49.8 

CRISGSVILLE 

MAX 
MIN 

73 
54 

76 
49 

73 
57 

71 
54 

67 
41 

65 
47 

79 
59 

84 
65 

S3 
65 

84 
63 

81 
64 

76 
56 

75 
57 

78 
51 

80 
55 

67 
40 

64 

40 

71 
45 

79 
50 

70 
41 

72 
43 

76 
46 

79 
52 

80 
55 

73 
52 

70 
45 

57 
46 

48 
36 

46 
37 

60 
36 

56 

43 

71.5 
49.9 

HILLS9CIR0  2  SSW 

MAX 
MIN 

79 
59 

79 
51 

76 
61 

76 
65 

74 
46 

79 
50 

80 
59 

81 
65 

82 
62 

83 
62 

82 
56 

78 

73 

76 
50 

SO 
51 

74 
42 

64 
35 

72 
45 

79 
4! 

71 
42 

71 
42 

76 
43 

79 
47 

80 
53 

72 
52 

72 
45 

62 
42 

52 
33 

45 

31 

61 
35 

52 
45 

72.9 
48.8 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

76 
59 

73 
55 

76 
55 

73 
63 

67 
42 

67 
41 

67 
45 

79 
62 

78 
63 

83 
65 

83 
65 

60 
61 

72 
60 

73 
49 

77 
46 

79 
43 

59 
37 

64 
38 

66 
45 

79 
41 

67 
40 

70 
40 

76 
44 

78 
51 

79 
55 

68 
41 

70 
41 

53 
37 

50 
37 

46 
37 

59 
37 

70.6 
46.3 

S«a  Rvfaranc*  Not*t  ToUowlng  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOPgR  1973 


Station 

Day  ol  Month 

■age  ' 

1 

2 

3 

4 

s  1 

6 

7   j  8 

9 

10  1 

11  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JERSEYVULE  2  SH 

MAX 
MIN 

76 
60 

76 
51 

79 
62 

78 
60 

69 
42 

73 
43 

79 
61 

81 
65 

62 
64 

82 
64 

61 
65 

81 
61 

82 
61 

76 
44 

76 
44 

62 
44 

67 
34 

72 
45 

79 
4? 

79 
37 

71 
36 

76 
38 

79 
47 

63 
48 

78 
51 

72 
38 

72 
47 

52 

36 

47 

34 

62 
36 

57 
41 

73.6 
48.4 

MAX 
MIN 

73 
60 

74 
56 

74 
60 

73 
62 

66 
45 

67 
46 

79 
60 

73 
65 

60 
63 

81 
63 

80 
62 

74 
64 

70 
6(1 

75 
49 

79 
53 

69 
43 

62 
36 

68 
48 

77 
45 

67 
44 

67 
42 

71 
42 

76 
47 

78 
52 

69 
56 

69 
45 

60 
47 

51 
36 

46 
35 

56 
38 

50 
44 

69.5 

50.7 

SPRINCFIELO  MSO  &P 

MAX 
MIN 

74 
58 

77 
56 

76 
62 

70 
49 

69 
44 

69 
48 

61 
62 

75 
67 

64 
63 

65 
67 

83 
66 

73 
63 

73 
52 

78 
48 

62 
54 

62 

40 

64 
35 

70 
43 

82 
49 

68 
41 

71 
41 

77 
41 

61 
62 

62 
67 

71 
46 

71 
41 

59 
40 

51 

35 

47 

41 

60 
36 

54 
44 

71.6 
49.7 

VIROEN  1  N 

MAX 

MIN 

75 
57 

76 
55 

75 
59 

72 
60 

70 
42 

69 
44 

80 
6 1 

73 
66 

84 
60 

63 
68 

61 
63 

63 

61 

48 

8 1 
56 

68 
41 

62 
36 

7 1 
45 

80 
47 

39 

37 

37 

51 

8 1 
54 

65 

73 
40 

70 
35 

5  5 

38 

35 

36 

44 

72.5 

WHITE  HALL  1  E 

•          •  « 

MAX 

77 
60 

76 
53 

75 
62 

78 
60 

69 
42 

67 

46 

80 
60 

80 

83 
63 

62 
64 

61 
63 

60 
60 

74 
62 

79 
47 

80 
53 

77 
44 

65 

38 

70 
46 

80 
45 

79 
41 

71 
42 

76 
43 

79 
46 

80 
52 

80 
54 

71 
41 

67 
47 

52 
37 

47 
36 

60 
37 

69 
45 

73.4 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 

78 
64 

74 
58 

76 
61 

76 
64 

67 
47 

69 

51 

78 
61 

81 
66 

80 
64 

82 
64 

82 
64 

80 
64 

76 
62 

75 
51 

81 
56 

79 
45 

61 
33 

67 
36 

78 
47 

70 
45 

66 
44 

70 
45 

75 
51 

78 
54 

77 
58 

71 
48 

66 
62 

53 
39 

48 
37 

52 
39 

56 
43 

71.7 
52.1 

EFFINGHAM 

MAX 

7a 
61 

76 
56 

78 
59 

75 
63 

69 
47 

72 
56 

81 
60 

74 
65 

81 
64 

64 
64 

63 
63 

79 
64 

67 
62 

77 
47 

80 
52 

73 
46 

63 
36 

70 
45 

77 
42 

72 
46 

69 
41 

72 
40 

77 
47 

79 
52 

72 
56 

72 
42 

63 
49 

54 
36 

48 
34 

59 
40 

62 
42 

71.8 
50.9 

Flora  5  Nw 

MAX 

78 
59 

S3 
60 

83 
58 

76 
62 

71 
45 

73 
43 

82 
58 

75 
63 

83 
59 

66 
64 

65 

65 

78 
62 

7C 
58 

79 
45 

82 
48 

66 
46 

66 
32 

74 
42 

80 
43 

72 
39 

70 
34 

74 
34 

60 
39 

81 
52 

76 
57 

74 
37 

62 
46 

57 
35 

47 
34 

60 
39 

53 
38 

73.4 
48.3 

MARSHALL   1  E 

MAX 

81 
63 

77 
58 

78 
56 

79 
65 

71 
46 

74 
44 

78 

76 
62 

83 
60 

65 
58 

64 
59 

82 
63 

67 
62 

75 
46 

82 
53 

67 

44 

63 
37 

66 
46 

77 
37 

75 
45 

71 
42 

72 
38 

76 
42 

79 
43 

78 
51 

73 
41 

70 
48 

58 
36 

54 
36 

60 
44 

66 
43 

73.2 

MATTOON 

MAX 

76 
59 

76 
57 

76 
57 

77 
55 

69 
45 

69 
45 

81 
60 

71 
64 

82 
64 

64 
64 

83 
63 

71 
64 

69 

53 

77 
46 

82 
55 

60 
43 

63 
36 

68 

43 

78 
39 

78 
44 

69 
38 

72 
39 

77 
43 

80 
53 

71 
50 

72 
40 

57 
43 

52 
55 

48 
34 

59 
40 

61 
43 

70.9 

MOWEASUA 

MAX 

76 
60 

78 
54 

73 
58 

75 

61 

70 
44 

71 
48 

82 
60 

75 
63 

64 
63 

85 

64 

84 
62 

76 
64 

74 
61 

80 
63 

82 
45 

70 
42 

65 

32 

69 
47 

80 
43 

70 
43 

70 
40 

76 
40 

80 
46 

81 
53 

72 
55 

73 
39 

58 
46 

52 
36 

46 
35 

61 
38 

51 
44 

72.2 

NEHTDN  6  SSE 

MAX 

83 
61 

76 
59 

78 
59 

80 
63 

76 
48 

71 
46 

73 

80 
6  1 

70 
60 

81 
60 

84 
60 

83 
60 

6e 

64 

68 
47 

77 
48 

81 
46 

61 
36 

64 
37 

70 
40 

77 
42 

70 
40 

70 
38 

72 
38 

76 
43 

79 
48 

74 
40 

72 
42 

57 
36 

57 
34 

47 
41 

58 
41 

72.0 

OlNEV  2  S 

MAX 

80 
63 

90 
58 

84 
59 

79 
69 

73 
50 

75 
47 

82 
60 

74 

64 

63 

86 
63 

85 

63 

78 
63 

66 
64 

78 
49 

81 

52 

74 
48 

65 
32 

73 

42 

79 
40 

75 
44 

70 
41 

75 
38 

79 
40 

81 
50 

75 
58 

74 
41 

64 
47 

57 
34 

47 
37 

60 
40 

61 
43 

73.7 

PALESTINE 

MAX 

77 
64 

78 
59 

80 
59 

77 
69 

72 
50 

73 
47 

77 

77 

83 
64 

84 
63 

83 
62 

70 
63 

66 
63 

76 
49 

81 
53 

69 
43 

63 
34 

70 
45 

78 
40 

68 
43 

69 
38 

73 
38 

78 
39 

80 
48 

74 
57 

71 
41 

59 
48 

55 
37 

49 
35 

59 
44 

60 
42 

71.6 
50.4 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

77 
63 

77 
56 

77 
57 

79 
62 

71 
45 

70 
45 

80 
59 

76 
64 

81 
63 

83 
62 

83 
60 

73 
63 

70 
62 

77 
47 

82 
53 

70 
42 

62 
33 

66 
47 

78 
42 

69 
43 

68 
39 

70 
39 

75 
41 

79 
52 

72 
55 

72 
42 

60 
51 

55 
36 

50 
33 

58 
43 

50 
43 

71.3 
49.7 

SALEM 

MAX 
MIN 

78 
60 

79 
57 

82 
62 

79 
65 

72 
48 

74 

48 

85 
60 

80 
65 

85 
62 

85 
63 

85 
61 

78 
65 

64 

79 
49 

82 
51 

72 
49 

66 
37 

74 
45 

80 
4? 

73 
44 

73 
42 

76 
41 

61 
43 

82 
49 

75 
58 

74 
42 

63 
51 

56 
36 

46 
35 

61 
40 

52 
43 

74.1 
50.9 

TUSCOLA 

MAX 
MJIJ 

80 
60 

76 
55 

77 
57 

75 
63 

69 
44 

72 
47 

81 
57 

77 
60 

63 
60 

64 
62 

83 

62 

77 
63 

72 
60 

75 
45 

82 
53 

73 
42 

63 
35 

67 
47 

73 
48 

78 
40 

71 
41 

78 
43 

73 
40 

80 
47 

77 
65 

75 
40 

66 
51 

54 
40 

54 
35 

60 
41 

53 
43 

72.8 
49.5 

VANDALIA  2  NW 

MAX 

84 

61 

77 

60 

77 
60 

79 
66 

74 
47 

69 
49 

73 
53 

80 
65 

74 
65 

63 
64 

85 

60 

79 
60 

62 

69 
48 

76 
50 

8  1 
46 

60 
36 

64 
39 

71 
47 

78 
44 

70 
42 

70 
36 

74 
42 

79 
46 

8 1 
56 

74 
42 

58 
34 

57 
33 

58 
35 

65 
41 

60 
45 

72.5 

WINDSOR 

•          •  • 

MAX 

78 
62 

76 
57 

75 
60 

76 
63 

70 
44 

70 
44 

80 
60 

74 

83 
63 

65 
63 

83 
64 

76 
64 

7o 
62 

77 
49 

81 
63 

71 
43 

64 
36 

68 
47 

76 
45 

75 
43 

70 
39 

75 
40 

79 
49 

79 
51 

72 
58 

72 
44 

65 
47 

53 
37 

47 
35 

60 
38 

51 

SOUTHWEST 

OB 

ANNA   1  E 

MAX 

75 
56 

81 
55 

82 
67 

78 
62 

72 
50 

73 
50 

75 
59 

80 
63 

62 
59 

83 

60 

83 
60 

79 
62 

70 
60 

78 
53 

60 
52 

67 
50 

56 
39 

74 
47 

75 
45 

72 
54 

72 
44 

76 
46 

78 
46 

79 
53 

82 
48 

70 
49 

57 
36 

47 
37 

62 
43 

53 
47 

73.0 
51.8 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

79 
59 

78 
53 

85 
61 

84 
63 

69 
41 

68 
44 

80 
61 

83 
62 

83 
61 

83 
63 

81 
63 

81 
65 

71 
60 

78 
47 

78 
46 

77 
38 

68 
35 

71 
42 

79 
40 

78 
42 

70 
36 

80 
36 

79 
44 

79 
45 

79 
54 

74 
36 

73 
50 

50 
37 

48 
35 

62 
39 

59 
46 

74.4 
4  9.6 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

82 
56 

71 
56 

80 
59 

86 
65 

70 
45 

69 
46 

71 
52 

81 
65 

85 
62 

84 
64 

65 
65 

64 
66 

72 
61 

67 
53 

80 
51 

80 
49 

63 
40 

66 
45 

69 
47 

74 
45 

68 
41 

67 
41 

77 
41 

82 
49 

82 
51 

74 
41 

74 
46 

58 
38 

53 
39 

47 
41 

63 
42 

73.1 
50.4 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

78 
63 

82 
'■2 

85 

67 

83 
63 

72 
56 

73 
54 

74 

80 

82 
65 

84 
65 

84 
66 

76 
65 

70 
62 

74 
56 

80 
55 

65 
49 

65 
42 

74 
48 

78 
50 

74 
53 

72 
48 

74 
49 

79 
49 

80 
59 

81 
56 

75 
51 

65 
47 

56 
42 

50 
39 

61 
47 

54 
49 

73.6 

CARBONQALE  SEHACE  PL 

MAX 
MIN 

84 

55 

76 
54 

81 

55 

87 

66 

76 
49 

74 
44 

74 
45 

76 
45 

82 
61 

84 
60 

65 
63 

84 
63 

7c 
63 

68 
46 

79 
49 

61 
49 

65 
34 

66 
34 

75 
42 

79 
42 

73 
37 

72 
37 

76 
37 

79 
40 

81 
52 

78 
40 

75 
40 

63 
37 

58 
37 

48 
41 

63 
42 

74.6 
47,1 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

8? 
57 

74 
57 

78 
5B 

83 
65 

72 
46 

68 
47 

71 
51 

82 
56 

79 
63 

84 
64 

83 
61 

83 
64 

70 
61 

70 
50 

77 
52 

80 
46 

63 
36 

65 
37 

73 
46 

78 
44 

68 
48 

69 
46 

71 
48 

79 
51 

79 
54 

72 
45 

72 
46 

60 
39 

52 
34 

46 
38 

61 
40 

72.4 
50.0 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

78 
55 

BO 
50 

85 

60 

81 
61 

71 
46 

73 
45 

75 
56 

59 

82 
56 

83 
56 

62 
56 

80 
59 

69 
56 

77 
46 

79 
44 

77 
47 

66 
36 

73 
41 

78 
42 

76 
45 

72 
41 

77 
40 

79 
45 

80 
48 

79 
52 

77 
43 

72 
50 

56 
37 

46 
36 

62 
42 

69 
47 

74.3 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

79 
57 

82 
57 

88 
63 

87 
67 

73 
45 

74 
46 

83 
6 1 

84 
64 

82 
62 

b; 

62 

65 

62 

80 
62 

68 
60 

79 
52 

81 
51 

76 
46 

67 
37 

74 
46 

80 
45 

78 
47 

78 
41 

75 
41 

80 
44 

80 
51 

79 
58 

75 
42 

75 
51 

51 

36 

61 
41 

53 
47 

76.4 
61.5 

MAKANOA   1  NW 

MAX 
MIN 

76 
59 

81 
57 

86 
66 

82 
64 

73 
49 

73 
48 

76 
62 

81 
63 

62 
64 

64 
64 

82 
65 

70 
62 

70 
60 

78 
54 

60 
56 

68 
49 

67 
38 

74 
49 

79 
53 

73 
52 

72 
42 

76 
44 

80 
62 

81 
53 

78 
57 

75 
47 

72 
49 

55 
40 

46 
36 

62 
41 

55 
46 

73.7 
52.9 

MARION  (>  NNE 

MAX 

Mm 

82 
56 

75 
54 

79 
53 

87 
63 

77 
49 

71 
46 

72 
50 

78 
63 

82 
59 

64 
58 

84 

62 

84 
63 

72 
64 

66 
49 

77 
49 

78 
49 

63 
35 

65 
35 

72 

78 
45 

70 
40 

70 
38 

71 
38 

78 
43 

80 
50 

76 
40 

73 
40 

63 
35 

57 
37 

47 
39 

60 
41 

73.3 
48.0 

NASHVILLE    4  NE 

MAX 
MIN 

77 
60 

7B 
59 

85 
64 

Bl 
65 

69 
47 

72 
49 

82 
62 

81 
b'j 

84 
63 

84 
65 

84 
66 

78 
64 

68 
61 

78 
56 

79 
54 

75 
49 

65 
39 

71 
47 

80 
48 

73 
50 

69 
45 

73 
44 

79 
51 

80 
54 

74 
58 

71 
49 

67 
50 

62 
41 

46 
37 

59 

41 

53 
45 

73.1 
53.1 

SPARTA 

MAX 

80 
59 

B  1 
60 

86 
66 

83 
65 

72 
47 

72 
49 

82 

83 

84 

62 

63 
63 

82 
65 

80 
63 

68 
61 

80 
52 

62 
64 

74 
48 

67 
41 

75 
46 

81 
47 

73 
50 

77 
49 

78 
43 

79 
46 

80 
48 

76 
55 

74 
45 

69 
60 

54 
41 

47 
36 

62 

40 

53 
48 

74.7 
5  2.5 

WATERLOO  1  WSW 

»          •  • 

MAX 
MIN 

75 
60 

79 
55 

86 
64 

70 
63 

70 
45 

69 
47 

79 
62 

85 
65 

63 
63 

63 
63 

81 
63 

77 
67 

72 
62 

78 
50 

60 
61 

62 
48 

66 
39 

74 
48 

79 
49 

71 
46 

7! 
41 

79 
44 

61 
60 

81 
53 

74 
60 

75 
41 

66 
50 

51 
40 

47 
37 

62 
41 

5; 
47 

73. 1 
52.1 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 
MIM 

80 
63 

80 
59 

86 
5B 

84 
56 

80 
50 

72 
46 

60 
60 

78 
63 

84 

63! 

65 
61 

34 

60 

77 
63 

68 
59 

77 
51 

60 
54 

79 
48 

65 
39 

72 
46 

70 
44 

74 
49 

73 
46 

70 
43 

73 
44 

78 
45 

81 
50 

78 
48 

62 
62 

56 
37 

50 
36 

60 
41 

59 
45 

74.0 
51.0 

S«»  R«f*t»ac»  Nol«B  Fellowlog  Sl«Uon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 


Station 


Day  ol  Month 


10     II     12     13     14     IS     le     17  IS 


19  I  20     21     22     23     24     2S     26     27     28     23     30  31 


BROOkPOUT  D4M  52 
DIXON  SPRINGS  ICR  C 
FAIRFIELD  RADIO  NFIM 
HIRRISBURG 

MCLE4NSB0R0 
MT  C4RHEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLlRE 


MAX 

Mm 


i?  86 
6<i  61 


81  79  as 
61     55  62 


81  78 
63  56 


78  82 
63  55 


78  79 
63  59 


86  79 
61  59 


78  78 
62  57 


75  77 
46 


72  73 
50  «» 


71  72 
50  «7 


7»  7'> 
51  45 


77  70 
49  47 


72  74 
50  47 


76  76 
49  45 


71  74 
54  47 


73  84 
61  64 


72  81 
59  61 


78  82 
59  60 


77  76 
61  64 


74  83 
53  65 


73  80 
60  61 


65     64  55 


64     62  63 


84 

62 


82 
60 


49  56 
80  80 


72  68  76 

56  34  34 

79  66  74 

50  30  42 


50     33  44 


3! 
69 


81     64  61 


78 

78 

7» 

78 

80 

61 

ao 

78 

66 

60 

49 

61 

58 

45 

49 

41 

40 

44 

50 

51 

43 

46 

39 

39 

45 

47 

76 

77 

72 

74 

78 

80 

76 

75 

56 

43 

61 

60 

40 

4B 

43 

37 

39 

47 

42 

46 

36 

36 

41 

46 

78 

76 

68 

72 

77 

80 

77 

72 

70 

56 

49 

61 

55 

46 

48 

43 

40 

42 

43 

57 

44 

32 

36 

36 

42 

45 

79 

72 

60 

81 

79 

69 

52 

62 

57 

41 

48 

38 

38 

40 

47 

55 

41 

49 

39 

37 

42 

46 

73 

78 

69 

69 

74 

78 

79 

75 

72 

62 

J7 

46 

60 

43 

44 

42 

42 

43 

43 

54 

44 

45 

36 

36 

40 

42 

79 

76 

74 

74 

77 

80 

76 

74 

68 

58 

49 

60 

52 

48 

53 

47 

43 

42 

50 

55 

45 

50 

38 

35 

42 

44 

76 

78 

70 

79 

75 

76 

80 

75 

75 

65 

63 

50 

60 

42 

42 

46 

39 

41 

42 

'.8 

41 

41 

45 

40 

41 

42 

7! 

72 

70 

71 

75 

78 

76 

73 

67 

58 

47 

59 

52 

44 

53 

41 

41 

43 

46 

56 

43 

47 

40 

38 

44 

45 

S«*  R»l*r«BC*  Noica  FoUowlng  Sutlon  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
OCTOBER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

c 

P-r, 

0) 
0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

StandarcJ  of  Time 
CENTRAL 

0^ 

.50-.99 

o> 

O; 

« 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Result 
DIrecl 

Result 
Speec 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
q 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

25 

NW 

27 

1 

2 

3 

0 

C 

IC 

66 

• 

CHICAGO  0  HARE  WSn  AP 

22 

9.3 

30+4 

20 

12 

82 

87 

63 

69 

3 

2 

0 

0 

13 

• 

5.9 

CHICAGO  WSO  AP 

22 

3.6 

B.<t 

25 

NW 

29 

77 

8^ 

62 

65 

1 

5 

4 

1 

1 

0 

12 

60 

5.6 

MDLINE  WSO  AP 

23 

2.8 

8.7 

26 

NW 

10 

79 

83 

58 

66 

<i 

0 

0 

16 

56 

5.9 

PEORIA  WSn  AP 

22 

2.7 

7. A 

25 

S 

11  + 

79 

87 

62 

69 

3 

4 

1 

2 

0 

14 

55 

5.9 

ROCKFORO  WSn  AP 

22 

2.6 

8.7 

25  +  + 

27 

13 

86 

90 

65 

72 

3 

2 

7 

1 

0 

1 

14 

6.2 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

21 

3.3 

9,2 

37 

SW 

03 

82 

9C 

60 

69 

4 

3 

2 

0 

1 

14 

67 

5.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

OCT09fcR  1973 


J3 

0) 

Day  of  month 

0) 

Station 

0) 
Q 

(  ;ni 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

It) 

URBANi 

ii 

H4X 
MIN 

76 
72 

72 
69 

69 
66 

70 
66 

70 
64 

67 
6} 

66 
62 

70 
65 

70 
66 

71 
67 

71 
68 

70 
68 

69 
68 

68 
65 

66 
62 

66 
61 

63 
58 

59 
57 

60 
57 

60 
56 

60 
58 

62 
58 

60 
55 

61 
56 

61 
58 

62 
57 

61 
58 

59 

55 

57 
5<i 

54 
52 

54 
52 

64,6 
61.1 

8 

HiX 

74 

72 

73 
70 

70 
70 

70 
69 

71 
68 

68 
66 

67 
66 

70 
66 

71 
66 

70 
68 

70 
70 

71 
69 

70 
69 

70 
66 

67 
66 

66 
65 

66 
62 

62 
61 

61 
60 

61 
59 

61 
60 

62 
60 

60 
59 

61 
59 

62 
60 

67,0 
65,0 

Sec  Roforoncc  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  .lund.s 


Day 

Oi  Month 

"3  di 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

1  ^ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  t 

H  < 

•      •  * 

NOHTHWEST  01 

HENNfPIN  POWER  PL4NT 

EVA 

«  .2 

i  .0. 

.1 

i  .1 

)  .1 

.0 

r  .0 

-  .03  .1 

] 

.1' 

1  .2( 

>  .1 

.H 

)  .21 

.15 

.  16 

* 

.22 

.IS 

.05 

.IS 

.15 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIN 

i  - 

2 

J  >< 

-;  ' 

)     281  1 

>     22'    21!  3: 

• 

91'    77l  7 

)  6 

i  41 

79 

46 

51 

58 

35 

20 

23 

18 

i  St 

)     7'il  7 

73  7 

i  Si 

)     80  7 

I  7 

68 

57 

65 

72 

68 

68 

71 

7; 

MIN 

6 

1  " 

6( 

>  6 

)  5 

6 

i  6: 

6 

1  6 

>  6< 

1  6 

51 

)  55 

42 

40 

44 

55 

55 

55 

55 

S3 

55)6 

EAST  05 

URBANA 

EVAF 

.2 

.  .3: 

.2: 

.2( 

.1' 

.3C 

.2 

.u 

.1 

i  .3; 

,3- 

.3 

.2: 

.49 

,5( 

.3] 

.  37 

.27 

.25 

.08 

.13 

.12 

.4C 

.21 

.26 

.27 

.31 

.24 

.10 

.49 

8.57 

WINC 

1  " 

>  i: 

2 

1. 

1( 

K 

1' 

11 

> 

t 

i 

10 

76 

74 

62 

38 

43 

9 

12 

6 

26 

39 

51 

12 

28 

14 

10 

2 

681 

*       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  USD  4P 

EVAf 

.1 

.11 

.0 

.1< 

.16 

.16 

.16 

'  .01 

.16 

1  .15 

.05 

.IC 

.15 

.11 

.30 

.13 

.13 

.22 

.14 

.13 

.12 

.20 

.22 

.20 

.09 

.10 

.07 

.00 

.11 

_ 

4. 15B 

WIN[ 

7« 

s< 

63 

7! 

72     72i  72 

!    751  140i  92 

95 

56 

75 

130 

49 

59 

87 

52 

36 

27 

56 

102 

122 

20 

79 

79 

127' 105 

71 

2343 

MAX 

1'. 

71 

7<i 

61 

76 

6; 

77I    68  78 

B4i    801  72 

73 

76 

78 

72 

60 

69 

75 

71 

70 

73 

75 

76 

71 

68 

74 

50 

53 

61 

53 

70.8 

MIN 

ii 

51 

62 

6i 

53 

55 

63 

55 

5C 

63 

63 

63 

45 

51 

44 

39 

46 

48 

47 

46 

47 

52 

55 

55 

46 

46 

38 

42 

38 

47 

51.6 

•       «  • 

SOUTHWEST  08 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

It 

.01 

.11 

.1! 

.11 

.1: 

.11 

.11 

.08 

.1: 

.22 

.21 

.06 

.06 

.17 

.21 

.23 

.15 

.09 

.20 

.14 

.08 

.12 

.15 

.20 

.21 

.04 

.06 

.10 

.03 

.10 

4.09 

WINC 

IS 

»  «1 

5« 

83 

63 

49 

46 

6! 

33 

53 

7C 

131 

lit 

58 

60 

93 

68 

61 

42 

92 

43 

25 

27 

76 

119 

53 

29 

67 

56 

86 

56 

1970 

MAX 

71 

71 

74 

66 

71 

66 

76 

75 

81 

60 

76 

65 

6! 

74 

71 

63 

62 

69 

71 

68 

69 

70 

71 

73 

70 

69 

55 

48 

40 

59 

68.6 

MIN 

5« 

56 

5S 

46 

41 

49 

55 

61 

68 

6C 

6C 

61 

50 

50 

45 

36 

36 

43 

47 

46 

45 

53 

48 

50 

46 

47 

37 

36 

36 

37 

49.3 

• 

] 

S«e  Referenc«  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINCIS 
0CT06FR  1973 


Day  of  month 


Station  j  

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24     25     26     27     2B     29     30  31 

•      «  « 

WEST  03 

OUINCV  C4A  4P 

SM0WF4LL 
SN  PN  GND 

T 

See  Relerenc*  Notes  Following  Slitlon  lnd« 
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STATION  INDEX 


ILlINDIS 
□CTDBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

C 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON   DAn  to 

0137 

06 

MART  C  n  W 

4 

38 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

ANNA   1  E 

01  87 

0  8 

UNION 

^ 

c  o 

64  C 

O  r 

L.  D 

H 

J.   BON  HARTLINE 

ANTIOCH   2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON,  JR 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

C 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

C 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTON 

0*42 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

8A 

8A 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

oc  AD  ncTnuM 

0492 

06 

r  A  c  Q 

W  A  0  d 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

BELLPVILLE   SO   ILL  UNIV 

05  iO 

U  0 

ST  CLAIR 

C 

3  0 

o  u 

0  7 

1 

A  D 

f  r 

A  D 

H  r 

r- 

L 

u 
n 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE   1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY  1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

"1 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKLIN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLODMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLODMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTDN  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NQRTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKI A 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

eA 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

rATPnucnrt  q 

LAiKUWjUL.1  K 

1166 

08 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

CANTON  1  ESE 

1  O  K 

i  £  D  U 

n  1 

FULTON 

\ 
1 

1  "X 
3  S 

n  1 
u  i 

6  2  E 

A  D 

o  r 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

HUGH  B  BOYD 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J,  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BDHLEBER 

CENTRALIA   2  SW 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHDN  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

U 

710 

6P 

7A 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

r  u  c  M  n  A 
L  Ht  NU A 

1475 

04 

M  ^ 1  CAM 

roc  LcAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JUbtrn   W.  SUnncK 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

B9 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TP  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO   GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  Q'HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATu  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSElAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO   SAN   OIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

?8 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO   5   WTR    rILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

^  \-l  w  r  k     r\    iiATcn    Olio     F\  T  \l 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

CHGD   SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

4 1 

5  5 

87 

44 

630 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

12M 

12M 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY   WSO   AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON  1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R.   E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.   G.  ANDERSON 

CDULTERVILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

11 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

D ANV I L  L  E 

2140 

05 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ethelda  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DiXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A,  OEVINE 

DU  OUOIN   1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

BOO 

c 

HAROLD  D.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.    OEVERA   M.  GEBHART 

t  F  r 1 NGHaM 

2687 

07 

crFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPDRT  WASTE   WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

69 

36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREEPQRT  WASTE  WTR  PLT 
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FULTON  DAM  13 

■a  ?  on 

J  t  7  W 

WHITESIDE 

4 1 

s  4 

Q  A 

vu 

U  7 

592 

7A 

7A 

C 

GALENA   1  N 

3312 

0 1 

JO  DAVIESS 

42 

25 

90 

26 

77(^ 

ft  A 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

\ 

40 

57 

90 

7  7  1 

III 

n  I  C 

M  T  n 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

QO 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

6P 

6P 

GEBHARD  WOODS   STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MIC 

MIC 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3*13 

05 

FORD 

\ 

40 

28 

6R 

23 

7  D 

f  r 

RLAIR  JD^ELYN 

GLADSTONE  DAM  18 

3*^55 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

0  \ 

04 

536 

8/ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

6  6 

?  Q 
b  ~ 

3  H  ^ 
3  ->  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

\ 

40 

07 

9  \ 

02 

77  "5 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

1  £. 

06 

JERSEY 

38 

56 

Q  n 

7  7 

A  7n 

7  # 

PAUL   E .    4RNDI D 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

37 

4  0 

flQ 

0  7 

■a  ^7 

7  A 

1 ERQV   K.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

\ 

39 

20 

90 

12 

-*  u 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

525 

5P 

JOHN  W.  WYLDE 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

371  7 

06 

PIKE 

\ 

39 

43 

90 

44 

70C 

70 

1  r 

7  A 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

\ 

39 

09 

90 

^  D 

ORVILLE  Hi  JOHNES 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

88 

3  A  ^ 

S  D 

3  r 

9  r 

u 
n 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3864 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

8  8 

7  A 

i» 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

\ 

40 

^  7 

90 

05 

464 

AD 

D  r 

7  A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

n  1 

PUTNAM 

I 

4 1 

i  0 

1  Q 

1  9 

464 

5  P 

5P 

5  P 

hennfptn  pnwFR  Pi  ant 

HILLSBDRO  2  SSW 

4108 

n  A 
uo 

MONTGOMERY 

c 

tto 
57 

00 

Q  0 

In 

720 

A.  Q 

op 

7  A 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON 

4198 

05 

VERMILION 

7 

4  0 

7  ft 

fl  7 

0  f 

*tU 

( 1 0 

0  y 

7  A 

^  U 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

c 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

39 

44 

90 

\2 

620 

7A 

7  A 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

\ 

39 

06 

90 

2  X 

630 

5P 

8  A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JDLIET  BRANDON  RD  DAM 

4  5  30 

0  2 

WILL 

4 1 

30 

8  8 

06 

J  H  5 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

^  "5  ^ 

07 

WILL 

1 

4 1 

^7 

68 

0 

S  9 

f\  D 
0  r 

Ik  D 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  WTR   POLL  CTL 

^An3 

KANKAKEE 

1 

1 

4  1 

08 

7  A 

7  A 

f  A 

I,  n 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KE ITHS8URG 

4655 

0  1 

MERCER 

4 1 

06 

90 

57 

7  ^  u 

7  A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE 

4710 

0  1 

HENRY 

X 

41 

1 5 

89 

55 

ft  9 

w  £  U 

5  P 

V  D 

~  r 

STAR  COURIER 

KEWANEE   BAKER  PARK 

4715 

0 1 

HENRY 

\ 

4 1 

1 5 

69 

55 

800 

KEWANEE   BAKER  PARK 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

69 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK/  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS.   O.B.PACE/  JR. 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPS 

LANARK 

4879 

0 1 

CARROLL 

42 

06 

89 

50 

370 

BDYCE  D  HUMPHREYS 

LA  SALLE   1  S 

4973 

07 

LA  SALLE 

\ 

4  1 

19 

69 

06 

7  A 

ILL  DIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVILLE 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

37 

4 1 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

40 

09 

89 

22 

■^90 

6P 

7  A 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

68 

12 

655 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPDRT  POWER  HOUSE 

D  i 

WI  LL 

1 

4 1 

^  4 

0  <s 

(^  A  C 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

LOUISVILLE 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

6  8 

30 

*T U 

JAMES  F,  MORGAN 

MACK  I  MAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANDA   1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

S  ^  7  6 
5  5 1 0 

07 

MCHENRY 

42 

1 5 

8  8 

36 

820 

6P 

7  A 

HAROLD  HYDE 

MAR  I  ETTA 

0  ^ 

FULTON 

1 

40 

^  0 

QO 

7 

£  J 

^  A  n 
0  H  y 

L 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

c;    A  7 
5  5  *t  t 

n  ft 

W I LL I AMSDN 

4  A 
•t  0 

i  77 

7  A 

7  A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

3  5  0  *t 

04 

MACON 

1 
i 

40 

02 

ft  A 

0  0 

5  8 

7  9  n 

r 

V- 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

K  Q  "T  7 

0  ^ 

UA  SALLE 

4 1 

7  0 

ft  Q 
a  0 

A  R  <t. 
*t  0  0 

7  A 

1  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

5380 

07 

C  LARK 

7 

37 

23 

0  7 

A.  1 

4  1 

K  7  C 

R  0 

B  D 

5  r 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASON  CITY   1  NW 

0 

MASON 

1 

1 

40 

8  9 

<i  A  e: 

A  D 

0  r 

0  r 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MATTQON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK   AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

C 

ORVILLE  W  GULLANG 

MCLEANSBORO 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

flfl 

33 

460 

7A 

7A 

WILLIAM  CAMPBELL 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.   F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  CASPARDO 

MOLINE  WSD  AP  R 

5751 

Oi 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONTICELLD  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORR  I  S 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

69 

28 

630 

r. 

MRS   DOROTHY  A  BULLARO 

MT  CARMEL    1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

SA 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE    1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER  I,  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

8B 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 
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MOWE AOUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A,  DDOLEV 

MURPHYSBDRD  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

6011 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

39 

20 

515 

6P 

6A 

DOVLE  COHLMEYER 

NEW  BnSTON  DAM  17 

6080 

01 

u  c  o  f  c  a 

MERCER 

4 

41 

11 

91 

03 

548 

7A 

U   5   CURrS   Or  tNijlNEERS 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7A 

C 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

C 

CARL  C  KEELE 

QLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

C 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.   M.  GADDIS 

P  ANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

C.  E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

37 

42 

73C 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

67 

42 

680 

7P 

7P 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

41 

710 

MID 

MID 

H 

PARK.    PUKcjT    WATtK  CU 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

4 1 

41 

88 

59 

895 

7A 

7A 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

"1 

15 

780 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WSD  AP 

R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  ?  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  NQ  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

c 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONTI AC 

6910 

05 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5P 

7A 

H 

Tl  1   TKinTC     UATCO     CCDV/  rn 

ILLlNUIo   WmIcK   icKv  CO 

PRAIRIE   DU  RDCHER 

IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7  A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

MRS.  FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN   1  NW 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

c 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY   FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 

RANTQUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL   LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

DLIN  F.  KETTELKAMP 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

C  D  A  M  t/  1    T  M 

4 

38 

02 

88 

58 

455 

c 

II     t     /•nODC     nc  CMf^TKICCDC 

U   5   CUKPb   UP  cNulINtcKb 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

1 1 

820 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

7A 

HARRIET  L.  REID 

ROCKFDRD  WSO  AP 

R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

68 

01 

500 

7A 

Jt'OSON  E.  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

11 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

V/COMTl  TnM 

VcKnlLlUN 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

TntLMA  LAiNE 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

42 

520 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPARTA  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

c 

B  E  LATTA 

SPRINGFIELD  WSD  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

46 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90 

00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD  J.  TDWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN  1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

690 

c 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

□  RVILLE  L".  weaver 

TOULON 

8630 

04 

STARK 

1 

41 

05 

89 

52 

765 

6P 

E  H  DOOEN 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5P 

9P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

C 

H 

MRS  BEULAH  RITTER 

VIRDEN  1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

99 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W,  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO  1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE  L.   MC  MURTRY 

WATERMAN  1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

c 

PAUL  T  LEIFHEIT 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WGFA 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

6A 

RADin  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

450 

7A 

MRS  BRENDA  D  HIATT 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89 

04 

685 

r 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41 

49 

88 

04 

680 

5P 

5P 

MORTON  ARBORETUM 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

WILCQX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38  36 

68  19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40  47 

90  01 

675 

C 

ORA  L.  BELL 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained, in  the  "HOUKLV  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

niHFNSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
So^menftn  ml  el     Monthly  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
3.ylight  savinrtlme.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
JempeJ^tuJe"  ?abie,   "Laplratfon  anS  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

vtATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  '-Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORUALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  AsheVllle,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above . 


Subscription  Price:    ,$2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20f  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


CU:a"fc:«L!'Alhivi!L?"orjh^?ro5j^  "^"""^^  "'^""'^  ^"^  ""-•»'-i<=  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
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@ 
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n 
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|}lHi>oj.nJ  Pi 


-9- 

llarrlsburttl 


u  s  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C  28801 


COM  210 


FIRST  CLASI 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WHITF  HALL  I  E 

LOWFST  TemPPRATURE 
2  STATIONS 

GREATEST  TQTAL  PRECIPITATION 

BROOKPORT  DAM  5  2 

LFAST  TOTAL  PRECIPITATION 

MINDNK  3  N? 

GREATEST  1  CAY  PRECIPITATION 
MAKANDA   I  NW 

GREATEST  TQTAL  SNOWFALL 
RUSHVILLE 

GREATEST  DEPTH  OF  SNQW 
4  STATIONS 


IBER 
1973 

e  78 


>Io.  11 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ill.no.s 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departwe 
From  Normal 

Highest 

5 
a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

.  s 

° ! 
hi 

«       *  * 

NOPTMWEST  01 

ALEnO 

50.2 

33.0 

41,6 

1.9 

63 

15  + 

16 

10 

695 

0 

1 

1 3 

0 

1.34 

-  .64 

.77 

20 

.  0 

0 

4 

1 

0 

P I XDN 

'.7,9 

31.9 

39.9 

.8 

60 

21  + 

16 

10 

746 

0 

1 

17 

0 

1 .58 

-  .67 

.39 

21 

T 

0 

5 

0 

0 

FRFEPORT   WASTE   WTR  PLT 

At.b 

2B.8 

37.7 

,  7 

60 

15 

19 

10  + 

811 

0 

1 

24 

0 

2.50 

.19 

1.21 

15 

T 

0 

4 

2 

1 

FULTDN   DAM  13 

32.1 

39  .9 

59 

21 

19 

10 

747 

0 

1 

13 

0 

1.79 

.56 

21 

.  0 

0 

7 

1 

0 

G&LVA 

48.2 

32.1 

40.2 

.5 

63 

15 

16 

10 

741 

0 

1 

12 

0 

1.31 

-  .77 

.46 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

GENESFO 

46 .  e 

31.4 

40. 1 

62 

14 

17 

10 

741 

0 

0 

1 8 

0 

1.01 

-  1 .05 

.46 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

hennepim  power  plant 

51.0 

32.1 

41,6 

66 

15 

13 

10 

696 

0 

0 

17 

0 

1 .00 

.50 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

kewanee 

50.5 

33. 9M 

42. 2M 

63 

14 

673 

0 

0 

14 

0 

.99 

.70 

21 

3 

1 

0 

MOLINE  WSO  AP  R 

49.0 

31.8 

40.4 

1.2 

6? 

13  + 

15 

10 

733 

0 

1 

IB 

0 

1.15 

-  .80 

.56 

20 

T 

0 

3 

1 

0 

MORRISON 

49.1 

31.5 

40.3 

1.3 

60 

14  + 

16 

10 

731 

0 

1 

2  1 

0 

1.20 

-  1 .03 

.40 

20 

T 

0 

4 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

48.  1 

30.2 

39.2 

1.4 

60 

21  + 

14 

10 

768 

0 

0 

20 

0 

2.31 

-  ,15 

.63 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

PAW  PAW 

45.6 

30.3 

38.0 

59 

15 

15 

10 

805 

0 

0 

19 

0 

1.83 

-  .40 

.58 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

RDCHELLE  6  NW 

47.8 

31.3 

39.6 

60 

14 

16 

10 

756 

0 

0 

19 

0 

1.58 

-  ,46 

.47 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

RQCKFORn  WSn  AP  //R 

48.1 

31.7 

39.9 

2.8 

63 

14 

15 

10 

744 

0 

0 

14 

0 

1.97 

-  ,40 

.55 

14 

T 

0 

6 

2 

0 

STOCKTON 

45. 5M 

31.1 

38. 2M 

17 

10 

602 

0 

1 

1 9 

0 

2  .87 

1 .00 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

TISKILWA 

50.3 

33.1 

41.7 

63 

14  + 

15 

10 

691 

0 

1 

14 

0 

1 .19 

,76 

.43 

28 

.0 

0 

3 

0 

u 

WALNUT 

48.3 

30.9 

39.6 

.0 

61 

15  + 

14 

10 

754 

0 

0 

18 

0 

1  .43 

.57 

.46 

21 

T 

0 

5 

0 

0 

D IV I S I  DM 

40.0 

1.3 

1  .50 

-  .53 

T 

NDOTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nw 

46 . 8 

28.9 

37.9 

63 

15 

15 

6 

805 

0 

0 

1 9 

0 

2.59 

.68 

15 

T 

T 

16+ 

5 

2 

0 

AUKUKa  (,ULUr:bt 

50.  1 

33.0 

41.6 

3.2 

64 

21 

12 

10 

696 

0 

0 

14 

0 

1.98 

-  .25 

.62 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

QAOD  TMrTnw 

46.6 

29 . 3 

38.0 

64 

15 

14 

10 

804 

0 

2 

19 

0 

3.19 

1.43 

15 

T 

0 

6 

1 

1 

IfHlCAIjU    UKArJ!  rflKK 

50.1 

38.3 

44,2 

63 

14 

25 

9 

617 

0 

0 

7 

0 

CHICAGO  Q'HARE   WSn   AP  R 

50.1 

33.6 

41.9 

3.8 

65 

14 

18 

10 

667 

0 

0 

9 

0 

1.50 

-  .57 

.38 

14 

T 

0 

5 

0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

51.3 

37.2 

44.3 

3.5 

66 

15 

22 

9 

618 

0 

0 

8 

0 

2.02 

-  .06 

.61 

24 

5 

2 

0 

49,7 

34 . 1 

41.9 

2.0 

65 

14 

19 

10 

665 

0 

0 

9 

0 

1  ,44 

.76 

.42 

24 

T 

0 

5 

0 

0 

DE  KALB 

47.9 

31.3 

39.6 

2.1 

61 

14 

16 

10 

758 

0 

0 

18 

0 

3.01 

.76 

1.29 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

50. 2M 

31. 9M 

41. IM 

1.0 

69 

15 

14 

10 

711 

0 

0 

11 

0 

1.45 

-  .57 

.47 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

JOLIET 

52.1 

33.9 

43.0 

66 

15 

19 

10 

655 

0 

0 

12 

0 

1.05 

.27 

21 

.0 

0 

6 

0 

0 

MARFNGO 

47.0 

30.1 

38.6 

63 

14 

15 

10 

785 

0 

1 

21 

0 

1.85 

.50 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

OTTAWA 

51.8 

34.2 

43 . 0 

2.4 

65 

15 

17 

10 

65 1 

0 

0 

12 

0 

1.18 

.  76 

.  5 1 

2  8 

.  0 

0 

3 

1 

0 

PARK  FOREST 

49.5 

32.6 

41.1 

65 

14 

17 

10 

713 

0 

0 

1 1 

0 

1.46 

.51 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

PERU  2  W 

50.9 

31.0 

41.0 

.2 

64 

15  + 

12 

10 

715 

0 

0 

1 8 

0 

1.18 

.70 

.43 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

WAUKEGAN  4  WSW 

47.1 

31,2 

39.2 

.3 

63 

15 

19 

11+ 

768 

0 

0 

1 6 

0 

2.42 

.05 

.68 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

WHEATON  3  SE 

49.7 

31.1 

40.4 

61 

14 

14 

10 

730 

0 

0 

16 

0 

1.43 

.45 

28 

T 

0 

S 

0 

0 

DIVISION 

41.1 

1,7 

1.85 

-  .30 

T 

UEST  03 

51.2 

32.8 

42.0 

56 

14 

16 

10 

681 

0 

0 

13 

0 

1 .46 

-  .68 

.53 

20 

T 

0 

3 

1 

0 

GOLDEN   I  NW 

54.2 

35.1 

44.7 

71 

14 

17 

10 

602 

0 

1 

11 

0 

1.91 

-  .18 

.49 

28 

.5 

0 

6 

0 

0 

LA  HARPE 

52.8 

33.1 

43.0 

2.1 

68 

14 

14 

10 

656 

0 

0 

12 

0 

2.29 

.24 

.84 

21 

1.0 

0 

4 

3 

0 

MONMOUTH 

51.9 

33.1 

4^.5 

2.6 

65 

14 

15 

10 

670 

0 

0 

13 

0 

1.57 

-  .57 

.5u 

28 

T 

0 

4 

1 

0 

Qll  I NC  V 

55  .0 

37,8 

46.4 

3.4 

74 

14 

20 

10 

550 

0 

1 

8 

0 

2.29 

.22 

1.43 

20 

T 

0 

5 

1 

1 

QUINCY   FAA  AP 

52.7 

35.3 

44.0 

71 

14 

19 

10 

624 

0 

1 

9 

0 

2.51 

.98 

20 

T 

0 

5 

2 

0 

RUSHVILLE 

52,7 

33.8 

43.3 

1.7 

67 

22  + 

18 

10 

644 

0 

1 

11 

0 

1.65 

-  .74 

.40 

20 

4.0 

7 

0 

0 

DIVISION 

43.7 

2.5 

1 .95 

-  .25 

.6 

1 

*       •  » 

CENTRAL  04 

1 

BLDOMINGTON  NORMAL 

52,9 

34.5 

43.7 

2.5 

69 

14 

15 

10 

631 

0 

0 

9 

0 

1.19 

-  1.42 

.49 

28 

T 

0 

4 

P 

0 

CHENOA 

51 ,  2M 

34 .  IM 

42 .  7M 

66 

14 

16 

10 

663 

0 

0 

12 

0 

.  99 

•  60 

28 

.  0 

0 

2 

1 

0 

UCLA  1  I' 

54,7 

36.8 

45.8 

3.3 

.  73 

14 

16 

10 

572 

0 

0 

9 

0 

2.83 

.17 

.67 

1 

.0 

0 

9 

1 

0 

CADMCS  ^TTV 

53, OM 

34. 4M 

43. 7H 

70 

14 

15 

10 

631 

0 

1 

12 

0 

.5 

T 

9 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

53, 4M 

36. 2M 

44. 8M 

3.4 

73 

14 

18 

10 

599 

0 

0 

S 

0 

2.18 

-  .15 

.68 

20 

1.0 

1 

9 

8 

1 

0 

LACON  2  E 

51,5 

33.4 

42.5 

67 

14 

15 

10 

670 

0 

0 

15 

0 

1.37 

.49 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

LINCOLN 

53.2 

35.1 

»2 

2.6 

14 

1 7 

1 0 

O  1  1 

0 

0 

12 

0 

2*11 

1 

1*0 

9 

Q 

MASON  CITY   1  NW 

52.9 

34.6 

43.8 

71 

14 

15 

10 

630 

0 

0 

11 

0 

1.72 

.44 

28  + 

1.5 

2 

8 

5 

0 

0 

51.3 

33.0 

42.2 

67 

14 

16 

10 

678 

0 

1 

17 

0 

.86 

-  1.25 

.44 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

PEORIA  WSD  AP  //R 

51.6 

33.1 

42.4 

2.7 

67 

14 

15 

10 

671 

0 

0 

13 

0 

1.48 

-  .66 

.68 

20 

.1 

T 

9 

3 

1 

0 

PftlNCEVILLE  1  N 

49.8 

34. 1 

42  .0 

66 

14 

16 

10 

683 

0 

1 

10 

0 

1 . 26 

.  66 

.47 

26 

.  0 

0 

5 

0 

0 

Division 

43.4 

2.4 

1  .60 

-  .71 

.4 

EAST              *  05 

n  A  Kl  \/  T  1  I  P 
UQNvi  LLC 

54.3 

34.8 

44.6 

3.0 

70 

14 

15 

10 

608 

0 

0 

14 

0 

3.26 

.33 

1.06 

25 

T 

T 

8 

6 

3 

HOOPESTOM 

52.0 

35.1 

43.6 

2.7 

67 

15  + 

17 

10 

635 

0 

0 

11 

0 

2.59 

-  .05 

.65 

24 

T 

0 

6 

3 

0 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

50.6 

34.3 

42.5 

2.2 

66 

15 

18 

10 

667 

0 

0 

11 

0 

1.55 

-  ,44 

.60 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

PIPER  CITY   3  SE 

51.2 

33.9 

42.6 

68 

14 

15 

10 

666 

0 

0 

12 

0 

1.77 

-  ,32 

.63 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

PONTIAC 

51,6 

34.7 

43.2 

2.2 

67 

14 

18 

10 

649 

0 

0 

8 

0 

1.51 

-  ,56 

.60 

28  + 

.0 

0 

4 

2 

0 

RANTOUL 

52.6 

34.5 

43.6 

70 

15 

17 

10 

636 

0 

0 

13 

0 

2.35 

.52 

1 

T 

0 

7 

1 

0 

URBANA 

52,8 

36.6 

44.7 

3.4 

69 

14 

21 

10 

602 

0 

0 

7 

0 

2.47 

-  ,15 

.69 

25 

.2 

0 

6 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  i^-^in^ll 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
From  Normal 

■3 
o 
ja 

Oi 

s 

Date 

Lowest 

o 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

H 

•3 

.e 

|i 

Greatest  Day 

• 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Average 

Average 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

.10  or  More 

1    .SO  or  More  1 

1.00  or  More 

5  • 

e  1 

i  > 

si 

^  k 

HTSEKA   2  NW 

33.0 

41.7 

66 

14 

15 

10 

691 

0 

1 

13 

0 

1.71 

-  .62 

.74 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

43.3 

2,5 

2.18 

-  .26 

T 

*       •  • 

i^EST   SOUTHWEST  06 

LTON   D4H  26 

56.7 

34.9 

45.8 

74 

15 

21 

10 

568 

0 

0 

10 

0 

4.32 

1.61 

25 

.0 

0 

8 

2 

1 

IRLINVILLE 

5J.<. 

37.3 

46.4 

3,1 

75 

14 

15 

10 

551 

0 

0 

7 

0 

2.61 

-  .28 

.63 

25 

.0 

0 

B 

1 

0 

HGCSVILLE 

5<..9 

36.1 

45.5 

2.6 

75 

14 

19 

10 

579 

0 

0 

10 

0 

.55 

25 

T 

T 

9 

8 

1 

0 

ULS«ORO  2  SSM 

56. 1 

35.0 

45.6 

2.0 

74 

14 

16 

10 

574 

9 

4.34 

1.50 

1.67 

25 

.0 

0 

9 

3 

1 

tCKSONVILLF 

53.1 

33.8 

43.5 

.8 

75 

15 

17 

11 

638 

0 

1 

12 

0 

3.03 

.51 

.62 

25 

.5 

1 

9 

B 

1 

0 

ERSEYVILLE   2  SW 

57.8 

37.3 

47.6 

76 

14 

19 

10 

516 

0 

0 

8 

0 

3.24 

1.10 

25 

.0 

0 

9 

2 

1 

Mi 

54.3 

38.1 

46.2 

3.5 

72 

14 

20 

10 

557 

0 

1 

7 

0 

4.31 

1 . 56 

1.36 

25 

.5 

T 

9 

B 

2 

1 

'rincfield  wso  ap  r 

54,6 

36.3 

45.5 

3.7 

74 

14 

17 

10 

578 

0 

0 

9 

0 

1.43 

-  .93 

.34 

25 

1.3 

1 

9 

6 

0 

0 

1  R  U  C  I 

55. <> 

37.1 

46.3 

73 

14 

16 

10 

556 

Q 

Q 

3 

1.75 

.55 

25 

1.0 

1 

a 

7 

1 

0 

■IITE   HALL    1  E 

56.5 

37.0 

46.8 

3.2 

77 

14 

18 

10 

539 

0 

0 

7 

0 

2.29 

-  .20 

.70 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

45.9 

2.8 

2.99 

,34 

.3 

*       •  • 

■AST   SOUTHEAST  07 

■lARLESTON 

55. OM 

37. 6M 

46. 3M 

20 

10 

552 

0 

0 

8 

0 

1.61 

25 

1.0 

0 

1 

FFINCHAM 

56.6 

38.4 

47.5 

4.8 

72 

14 

18 

10 

516 

0 

0 

8 

0 

5.26 

1,68 

2.19 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

LDRA   5  NW 

59.2 

38.0 

48.6 

3.9 

74 

14 

15 

lo 

487 

0 

0 

9 

0 

4  75 

1.47 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

ARSHALL   1  E 

55.8 

37.1 

46.5 

71 

14 

18 

10 

550 

0 

0 

10 

4.11 

1.46 

25 

T 

0 

7 

4 

1 

ATTOON 

53.6 

36.3 

45.0 

70 

1 4 

20 

10 

S94 

0 

0 

B 

0 

3.65 

25 

1 . 0 

1 

8 

7 

2 

0 

3WEA0UA 

54.9 

36.6 

45.8 

73 

14 

15 

10 

570 

0 

1 

12 

0 

T 

9  + 

EWTON  6  SSE 

54.9 

36.5 

45.7 

7  2 

15 

18 

10 

574 

0 

0 

11 

0 

■  CO 

5.5' 

1.88 

25 

.0 

0 

9 

5 

1 

LNEY   2  S 

58.1 

39,6 

48.9 

3.9 

74 

14 

17 

10 

479 

Q 

Q 

7 

6.34 

2.00 

24 

.0 

0 

B 

4 

2 

ALESTINE 

56.6 

38.8 

47.7 

3.8 

73 

14 

17 

10 

514 

0 

0 

8 

0 

5.36 

1,89 

1.55 

25 

.0 

0 

8 

4 

2 

ARIS  WATERWORKS 

54.8 

36,9 

5  •  9 

3*6 

72 

1 4 

1 6 

10 

569 

0 

0 

10 

0 

4.30 

1,22 

1 . 26 

25 

1 . 5 

* 

8 

3 

I 

ALEM 

59. 1 

39,8 

49,5 

75 

14 

19 

10 

461 

0 

0 

6 

0 

4.65 

1 , 34 

1.65 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

JSCOLA 

54. 7M 

36, 6M 

45, 7M 

70 

14 

17 

10 

573 

0 

0 

0 

3.24 

,29 

.96 

25 

2.0 

2 

8 

7 

3 

0 

55.3 

37, 5M 

46, 4M 

74 

15 

553 

0 

0 

0 

3.85 

1.92 

25 

.0 

0 

6 

1 

1 

INDSOR 

54.6 

37,7 

46.2 

3.9 

72 

14 

18 

10 

558 

0 

0 

10 

0 

4.02 

1,01 

1.30 

25 

.5 

1 

8 

7 

4 

1 

DIVISION 

46,8 

3.5 

4.59 

1,32 

,  5 

•      t  • 

UNA   1  E 

60.0 

41,7 

50.9 

4.5 

72 

15* 

20 

10 

418 

0 

0 

6 

0 

6.00 

4,03 

2.65 

24 

.0 

0 

4 

ELLEviLLE  SO  III  univ 

59.2 

37, 5M 

48. 4H 

75 

14 

17 

10 

504 

0 

0 

8 

0 

4.11 

.0 

0 

AHOKIA 

AIRO   WSO  CI  R 

60. 5 

45,3 

52.9 

5.0 

73 

15  + 

25 

10 

?58 

0 

0 

3 

0 

7. PI 

3,04 

2  •  79 

23 

.  0 

g 

^RBONDALE   SEWAGE  PL 

58.9 

38,9 

48.9 

2.9 

75 

15 

IB 

10 

477 

u 

0 

8 

0 

8.12 

4,50 

2.26 

25 

.0 

0 

B 

6 

2 

ARLYLE  RESERVOIR 

56.0 

37,4 

46.7 

73 

15 

19 

1 0 

541 

0 

0 

9 

0 

4  •  97 

1.76 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

DBOEN  2  S 

60. 1 

41,8 

51,0 

74 

14 

19 

10 

420 

0 

0 

9.77 

3.35 

24 

.0 

0 

8 

5 

5 

59. 8M 

41, 2M 

50, 5M 

4.5 

73 

14 

19 

10 

432 

0 

0 

5 

0 

6.75 

3,26 

1.97 

25 

.0 

0 

7 

5 

4 

AKANDA   1  NW 

60  .  4 

42,5 

51,5 

75 

14 

1 9 

10 

402 

0 

0 

5 

0 

B.69 

3  •  84 

24 

■  0 

g 

ARION  1,  NNE 

57.7 

38,8 

48.3 

2.2 

73 

16 

18 

10 

499 

0 

0 

9 

0 

8.79 

4.95 

2.73 

25 

.0 

0 

8 

6 

4 

ASHVILLE   <.  NE 

57.8 

40,8 

49.3 

74 

14 

20 

10 

466 

0 

0 

6 

0 

5.29 

2,14 

1.89 

25 

.0 

0 

B 

4 

1 

*  AR  T  A 

60.4 

41,2 

50.8 

4.6 

74 

14* 

20 

10 

422 

0 

4.28 

1.04 

1.70 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

ATERLQO   1  WSW 

58.8 

40  •  1 

49.5 

75 

10 

462 

0 

0 

6 

0 

4.88 

1.60 

1.70 

25 

.  0 

0 

9 

3 

DIVISION 

49.9 

4.0 

6.79 

3.27 

.0 

•       *  * 

cniiTucA^T  no 

L8I0N 

59.1 

41,7 

50.4 

72 

14 

19 

10 

435 

0 

0 

6 

0 

5.81 

1.81 

25 

.0 

0 

6 

4 

3 

ROOKPORT  DAM  52 

61.8 

43,4 

52.6 

74 

14 

20 

10 

367 

0 

0 

3 

0 

10.53 

6.60 

3.24 

24 

.0 

0 

11 

7 

4 

IXON  SPRINGS  AGR  C 

60.6 

42,4 

51.5 

72 

14 

18 

10 

404 

0 

0 

6 

0 

8.62 

2.98 

24 

.0 

0 

7 

6 

4 

AIRFIELD  RADIO  WFIW 

57.6 

41,7 

49.7 

4.2 

72 

14 

19 

10 

454 

0 

0 

7 

0 

7.06 

2.62 

24 

.0 

0 

B 

4 

3 

ARRISBURG 

61.6 

42,7 

52.2 

5.3 

76 

14 

17 

10 

383 

0 

0 

6 

0 

7.09 

3.77 

2.52 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

CLEAN590R0  2  ENE 

57.2 

39,6 

48.4 

2.3 

73 

15 

20 

10 

491 

0 

0 

6 

0 

7.99 

4.48 

2.29 

25 

.0 

0 

9 

5 

3 

T  CARMEL    1  NNW 

58.2 

40,1 

49.2 

72 

14 

17 

10 

468 

0 

0 

7 

0 

6.24 

1.53 

25 

.0 

0 

7 

5 

4 

OUNT  VERNON 

57, 9M 

39, 9M 

48. 9M 

4.1 

71 

14 

465 

0 

0 

7 

0 

7.26 

3.71 

2.65 

24 

.0 

0 

7 

5 

2 

OSICLARE 

60.7 

42.1 

51,4 

74 

14 

18 

10 

403 

0 

0 

5 

0 

6.82 

3.16 

24 

.0 

0 

9 

6 

3 

DIVISION 

50,5 

4.6 

7.71 

4.09 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


IS     17  18 


19     20  21 


24 

1 

25 



1 

26 

 ^ 

27 

1 

28 



.03 

.10 

T 

.20 

.19 

.01 

.03 

.32 

.60 

T 

.01 

.02 

.07 

.3; 

T 

.16 

T 

T 

.12 

T 

.46 

.03 

.11 

.21 

.06 

.05 

T 

T 

.45 

.11 

T 

.05 

.14 

.  26 

.  03 

.  22 

.11 

T 

.02 

.15 

.28 

.04 

.10 

.05 

.09 

.30 

.63 

.12 

.15 

.14 

T 

.05 

.04 

.15 

.11 

T 

T 

.55 

.15 

T 

7 

.39 

.97 

T 

.27 

.52 

T 

.01 

.22 

.05 

1 .00 

.08 

.04 

.10 

T 

.06 

T 

.43 

.0« 

T 

.10 

T 

.49 

.65 

T 

T 

.42 

.62 

.01 

.24 

.36 

.28 

*03 

T 

.48 

.  16 

.26 

.36 

^ 

04 

.27 

.61 

.01 

.01 

.01 

.94 

.«2 

T 

.01 

.04 

.32 

.18 

.01 

.03 

,68 

.34 

.03 

T 

T 

.48 

.  15 

.05 

.37 

.34 

.34 

T 

T 

.26 

.21 

.02 

.19 

.08 

.01 

.01 

.31 

.35 

T 

T 

.49 

.08 

.02 

.19 

.39 

.2C 

T 

T 

T 

.38 

.12 

T 

.51 

.38 

.02 

.07 

.51 

.36 

T 

.09 

T 

.63 

.10 

T 

T 

.01 

.43 

.03 

.12 

.o; 

!l5 

.38 

T 

T 

T 

.34 

.33 

T 

.45 

.20 

T 

.53 

.  14 

.26 

.  14 

.  19 

.11 

.15 

.02 

.42 

.25 

.49 

.06 

.05 

.05 

.15 

.23 

.20 

.10 

.49 

.03 

.22 

.03 

.51 

.08 

.22 

T 

.52 

.20 

.03 

.50 

.53 

.04 

.38 

.24 

.17 

.32 

T 

.48 

.  12 

.23 

.23 

.18 

.IS 

.01 

T 

.74 

.17 

!i: 

!23 

T 

!39 

.15 

.30 

T 

.35 

.60 

.20 

.06 

.03 

.49 

.22 

.13 

.05 

.02 

.49 

T 

.03 

.01 

.60 

.01 

.03 

.91 

.55 

10 

.36 

.21 

.49 

.22 

.36 

.36 

.17 

.10 

.14 

.39 

.05 

.03 

.01 

.49 

.40 

.32 

.10 

.03 

.36 

.17 

.05 

.01 

.42 

.19 

.16 

.09 

.02 

.44 

.03 

.05 

.02 

.44 

.48 

.45 

.16 

.29 

.0! 

.01 

.04 

.25 

.16 

T 

.12 

.35 

.10 

.02 

.47 

.07 

.09 

7 

.42 

.51 

1.06 

.23 

.02 

.36 

.66 

1.13 

.12 

.20 

.45 

.2! 

.34 

.02 

.93 

.6t 

.43 

.09 

.06 

.54 

.1! 

.04 

T 

T 

.95 

.it 

.49 

.  16 

.04 

.21 

.  1( 

!o4 

T 

j 

!60 

.4- 

.45 

.10 

T 

.37 

.4i 

1.32 

.29 

.31 

.69 

.17 

.0! 

.34 

.2( 

.33 

.09 

.0! 

.7* 

.4! 

1.61 

.32 

.03 

.17 

.1! 

.42 

.39 

.32 

.5C 

.45 

.32 

.05 

.40 

.41 

.63 

.30 

.03 

.18 

NOHTHWEST 


01 


ILEOO 
DIXON 

FREGPORT  HASTE  WTR  PLT 
FULTQS  DAM  13 
GALENA   1  N 

CALVA 
CENESEO 

HENNEPIN  POWEP  PLANT 
ILLINOIS  CITY  0AM  16  / 
KEITHS8URC 

KEWANEE 
HOLINE  USn  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEM  eOSTON  DAM  17 

PAW  PAM 
ROCNELLE  6  Ny 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  H50  AP  / 
STOCKTON 


NORTHEAST 


02 


ANTIOCH  2  NU 
AURORA  COLLEGE 
BARRINCTON 

CHAKNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  O'HARE  HSO  AP  R 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //ft 
DG  KALB 
ELGIN 

GEeWARD  WOODS  ST  PARK 

JOLIET  BRANDON  RO  0AM 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
nARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DA" 
WAUKEGAN  4  WSW 
WME4T0N  3  SE 


WEST  03 

AVON  9  NE 
BENTLEV  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALES6URG 
GLADSTONE  DAM  18 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSDN 
OUINCY 

OUINCY  FAA  AP 

OUINCY  DAM  21  / 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


RUSHVILLE 


04 


CENTRAL 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHEND4 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACDN  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

MINONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

PEORIA  wSO  AP  / 

PETERSBURG  3  SSW 
PRINCEVILLE  1  N 
TOULON 


EAST 


09 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
P0N7IAC 
RANTOUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 
BARRY 

BEARDSTOWN 

BLUFFS 

CARLINVILLE 


2.60 
1.79 
2.49 


1.00 
1.50 
2.01 


2.59 
1.96 
3.19 


1.59 
1.46 
1.46 

1.91 
2.29 
1.55 
1.57 
1.97 

2.22 


T  T 


.67 
.24 


.09 
1.29 
1.39 


DAILY  PRECIPITATION 


GRAFTON 

OeENVILLE   1  E 

OICCSVULE 

HAROtN 

HILLSAORO  2  SSH 
JACKSQNvILlF 
JERSEVVtLLE  i  Sw 
KINCAIO 
HE  DORA 

MOUNT  Q1.1VE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO  AP 
VIRDE"*  I  N 


7  8 


Day  oi  Month 
13  I  14  I  IS 


16  I  17  I  18~ 


.10 
.22 
.06 


1.69 
1.A2 
1.92 
.S9 
.67 

1.67 


.2t 
.19 
.*9 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NH 
CREENJP 

MUTSQNVILLE  POMFR  PL 

LAIHENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
MATTQON 
HOMEAOUA 
NEKTON  »  SSE 

OLNEV  2  S 

PALESTINE 

PARIS  MATERHORKS 

SAINTE  MARIE 

SALEM 


1.22  ; 
.eo  I 

■  »7 


TUSCOLA 
VANOALIA  2  NM 
HILCOX 
WINOSnO 


3.2A 
3.69 
6.76 


.19 
.92 


.69 

.72 
.90 


SOUTHHEST 


06 


ANNA   I  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIv 
CAHOKIA 
CAIRO  aSO  CI 
CAR60NDALE  SEKACE  Pi 

CARLVLE  RESfRVOIR 

CENTRALIA  2  SW 

CHESTER 

COaOEN  2  S 

OU  OUOIN  1  NNM 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA   L  NM 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  DU  ROCNER  IHSW 

RED  BUD 
SPARTA 

KATERlOO  1  HSH 


9.05 
6.69 
6.79 
5.29 
9.99 

A.  76 


.06 
.06 
.26 


.96  2.91 
1.06  3.6A 
1.10  1.80 


2.27  1.37 
1.07  1.16 
2.73  1.50 
1.69  .66 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

6ENT0N  FOREST  SERVICE 
BROOkpOHT  OAM  52 
CARMI   6  NW 
DIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  HFIN 
COlCONDA  OAM  51 
HARR ISBURC 

HARRISBtlRC  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  ENE 

mt  carhel  1  nnm 
mount  vernon 
RCSIClaRE 

shahneetomn  nem  tdmn 

MAVNE  CITY 


5.61 
7.72 
10.93 


7.09 
6.70 
7.99 

6.24 
7.26 
6.62 
6.23 
7.71 


.07 
.39 


1.09 
1.1' 
.44 


1.69  .19  1.03 

.77  1.22 

1.67  1.12 

1.59  .27 

.66  1.11 

2.96  1.06 

2.29  1.27 


Sm  iiIwiuc*  mm*  Mlewlng  Suboa 
-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NOVEM66R  1973 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1 

E 

'i- 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

19  , 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30  1  31 

Avei 

*         •  • 

NORTHWEST  01 

MIN 

51 
37 

50 
36 

49 
30 

43 
33 

37 
21 

44 
22 

52 
35 

46 
29 

32 
2 1 

40 
16 

47 

62 

62 

63 
36 

63 

43 
3  5 

56 
32 

57 

47 
3 1 

57 

59 
36 

55 

52 

50 
4  1 

45 

45 
33 

50 
44 

47 
29 

49 

52 

50.2 
33.0 

OIXON 

MAX 
MIN 

«; 

36 

47 

37 

49 

32 

39 
30 

37 
22 

41 
22 

41 
33 

36 
30 

30 
20 

35 
1 6 

40 

58 

58 

60 
36 

53 

42 
30 

52 
30 

60 

50 

55 

60 
33 

58 

55 

55 

45 

3 1 

45 
29 

48 
4^ 

46 

31 

45 

52 

47.9 
31.9 

FREEPDRT  H4STE  WTR  PLT 

MAX 
MIN 

50 
35 

45 
35 

50 
30 

49 

30 

40 
20 

36 
2 1 

41 
23 

43 
27 

32 

34 
1 9 

36 

41 

56 

58 

3 1 

60 

45 
29 

39 

53 
26 

56 

45 

59 

52 

53 

50 

49 

43 
3  1 

45 
36 

47 

30 

40 

45 

46.6 
28.8 

FULTUN  DAM  13 

MAX 
MIN 

52 
36 

44 
36 

51 
37 

45 

44 
26 

37 
26 

38 
27 

46 
31 

32 

34 

38 

43 

5n 

53 

56 

46 

44 

55 

53 

52 

59 

50 

53 

49 

49 

49 

45 
39 

46 

40 

48 

47.6 
32.1 

GtLVA 

MAX 

Mm 

51 
35 

49 
36 

49 

31 

50 
33 

39 
22 

37 
2 1 

41 
23 

49 
29 

34 

32 

39 

42 

60 

60 

63 

53 

43 

54 

58 

47 

60 

48 

58 

53 

52 

43 
34 

45 

46 

41 

47 

46.2 
32.1 

CENESEO 

MAX 

MIN 

*7 
36 

51 

49 

30 

40 

38 
22 

41 
24 

48 
34 

44 
26 

33 

39 

44 

60 

61 

62 

52 

41 

55 

56 

46 

60 

59 

56 

50 

50 

44 

45 

48 

42 

47 

54 

46.6 
31.4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

50 
36 

49 
39 

49 

31 

45 
34 

39 
24 

42 

20 

46 
31 

46 
31 

34 
2  1 

39 
13 

44 

61 

61 
42 

64 
37 

66 

43 
33 

56 
25 

62 

48 

57 

62 

62 
26 

57 
2  8 

54 

•<e 

46 
2  8 

48 

48 
32 

48 

56 

51.0 
32.1 

KEUANEE 

MAX 
MIN 

5e 

49 

48 

46 

41 

2  3 

40 

46 
29 

42 

30 

44 

42 

45 

61 

62 

63 

57 

44 

51 

58 

55 

54 

56 

56 

54 

55 

54 

48 

49 

44 

42 
2  6 

47 

50.5 
33.9 

MDLINE  WSD  AP 

MAX 
MIN 

46 

50 

47 

39 

37 
23 

41 

48 
36 

44 
28 

32 

39 

46 

62 

62 

60 
34 

51 

43 

57 

59 

46 

60 

59 

56 

52 

50 

44 

44 
32 

46 
37 

42 

50 

55 

49.0 
31.8 

MORRISON 

MAX 
MIN 

52 

50 

50 

44 

37 
21 

40 
2 1 

45 
32 

44 

29 

30 

33 

39 

60 

61 

60 
32 

55 

44 

56 

59 

55 

55 

59 

56 

54 

52 

44 

44 

48 

48 
3 1 

46 

52 
29 

49.  1 
31.5 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

50 

50 

46 

42 

37 

20 

39 

1  S 

43 
32 

45 
28 

33 

36 

42 
29 

58 

58 

60 
26 

53 

42 

54 

58 

53 

54 

60 

51 

51 

49 

47 

42 

47 

48 

45 

48 
27 

48.1 
30.2 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

<i5 

43 

47 

4" 

39 
2 1 

35 

23 

37 
26 

42 

30 

40 

33 
1 5 

37 
22 

37 
27 

55 

57 

59 

50 
26 

40 

42 

47 

45 

57 

56 

53 

54 

52 

42 

45 
37 

48 

41 

43 

45.6 
30.3 

ROCHELLE  6  NH 

MAX 
MIN 

46 

46 

46 

42 

37 

2 1 

39 

44 

32 

43 
29 

33 

36 

41 

57 

58 

60 

57 

41 

50 

58 

50 

53 

5° 

56 

51 

51 

46 

44 

47 

46 

44 

51 
3  0 

47.6 
31.3 

'^U^.^~LJ^vu    M  3  U  A" 

Mm 

'16 
36 

50 
36 

47 
33 

41 
31 

37 
22 

42 

20 

33 

22 

34 
20 

40 
1! 

42 
31 

58 
32 

59 
42 

63 
34 

47 
36 

41 
28 

52 
29 

59 
39 

47 
30 

56 
43 

59 
38 

56 
33 

61 
30 

52 
43 

44 
36 

45 
34 

49 

39 

42 
33 

45 
24 

50 
28 

46.1 
31.7 

STOCKTON 

MAX 

*5 
32 

46 
36 

42 
31 

38 

30 

33 

19 

38 
19 

42 
29 

41 
24 

31 
IB 

35 
17 

41 
30 

56 
32 

58 
46 

42 

47 
33 

38 
30 

52 
29 

56 
41 

46 
33 

62 
40 

56 
36 

51 
30 

50 
30 

46 
38 

42 
36 

42 
31 

47 
41 

44 
26 

21 

44 
32 

45.3 

TISKILUA 

MAX 

Mm 

50 
37 

50 
36 

50 
31 

44 
34 

38 
24 

42 
20 

47 
32 

36 
31 

32 
22 

40 
15 

43 
28 

63 
36 

61 
46 

63 
34 

61 
39 

43 

34 

55 
27 

62 
42 

56 
39 

57 
44 

61 
39 

62 
30 

56 
29 

54 
42 

46 
40 

46 
27 

46 
44 

47 

32 

47 
25 

55 
35 

50.3 
33.1 

WALNUT 

•          «  * 

MAX 

Mm 

50 
33 

49 
35 

49 

28 

40 
28 

37 
18 

41 
19 

45 
31 

42 
26 

39 

24 

39 

14 

40 
25 

59 
32 

61 

59 
39 

61 
35 

43 

30 

54 
29 

59 

41 

49 

30 

54 
40 

60 
36 

59 
32 

44 

29 

51 

34 

43 
3  8 

42 
32 

47 
36 

45 
29 

45 

44 

48.3 
30.9 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

Mm 

46 

49 

47 

46 

40 

33 

41 
16 

42 
31 

35 

16 

40 

40 

56 

57 

63 

45 

40 

50 

59 

46 

58 

57 

58 

50 

51 

42 

''t 

49 

41 

24 

44 

2  3 

46.8 
28.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

47 
35 

47 
34 

45 
31 

42 

36 
22 

46 
l9 

43 
30 

43 
31 

36 
24 

39 

12 

40 
28 

56 
35 

60 
43 

62 
37 

62 
4  5 

52 

3 1 

56 
25 

62 
45 

58 
34 

54 
4  1 

64 
49 

60 
32 

50 
34 

55 
4  1 

49 
4  1 

49 
35 

51 
36 

41 
3 1 

45 

50 

50.1 
33.0 

BARRINSTON 

MAX 

Mm 

46 
35 

47 
36 

46 
28 

36 
30 

41 
21 

34 
18 

39 
19 

43 
30 

32 
19 

32 

14 

39 

20 

41 
32 

55 
36 

58 
33 

64 
34 

46 
25 

40 
23 

49 
3 1 

58 
32 

46 
35 

59 
42 

56 
32 

61 
29 

53 
3 1 

53 
36 

42 
33 

47 
40 

50 
33 

41 
24 

43 
2  5 

46.6 
29.3 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

Mm 

50 
4 1 

50 

44 

39 

43 

35 

36 
28 

40 
27 

46 
37 

46 
28 

33 
25 

49 

28 

46 
3  5 

58 
42 

62 

50 

63 
48 

52 
36 

41 
32 

52 
34 

58 
46 

48 
4  5 

53 

60 
39 

61 
39 

58 

60 
5o 

50 
4  3 

46 
40 

52 
4  8 

48 
33 

44 

53 

50.1 
36.3 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

MAX 

Mm 

50 

49 

46 

43 

36 

41 

45 
33 

45 
23 

34 

41 

45 

53 

61 

65 
39 

35 

42 

2  5 

52 

60 

50 

58 

61 

61 

.'4 

59 

4! 

5-0 

54 

48 

45 
2  5 

54 

50.1 
33.6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

50 

49 

47 
37 

47 

45 
26 

40 
24 

42 
34 

45 
35 

36 
2  2 

40 
24 

40 

55 

60 

63 
47 

66 

50 
30 

48 
32 

58 

59 

51 

61 
43 

55 

62 

61 

58 

48 

53 

53 

44 
2  6 

53 
39 

51.3 
37.2 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 

Mm 

50 

46 
36 

46 

35 

44 

36 
24 

40 
2 1 

45 
34 

45 
25 

34 

20 

38 
19 

45 
33 

58 

40 

63 

65 
40 

51 
34 

40 
2  8 

50 
27 

56 

43 

50 
42 

58 
43 

61 
34 

61 
34 

53 
36 

60 
42 

44 
36 

49 
35 

53 

48 
32 

44 

52 

49,7 
34.1 

DE  KALB 

MAX 

Mm 

52 

47 

46 

43 

37 
2 1 

38 
20 

42 
32 

44 
28 

34 

20 

38 

16 

37 
29 

56 
32 

56 
42 

61 
31 

58 

39 
27 

51 
29 

57 
40 

50 
30 

51 
39 

58 
38 

57 
31 

54 
29 

52 
39 

46 

45 
34 

47 
42 

47 
32 

43 

49 

47.9 
31.3 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

MAX 

Mm 

•V7 

47 

44 
36 

50 

45 
22 

39 

20 

42 
22 

39 
33 

34 

22 

35 
14 

40 
16 

59 
35 

61 
38 

69 
39 

52 
36 

55 
38 

63 
30 

50 
33 

60 
4  5 

55 
42 

64 
29 

56 
33 

54 
36 

45 
36 

59 
42 

50 
35 

44 

46 

50.2 
31.9 

JOLIET 

MAX 

Mm 

46 

46 

49 

34 

48 

41 
23 

43 

20 

44 

33 

45 
31 

34 
24 

41 
19 

43 

30 

58 
38 

62 
48 

62 
4  1 

66 
38 

48 
36 

60 
26 

64 
48 

56 
39 

55 
39 

60 
39 

62 

32 

60 
34 

54 
3 1 

54 

2  8 

49 

34 

51 
46 

51 

34 

48 

56 

52.1 
33.9 

MARENGO 

MAX 

Mm 

47 

47 

45 
28 

41 
30 

37 
I' 

40 
17 

41 
30 

42 

26 

31 
IB 

36 
15 

40 
28 

55 
31 

57 
44 

63 
31 

52 

32 

39 
26 

49 
23 

58 
41 

50 
29 

52 
37 

59 

37 

51 
30 

50 
27 

51 
39 

46 
38 

44 
31 

48 
43 

44 

31 

43 

2  3 

49 

47.0 
30.1 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

46 
39 

46 
40 

51 
32 

44 
34 

40 
23 

43 
23 

46 
35 

45 
30 

37 

22 

44 
17 

43 

30 

59 
36 

61 
46 

64 

40 

65 
38 

45 
31 

55 
30 

64 
4? 

59 
34 

57 
43 

61 
37 

64 

32 

58 
32 

57 
43 

Hb 

to 

*8 
34 

49 

46 

48 

33 

48 
27 

58 
36 

51.8 
34.2 

PARK  FOREST 

MAX 

52 
36 

46 
34 

46 

34 

43 

33 

37 

23 

40 
23 

40 

43 

34 
19 

39 
17 

43 
21 

56 
39 

61 
47 

65 
41 

56 
33 

40 
26 

50 
27 

58 
42 

48 
39 

57 
39 

59 

33 

61 
33 

53 
33 

62 
43 

47 
36 

49 
33 

52 
48 

46 
31 

42 
25 

53 
34 

49.5 
32.6 

PERU  2  W 

MAX 

Mm 

46 
35 

49 

36 

51 
26 

45 
30 

38 
17 

43 
17 

51 
30 

45 

26 

34 
18 

41 
12 

43 
27 

59 
33 

61 
44 

64 
36 

64 
36 

43 
29 

55 
29 

62 
41 

49 
29 

57 
40 

56 
30 

62 
29 

56 
26 

54 
44 

47 
37 

46 

32 

50 
43 

49 

31 

48 
23 

56 
38 

50.9 
31.0 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

Mm 

46 
37 

49 
37 

48 

31 

46 
31 

40 
22 

34 
I? 

40 
19 

43 
31 

36 

20 

33 
19 

40 
19 

41 
33 

56 
37 

59 
39 

63 
39 

46 
27 

40 
24 

50 
29 

58 

40 

45 
40 

56 
44 

58 
32 

56 
32 

52 
34 

53 

40 

42 
34 

46 
42 

50 
3? 

41 
26 

44 
25 

47.1 
31.2 

WHEATON  3  SE 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

48 
35 

48 
38 

48 
30 

44 
29 

40 
26 

41 
15 

43 
30 

43 
28 

34 
18 

41 
14 

41 
29 

57 
35 

60 
45 

61 
37 

59 
36 

42 
26 

51 
20 

60 
40 

54 
34 

54 
40 

59 
39 

60 
27 

54 
26 

56 
36 

49 
39 

48 
29 

52 
45 

50 
33 

44 

23 

51 
30 

49.7 
31.1 

MAX 

Mm 

S99  R«(«r«DC«  N 

ot«a  Following  Ststl 

-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NDVEHBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

• 

» 

> 

< 

1 

2  j 

3 

4  1 

s  j 

s 

,  1 

'  ! 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

•  • 

WEST 

• 

03 

MAX 

55 

50 

51 

40 

39 

42 

50 

45 

34 

39 

44 

62 

62 

66 

64 

45 

57 

60 

47 

60 

59 

60 

57 

54 

48 

47 

51 

44 

50 

55 

51 

,2 

MIN 

36 

35 

36 

31 

23 

23 

35 

29 

19 

16 

30 

36 

44 

41 

39 

29 

29 

36 

37 

45 

35 

35 

32 

41 

36 

35 

34 

30 

25 

32 

32 

.8 

COLOEN  1  NK 

MAX 

58 

52 

51 

45 

40 

42 

5*1 

49 

32 

42 

47 

65 

66 

71 

67 

50 

60 

61 

56 

60 

60 

64 

64 

56 

57 

49 

51 

49 

54 

55 

54 

.2 

NUN 

36 

37 

29 

31 

25 

26 

35 

28 

23 

17 

29 

35 

50 

49 

42 

37 

36 

43 

32 

48 

37 

35 

33 

45 

36 

39 

46 

30 

27 

36 

35 

.1 

L4  H4RPE 

MAX 

54 

51 

50 

44 

40 

44 

54 

46 

33 

40 

47 

65 

65 

68 

66 

45 

59 

60 

56 

59 

60 

62 

57 

54 

49 

48 

51 

45 

53 

56 

52 

.6 

MIN 

33 

37 

30 

34 

23 

22 

35 

27 

22 

14 

29 

35 

47 

42 

41 

34 

33 

41 

35 

46 

32 

32 

33 

42 

35 

35 

36 

29 

24 

32 

33 

.1 

MONMOUTH 

MAX 

52 

49 

50 

45 

39 

45 

51 

48 

33 

41 

45 

63 

64 

65 

64 

46 

57 

61 

49 

58 

60 

61 

56 

53 

49 

46 

51 

50 

50 

55 

51 

.9 

MIN 

36 

38 

30 

36 

22 

21 

35 

28 

22 

15 

27 

34 

44 

39 

39 

37 

31 

42 

31 

44 

37 

33 

32 

45 

33 

32 

43 

30 

23 

35 

33 

.1 

OuINCy 

MAX 

59 

50 

50 

48 

40 

41 

55 

50 

32 

42 

50 

67 

66 

74 

70 

54 

61 

61 

56 

62 

62 

68 

57 

56 

54 

50 

50 

48 

59 

55 

55 

.0 

MIN 

40 

38 

32 

34 

27 

28 

38 

30 

26 

20 

33 

41 

5? 

55 

45 

40 

40 

44 

35 

50 

38 

37 

35 

47 

39 

41 

47 

32 

29 

41 

37 

.8 

QUINCV  FtA  AP 

MAX 

56 

53 

50 

40 

40 

39 

52 

47 

32 

39 

46 

64 

66 

71 

66 

49 

59 

60 

57 

61 

54 

64 

56 

57 

50 

49 

51 

44 

54 

54 

52 

.7 

MIN 

35 

36 

32 

33 

25 

27 

35 

29 

20 

19 

29 

36 

52 

53 

39 

38 

37 

38 

33 

51 

35 

36 

36 

44 

37 

41 

35 

31 

27 

38 

35 

.3 

RUSHVUlE 

MAX 

57 

52 

49 

41 

41 

40 

53 

36 

32 

40 

45 

65 

65 

67 

56 

44 

58 

61 

63 

61 

63 

67 

63 

50 

50 

50 

52 

50 

53 

56 

52 

,7 

«  • 

* 

MIN 

37 

38 

31 

32 

21 

26 

36 

32 

20 

18 

30 

30 

41 

50 

44 

38 

36 

38 

36 

36 

34 

36 

36 

38 

38 

36 

37 

31 

21 

39 

33 

.8 

CENTRAL 

04 

Bloominctdn  normal 

MAX 

55 

52 

51 

48 

40 

43 

49 

47 

33 

39 

46 

60 

62 

69 

67 

44 

52 

62 

60 

58 

53 

64 

63 

62 

51 

51 

52 

52 

46 

56 

52 

.9 

MIN 

35 

37 

30 

33 

25 

21 

35 

32 

23 

15 

29 

41 

47 

40 

39 

33 

31 

40 

33 

43 

41 

36 

37 

44 

40 

33 

46 

33 

26 

35 

34 

.5 

Chenda 

MAX 

53 

48 

43 

39 

42 

47 

43 

33 

39 

45 

59 

62 

68 

66 

42 

52 

63 

50 

56 

52 

56 

60 

63 

50 

51 

51 

56 

51 

.2 

MIN 

36 

33 

32 

25 

22 

30 

32 

31 

16 

25 

34 

46 

41 

39 

32 

26 

40 

34 

42 

36 

37 

41 

45 

32 

38 

46 

33 

27 

35 

34 

.1 

Decatur 

MAX 

57 

53 

55 

46 

43 

42 

50 

45 

33 

41 

50 

63 

66 

73 

66 

43 

55 

63 

51 

62 

60 

66 

62 

63 

51 

59 

56 

54 

62 

94 

,7 

MIN 

36 

41 

30 

32 

27 

22 

36 

31 

25 

16 

29 

44 

40 

52 

40 

35 

35 

45 

36 

45 

42 

41 

43 

51 

38 

37 

50 

34 

22 

40 

36 

.6 

PARMER  CITY 

MAX 

57 

52 

54 

44 

42 

45 

47 

44 

31 

40 

61 

64 

70 

66 

44 

52 

63 

52 

59 

62 

66 

53 

56 

55 

54 

56 

53 

.0 

MIN 

35 

39 

31 

30 

26 

21 

31 

30 

22 

15 

25 

41 

45 

49 

39 

32 

31 

44 

35 

43 

42 

37 

41 

35 

49 

33 

27 

34 

34 

,4 

HAVANA  POWER 

STATION 

MAX 

50 

53 

50 

47 

41 

42 

51 

48 

34 

40 

46 

64 

65 

73 

69 

47 

56 

63 

54 

61 

65 

59 

59 

49 

49 

53 

51 

51 

58 

53 

,4 

MIN 

41 

39 

34 

33 

27 

22 

37 

30 

25 

18 

28 

35 

49 

44 

42 

38 

34 

SO 

31 

47 

40 

36 

47 

41 

36 

47 

33 

26 

39 

36 

.2 

LACON  2  E 

MAX 

51 

51 

49 

42 

39 

42 

50 

46 

33 

41 

43 

60 

60 

67 

66 

43 

55 

62 

50 

58 

62 

63 

56 

59 

47 

47 

46 

49 

49 

56 

51 

.5 

MIN 

3B 

34 

30 

30 

23 

21 

31 

32 

22 

15 

29 

37 

47 

41 

40 

31 

39 

44 

36 

43 

36 

30 

29 

42 

36 

33 

45 

31 

24 

32 

33 

.4 

LINCOLN 

MAX 

55 

51 

52 

43 

40 

41 

48 

45 

33 

38 

48 

64 

64 

71 

65 

43 

55 

64 

54 

61 

62 

65 

60 

63 

49 

54 

55 

50 

47 

57 

53 

.7 

MIN 

36 

37 

30 

32 

2* 

22 

35 

29 

22 

17 

26 

40 

47 

48 

40 

34 

32 

46 

32 

46 

38 

35 

39 

46 

37 

35 

49 

32 

26 

38 

35 

.1 

MASON  CITY  1 

NW 

MAX 

55 

52 

52 

42 

40 

42 

49 

45 

33 

40 

47 

64 

63 
63 

71 

68 

44 

55 

63 

51 

59 

61 

65 

57 

61 

50 

49 

54 

51 

48 

56 

52 

,9 

MIN 

36 

37 

32 

30 

25 

20 

35 

31 

22 

15 

27 

35 

45 

45 

40 

35 

32 

44 

32 

47 

39 

36 

36 

46 

37 

35 

46 

34 

26 

35 

34 

.6 

MINONK  3  NE 

MAX 

51 

47 

48 

43 

3' 

42 

47 

46 

32 

38 

43 

59 

61 

67 

65 

43 

53 

61 

58 

58 

61 

62 

59 

61 

51 

46 

49 

49 

45 

53 

51 

,3 

MIN 

36 

36 

32 

32 

24 

22 

31 

32 

23 

16 

27 

32 

45 

40 

38 

33 

26 

44 

37 

44 

36 

31 

30 

40 

40 

30 

45 

32 

26 

33 

33 

.0 

PEORIA  wSD  AP 

MAX 

53 

50 

51 

42 

39 

41 

50 

45 

33 

38 

44 

61 

62 

67 

64 

44 

56 

62 

49 

62 

62 

65 

56 

59 

47 

47 

51 

43 

47 

57 

51 

.6 

MIN 

37 

35 

37 

32 

25 

22 

36 

29 

19 

15 

28 

32 

45 

41 

39 

33 

33 

39 

32 

45 

35 

34 

34 

43 

36 

36 

40 

32 

23 

31 

33 

.1 

PRINCEVILLE  1 

N 

MAX 

50 

48 

49 

44 

38 

41 

49 

47 

32 

38 

43 

60 

61 

66 

63 

40 

50 

56 

50 

55 

54 

60 

55 

57 

47 

46 

49 

48 

46 

52 

49 

.6 

•  • 

• 

MIN 

35 

38 

31 

33 

23 

22 

35 

30 

22 

16 

30 

37 

47 

40 

39 

34 

33 

39 

36 

46 

37 

30 

36 

44 

40 

34 

45 

31 

25 

35 

34 

•  1 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

55 

58 

53 

47 

45 

42 

46 

45 

34 

40 

48 

61 

67 

70 

68 

43 

52 

58 

54 

59 

65 

66 

60 

63 

60 

57 

55 

55 

45 

57 

54 

.3 

MIN 

37 

42 

29 

27 

29 

20 

27 

32 

25 

15 

24 

44 

47 

45 

41 

31 

28 

43 

32 

40 

40 

36 

40 

47 

41 

31 

51 

35 

29 

35 

34 

.8 

tlOOPESTON 

MAX 

52 

54 

50 

46 

40 

40 

45 

42 

34 

39 

46 

60 

6.. 

67 

67 

42 

49 

57 

53 

56 

60 

63 

57 

62 

56 

57 

53 

52 

44 

54 

52 

.0 

MIN 

37 

40 

32 

29 

26 

21 

31 

34 

23 

■  17 

27 

43 

4? 

47 

38 

28 

31 

43 

35 

40 

42 

36 

39 

45 

41 

34 

50 

35 

26 

37 

35 

•  1 

KANKAKEE  WTR 

PCLL  CTL 

MAX 

48 

48 

47 

49 

43 

37 

42 

45 

40 

38 

40 

45 

58 

63 

66 

64 

42 

52 

59 

51 

61 

57 

63 

62 

63 

45 

51 

51 

45 

50 

.6 

MIN 

38 

4  1 

34 

35 

26 

24 

25 

36 

23 

18 

20 

31 

45 

4  1 

42 

29 

30 

35 

44 

42 

43 

38 

36 

37 

42 

40 

41 

36 

28 

26 

34 

•  3 

PIPER  CITY  3 

SE 

MAX 

53 

48 

50 

44 

41 

41 

45 

43 

33 

37 

46 

59 

6? 

68 

66 

44 

52 

61 

52 

56 

56 

63 

57 

62 

50 

52 

52 

52 

46 

91 

.2 

MIN 

37 

40 

32 

31 

26 

21 

31 

33 

20 

15 

27 

40 

43 

42 

40 

29 

27 

43 

35 

41 

40 

33 

35 

42 

41 

32 

47 

33 

27 

35 

33 

.9 

PONTIAC 

MAX 

53 

48 

50 

43 

41 

43 

47 

43 

38 

40 

44 

58 

61 

67 

65 

45 

51 

63 

55 

57 

55 

62 

62 

62 

49 

46 

50 

49 

56 

91 

.6 

MIN 

37 

37 

33 

33 

25 

23 

33 

33 

23 

18 

27 

35 

47 

41 

39 

32 

30 

44 

36 

43 

40 

33 

36 

43 

41 

34 

46 

35 

28 

36 

34 

.7 

KANTDUL 

MAX 

49 

54 

53 

52 

45 

46 

42 

47 

43 

52 

40 

4  8 

55 

67 

70 

62 

43 

51 

62 

60 

60 

45 

52 

.6 

MIN 

37 

38 

31 

30 

26 

26 

28 

35 

24 

17 

19 

36 

45 

48 

50 

32 

31 

32 

36 

39 

45 

40 

40 

42 

41 

36 

39 

34 

28 

30 

34 

.5 

URBANA 

MAX 

54 

53 

52 

45 

40 

42 

48 

43 

33 

39 

48 

62 

65 

69 

65 

49 

52 

60 

46 

61 

61 

64 

59 

62 

46 

57 

54 

52 

45 

56 

92 

.8 

MIN 

38 

40 

36 

33 

28 

25 

34 

30 

24 

21 

27 

42 

43 

52 

37 

35 

33 

44 

39 

44 

39 

38 

44 

46 

38 

38 

51 

34 

30 

35 

36 

.6 

WATSEKA  2  Nh 

MAX 

49 

47 

50 

46 

36 

40 

43 

42 

31 

41 

46 

60 

62 

66 

65 

42 

51 

60 

51 

55 

55 

60 

55 

62 

44 

53 

52 

50 

43 

53 

50 

,4 

«  • 

• 

MIN 

36 

35 

3  \ 

28 

24 

l9 

28 

30 

2 1 

15 

26 

4  1 

43 

39 

39 

27 

26 

42 

33 

40 

39 

33 

41 

41 

42 

33 

47 

33 

26 

32 

33 

.0 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

62 

63 

55 

55 

49 

48 

44 

52 

48 

48 

43 

51 

6r 

68 

74 

58 

53 

59 

65 

56 

63 

54 

69 

65 

61 

52 

54 

54 

53 

56 

56 

,7 

MIN 

40 

36 

27 

26 

28 

36 

27 

21 

24 

30 

42 

41 

49 

38 

34 

34 

34 

35 

39 

38 

44 

43 

36 

38 

41 

32 

30 

30 

34 

.9 

CARLINVILLE 

MAX 

60 

56 

50 

44 

42 

41 

51 

45 

36 

41 

50 

65 

67 

75 

68 

51 

58 

67 

56 

63 

64 

69 

60 

63 

52 

51 

54 

52 

92 

60 

55 

,4 

MIN 

37 

44 

30 

34 

2B 

22 

37 

33 

27 

15 

27 

43 

48 

55 

45 

37 

33 

47 

33 

50 

40 

40 

42 

51 

39 

36 

49 

33 

26 

39 

37 

.3 

ORIOOSvlLLt 

MAX 

59 

54 

53 

40 

42 

42 

54 

48 

33 

43 

46 

66 

66 

75 

69 

51 

60 

65 

55 

62 

62 

68 

57 

60 

52 

49 

53 

50 

55 

59 

34 

.9 

MIN 

38 

36 

31 

32 

24 

24 

36 

30 

22 

19 

28 

39 

47 

55 

40 

36 

35 

42 

32 

48 

36 

40 

37 

46 

37 

40 

47 

35 

27 

41 

36 

.1 

HILLSBHrO  2  SSW 

MAX 

60 

57 

56 

47 

44 

42 

52 

47 

36 

42 

51 

64 

6P 

74 

68 

52 

58 

65 

55 

62 

64 

69 

62 

64 

54 

52 

54 

53 

91 

61 

56 

.1 

MIN 

34 

44 

31 

36 

25 

23 

33 

33 

21 

16 

24 

39 

46 

54 

40 

35 

30 

35 

33 

46 

40 

39 

41 

49 

35 

35 

45 

30 

24 

35 

3! 

.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

55 

58 

53 

52 

41 

41 

40 

50 

42 

32 

40 

47 

65 

65 

75 

57 

49 

58 

64 

56 

62 

♦  9 

68 

61 

63 

50 

51 

53 

44 

51 

S3 

.  1 

MIN 

37 

37 

31 

30 

26 

23 

27 

37 

25 

16 

17 

31 

4« 

48 

53 

39 

35 

35 

33 

34 

41 

36 

38 

37 

41 

36 

42 

32 

27 

27 

33 

.6 

S«a  R«(«r«iie«  Nol**  Following  SUtlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEWBtR  1973 


Day  ol  Month 

a 

Station 

 r 

1 

1 

[  . 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

'  i 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JERSEWILLE  2  SH 

MAX 

62 

59 

55 

50 

43 

43 

91 

49 

39 

42 

49 

67 

67 

76 

71 

52 

59 

69 

65 

64 

63 

70 

70 

64 

59 

54 

55 

50 

55 

62 

57.8 

MIN 

34 

41 

31 

37 

26 

21 

37 

39 

26 

19 

28 

41 

46 

52 

46 

37 

35 

44 

33 

50 

42 

42 

41 

50 

40 

39 

48 

32 

26 

34 

37.3 

PAN4 

MAX 

58 

56 

51 

46 

40 

40 

48 

45 

32 

40 

49 

63 

66 

72 

67 

47 

55 

62 

60 

63 

63 

66 

56 

63 

53 

53 

54 

52 

4fl 

58 

54.3 

MIN 

36 

34 

33 

29 

26 

34 

32 

26 

20 

27 

43 

48 

53 

43 

37 

33 

45 

35 

46 

43 

42 

43 

52 

38 

38 

51 

35 

29 

39 

36. 1 

SPRINGFIELD  USO  tP 

MAX 

59 

53 

53 

43 

41 

40 

49 

47 

33 

40 

50 

66 

66 

74 

66 

45 

56 

64 

56 

64 

63 

67 

60 

64 

50 

55 

57 

47 

51 

57 

54.6 

MIN 

36 

38 

31 

31 

26 

23 

37 

30 

21 

17 

29 

43 

46 

53 

42 

36 

35 

39 

33 

46 

42 

43 

40 

46 

37 

3" 

47 

33 

28 

38 

36.3 

VIRDEN  1  N 

MAX 

59 

55 

55 

47 

42 

42 

55 

44 

35 

41 

49 

65 

65 

73 

69 

44 

56 

65 

59 

61 

63 

66 

60 

64 

53 

55 

54 

53 

51 

59 

55.4 

MIN 

37 

44 

29 

35 

27 

24 

35 

30 

26 

16 

28 

44 

45 

53 

43 

37 

33 

46 

33 

46 

44 

40 

45 

50 

40 

35 

50 

33 

27 

38 

37.1 

WHITE  HILL  1  E 

MAX 

60 

60 

52 

50 

41 

41 

52 

48 

37 

41 

47 

66 

65 

77 

72 

51 

58 

61 

63 

68 

63 

69 

66 

63 

53 

51 

54 

54 

53 

59 

56.5 

*          •  • 

MIN 

36 

40 

33 

39 

26 

25 

36 

35 

27 

16 

27 

40 

46 

46 

45 

36 

34 

44 

34 

46 

40 

36 

41 

51 

40 

38 

50 

32 

27 

35 

37.0 

EiST  SDUTHEaST 

07 

CH4RLEST0N 

MAX 

67 

63 

54 

53 

43 

49 

49 

46 

39 

39 

48 

62 

67 

65 

45 

53 

55 

57 

61 

64 

66 

56 

63 

60 

53 

55 

56 

47 

95.0 

MIN 

39 

45 

32 

34 

30 

26 

33 

32 

24 

20 

30 

45 

44 

40 

35 

36 

39 

3P 

46 

45 

43 

46 

52 

4  I 

39 

48 

35 

30 

37.6 

EFPIN0H4M 

MAX 

60 

58 

55 

48 

43 

41 

50 

47 

36 

41 

51 

62 

69 

72 

66 

53 

55 

62 

56 

63 

66 

68 

69 

63 

59 

61 

56 

55 

49 

60 

66.6 

MIN 

37 

47 

34 

40 

27 

3  \ 

36 

26 

IB 

26 

46 

47 

59 

46 

38 

32 

4  3 

36 

46 

45 

36 

39 

54 

4  0 

3  5 

49 

36 

28 

38 

36.4 

FLDR4  5  NH 

MAX 

63 

65 

57 

52 

47 

43 

53 

53 

44 

44 

55 

65 

72 

74 

73 

53 

57 

62 

59 

65 

68 

72 

67 

65 

60 

58 

59 

54 

52 

65 

59.2 

MIN 

35 

30 

36 

30 

23 

30 

32 

27 

;5 

27 

45 

50 

59 

46 

38 

33 

35 

52 

46 

44 

44 

55 

37 

45 

35 

26 

40 

38.0 

MARSHALL   1  E 

MAX 

59 

60 

55 

52 

46 

43 

49 

49 

42 

42 

50 

61 

67 

71 

69 

49 

51 

56 

53 

63 

62 

66 

67 

63 

61 

50 

56 

55 

46 

60 

55.8 

MIN 

38 

45 

32 

32 

30 

24 

26 

33 

27 

18 

24 

44 

44 

57 

46 

34 

26 

42 

37 

44 

46 

34 

39 

53 

42 

38 

45 

37 

30 

37 

37.  1 

HATTOQN 

MAX 

57 

58 

53 

39 

42 

40 

46 

47 

33 

40 

49 

63 

69 

70 

67 

42 

52 

60 

57 

62 

62 

67 

55 

63 

48 

55 

55 

52 

46 

58 

53.6 

36 

36 

32 

34 

28 

25 

35 

30 

23 

20 

28 

45 

44 

55 

39 

33 

33 

44 

35 

43 

4 1 

4  1 

4 1 

47 

36 

5 1 

34 

29 

36 

36 .  3 

MOWEAOUA 

MAX 

5B 

55 

54 

46 

46 

40 

49 

45 

32 

41 

51 

64 

6* 

73 

66 

44 

55 

64 

54 

62 

63 

67 

66 

63 

55 

54 

54 

52 

47 

58 

54.9 

MIN 

37 

45 

31 

32 

28 

24 

32 

3 1 

25 

15 

26 

44 

47 

5 1 

42 

36 

32 

45 

3  J 

47 

3B 

40 

42 

50 

40 

37 

50 

34 

28 

37 

36.6 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

50 

60 

60 

56 

50 

44 

43 

51 

50 

36 

41 

52 

62 

70 

72 

64 

46 

54 

56 

56 

65 

55 

68 

63 

62 

61 

60 

57 

45 

48 

54.9 

MIN 

38 

40 

34 

35 

32 

25 

25 

36 

29 

16 

2 1 

30 

47 

52 

58 

38 

29 

32 

36 

38 

48 

4  1 

45 

47 

42 

36 

44 

39 

29 

29 

36.  5 

□LNEV  2  S 

MAX 

62 

62 

57 

65 

53 

45 

53 

52 

41 

44 

53 

65 

71 

74 

70 

50 

56 

55 

60 

66 

65 

69 

61 

61 

5B 

60 

58 

53 

50 

64 

66.1 

MIN 

36 

48 

34 

40 

33 

25 

29 

34 

28 

17 

24 

46 

48 

60 

49 

38 

31 

44 

4 1 

49 

47 

43 

50 

57 

44 

36 

48 

38 

30 

42 

39.6 

Palestine 

MAX 

61 

62 

56 

50 

45 

42 

51 

50 

36 

41 

51 

62 

70 

73 

70 

45 

53 

55 

57 

65 

66 

69 

59 

64 

58 

61 

62 

55 

48 

61 

56.6 

MIN 

36 

43 

34 

38 

32 

24 

3 1 

35 

25 

17 

2  6 

46 

4S 

42 

35 

31 

43 

44 

50 

46 

36 

45 

57 

40 

39 

50 

36 

31 

41 

38.8 

Paris  waterworks 

MAX 

58 

60 

55 

50 

44 

43 

49 

47 

33 

40 

50 

60 

67 

72 

69 

41 

52 

56 

51 

62 

64 

68 

68 

63 

60 

55 

57 

54 

47 

60 

64.6 

MIN 

36 

45 

3 1 

3 1 

29 

22 

30 

33 

25 

16 

26 

44 

48 

58 

41 

34 

30 

4 1 

35 

44 

45 

42 

42 

5 1 

36 

35 

52 

36 

29 

39 

36.9 

SALEM 

MAX 

65 

65 

57 

51 

46 

44 

54 

53 

42 

45 

54 

65 

72 

75 

69 

52 

61 

62 

62 

65 

66 

70 

60 

66 

60 

57 

63 

55 

52 

65 

59.1 

MiN 

35 

5 1 

37 

40 

32 

24 

36 

36 

30 

19 

25 

46 

50 

6 1 

46 

40 

34 

45 

35 

5  1 

47 

43 

45 

55 

4  1 

37 

45 

38 

27 

42 

39.8 

TUSCOLA 

MAX 

57 

57 

53 

43 

44 

49 

45 

33 

40 

50 

63 

69 

70 

67 

47 

52 

62 

53 

60 

62 

68 

67 

62 

52 

57 

55 

54 

48 

58 

54.7 

MIN 

36 

42 

31 

29 

23 

31 

32 

25 

17 

25 

42 

43 

53 

45 

34 

31 

42 

35 

44 

46 

37 

41 

50 

40 

36 

50 

35 

29 

36 

36.6 

VANDALIA  2  NW 

MAX 

52 

62 

59 

56 

48 

44 

42 

50 

49 

36 

41 

61 

63 

69 

74 

63 

50 

57 

53 

55 

65 

59 

67 

65 

63 

50 

55 

55 

46 

49 

55.3 

MIN 

37 

45 

43 

40 

30 

29 

30 

37 

29 

26 

28 

57 

40 

34 

36 

33 

37 

46 

43 

44 

52 

41 

38 

45 

36 

26 

26 

37.5 

WINDSOR 

MAX 

59 

58 

53 

47 

42 

41 

49 

47 

33 

42 

50 

63 

67 

72 

67 

44 

54 

62 

59 

62 

62 

67 

57 

63 

55 

53 

55 

55 

42 

58 

54.6 

•          •  • 

MIN 

37 

45 

31 

36 

29 

24 

31 

32 

27 

18 

26 

43 

47 

57 

42 

35 

32 

44 

34 

47 

44 

40 

43 

52 

36 

37 

52 

35 

32 

39 

37.7 

SOUTHWEST 

OB 

ANNA  1  E 

MAX 

67 

68 

56 

57 

46 

47 

59 

53 

48 

44 

53 

60 

70 

72 

72 

55 

57 

54 

59 

69 

68 

68 

64 

66 

64 

63 

63 

54 

54 

65 

60.0 

4 1 

43 

45 

28 

36 

39 

54 

37 

31 

39 

40 

41,7 

BELLEVILLE  SD  ILL 

UNIV 

MAX 

64 

64 

54 

52 

45 

44 

52 

50 

45 

41 

51 

65 

72 

75 

71 

54 

58 

65 

65 

67 

65 

63 

68 

61 

64 

62 

59 

56 

54 

69 

59.2 

35 

49 

34 

1 7 

50 

37 

31 

37 

2  7 

36 

37.5 

CAHOKIA 

MAX 

Cairo  mso  ci 

MAX 

70 

70 

60 

52 

50 

45 

57 

56 

46 

43 

54 

59 

71 

73 

73 

57 

61 

56 

63 

71 

57 

71 

67 

69 

64 

65 

64 

53 

54 

65 

60.5 

42 

52 

46 

44 

37 

33 

40 

43 

28 

25 

31 

47 

4r> 

46 

39 

40 

49 

5  5 

57 

48 

50 

62 

46 

48 

35 

47 

45.3 

carbondale  sewage 

PL 

MAX 

54 

67 

69 

57 

54 

49 

44 

57 

52 

45 

44 

56 

61 

72 

75 

70 

55 

61 

57 

59 

71 

57 

71 

60 

67 

46 

65 

67 

49 

55 

56.9 

35 

39 

43 

45 

36 

22 

27 

36 

32 

18 

l9 

49 

62 

36 

33 

42 

5o 

46 

58 

4  5 

4  5 

30 

30 

36.9 

carlvle  reservoir 

MAX 

52 

63 

64 

54 

49 

44 

43 

51 

50 

40 

42 

52 

70 

64 

73 

63 

52 

58 

62 

56 

66 

57 

70 

61 

62 

50 

67 

57 

46 

52 

56.0 

36 

41 

35 

39 

30 

26 

32 

32 

29 

19 

28 

34 

45 

46 

55 

40 

35 

39 

36 

39 

47 

34 

49 

49 

40 

45 

37 

29 

30 

37.4 

COeoEN  2  s 

MAX 

67 

68 

56 

54 

47 

44 

56 

53 

48 

45 

55 

59 

71 

74 

70 

56 

60 

58 

59 

69 

69 

70 

63 

67 

64 

62 

63 

54 

53 

64 

60.1 

37 

54 

43 

40 

35 

26 

38 

19 

31 

19 

23 

46 

49 

61 

56 

35 

30 

49 

46 

53 

44 

42 

55 

58 

4  1 

4  2 

5 1 

36 

31 

42 

41.8 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

66 

68 

56 

56 

48 

45 

56 

49 

48 

43 

56 

63 

72 

73 

70 

53 

60 

60 

58 

69 

66 

69 

66 

66 

59 

63 

55 

53 

66 

59.8 

36 

52 

42 

44 

33 

23 

36 

36 

3 1 

l9 

26 

46 

47 

62 

52 

3» 

33 

47 

53 

48 

46 

59 

48 

36 

29 

42 

4  1  i  2 

MAKANDA  1  NW 

MAX 

66 

68 

57 

53 

49 

45 

59 

51 

49 

46 

56 

61 

72 

7! 

71 

56 

60 

56 

58 

70 

70 

70 

64 

67 

64 

64 

62 

5! 

54 

65 

60.4 

39 

54 

42 

45 

34 

26 

37 

3 1 

19 

28 

47 

47 

55 

36 

35 

49 

47 

56 

57 

41 

38 

3 1 

43 

42,5 

MARION  4  NNE 

MAX 

51 

62 

69 

56 

53 

4B 

44 

55 

50 

43 

43 

53 

61 

72 

73 

72 

53 

60 

56 

59 

69 

57 

68 

66 

64 

51 

55 

66 

48 

53 

57.7 

36 

36 

44 

43 

36 

23 

25 

37 

30 

16 

19 

47 

62 

36 

32 

51 

47 

52 

41 

4  5 

30 

30 

38.6 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 

63 

66 

55 

51 

43 

42 

50 

49 

44 

42 

53 

62 

7(1 

74 

66 

51 

56 

61 

57 

65 

66 

68 

61 

65 

60 

57 

61 

55 

52 

65 

57.8 

MIN 

39 

48 

36 

40 

32 

27 

37 

40 

30 

20 

29 

46 

49 

60 

49 

42 

36 

47 

36 

50 

45 

43 

49 

67 

40 

41 

46 

37 

30 

40 

40.6 

SPARTA 

MAX 

66 

68 

59 

54 

46 

46 

54 

50 

48 

44 

56 

65 

74 

?4 

69 

56 

61 

61 

59 

69 

64 

73 

64 

67 

60 

57 

65 

55 

55 

71 

60.4 

MIN 

39 

42 

41 

44 

32 

25 

39 

41 

31 

20 

26 

46 

49 

61 

51 

39 

34 

49 

38 

53 

45 

48 

50 

59 

40 

40 

47 

37 

29 

41 

41.2 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

66 

65 

56 

50 

45 

45 

55 

48 

44 

45 

53 

67 

72 

75 

69 

56 

62 

62 

57 

68 

56 

72 

69 

65 

55 

55 

62 

48 

59 

72 

56.8 

•          •  * 

MIN 

37 

49 

38 

43 

32 

25 

35 

40 

31 

21 

26 

39 

50 

60 

50 

37 

3* 

46 

34 

55 

42 

45 

60 

55 

40 

39 

45 

35 

28 

37 

40.  1 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

62 

64 

59 

60 

52 

43 

50 

47 

41 

42 

53 

63 

71 

72 

70 

64 

55 

53 

61 

66 

67 

70 

67 

6! 

62 

61 

63 

56 

50 

64 

59.  1 

MIN 

38 

52 

37 

48 

34 

24 

33 

36 

30 

19 

25 

46 

48 

62 

54 

40 

30 

45 

48 

49 

47 

46 

53 

57 

43 

41 

55 

36 

30 

42 

41.7 

S«*  Ralaranc*  Not»s  Following  Si<Uod  Indvx 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NQVEMBER 


Station 


Day  oi  Month 


10     11     12    13    14    IS     16     17  IS 


28    29    30  31 


BR00KP3RT  D4M  52 
OIXON  SPRINGS  ICR  C 
FAIRFIELD  RtOIO  UFIW 
HARRISHURG 
MCLEANSBORO  2  ENE 
MT  CARHEL   1  NNH 
MOUNT  VERNDN 
R05ICL4RE 


68  69  6* 
37     55  43 


37     50  36 


51  «6 
40  25 


49  46 
41  23 


46  43 
35  23 


49  44 
3B  25 


9S  60 
40  39 


S7  56 
3B  36 


50  49 

32  33 


57  52 
39  37 


31     35  25 


56  59 
25  36 


56  60 
23  44 


41      42  54 


72  71 
62  63 


4S     60  49 


43     61  60 


64  60 
34  32 


55  59 
32  46 


96  62 
39  29 


67  53 
39  33 


90  55 
39  31 


67  52 
44  38 


60  60  55 
37     30  47 


62  71 
54  55 


5S     69  69 


60  70 
54  50 


56  5e  68 
48     48  53 


71  69  69 
39     58  50 


69     64  66 


63  61 
53  58 


72  69  68 
49     49  59 


60 
92 


66 
92 


68  65  68 
45      46  94 


69  64  63 
42     43  53 


67  65  67 
■•4     42  54 


56  53  69 
42     36  46 


40  32  43 

63  47  52 

39  30  33 

96  49  63 

40  30  38 


40     31  31 


99     92  66 


S—  R»l«r«BC*  Nol*t  Following  Sutlon  liidox 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1973 


Wind 
(Speed  —  tn.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  v/ith 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

0 
in 
c 

1.0 

c 

Average 

ion  of 
.t  mile 

it  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

.01 -.09 

.10-.49 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Result 
Direcl 

Result 
Speec 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

1 2 

1 8 

Trace 

o 

V) 

1.00- 

Total 

CAIRO  wsn  CI 

m 

50 

SW 

25 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

11 

47 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

26 

3.5 

11.0 

33  +  + 

16 

21 

80 

83 

63 

72 

4 

6 

5 

0 

0 

0 

15 

7.3 

CHICAGO  WSO  AP 

25 

2.9 

10.2 

32 

S 

21 

75 

79 

62 

68 

3 

6 

5 

0 

0 

0 

14 

36 

7.5 

MOLINE  WSO  AP 

27 

1.1 

9.9 

33 

SE 

20 

75 

77 

62 

70 

3 

6 

2 

1 

0 

0 

12 

37 

7.3 

PEDRIA  WSO  AP 

20 

1.3 

8.8 

29 

SE 

20 

83 

84 

66 

74 

2 

5 

2 

1 

0 

0 

10 

37 

7.6 

ROCKFORD  WSO  AP 

27 

1.6 

9.6 

23  +  + 

6 

lA 

82 

84 

67 

75 

6 

4 

4 

2 

0 

0 

16 

7.5 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

20 

3.0 

11.0 

3A 

W 

15 

84 

87 

68 

79 

5 

6 

0 

0 

0 

12 

42 

7.0 

• 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEHBER  1973 


Station 

J3 

"S. 
t> 
Q 

;n) 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

<> 

8 

MtX 
MIX 

Ml^ 

55 
52 

52 
47 

52 
50 

51 

50 
46 

<>e 

45 

46 
45 

47 
45 

48 
45 

46 

42 

43 

40 

45 
40 

51 

42 

5C 
4b 

54 
50 

56 
51 

51 
48 

48 
45 

45 
46 

49 
47 

51 
48 

53 
49 

50 
47 

52 
41) 

53 
51 

51 
49 

51 
49 

51 
47 

51 
47 

47 
46 

50.0 
46.8 

See  Reierence  Notes  Following  Sutlon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  '^^'no.s 


Day   0<  Month 

Total 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•         «  « 

SOUTHWEST  06 
CARLVLE  R£SE«VOIR 

6VAP 
WIND 
MAX 
MIN 

sc 

36 

126 
57 
36 

71 
55 
36 

91 
5« 
36 

135 
50 
32 

50 
• 

1 

1 

1 
I 

Se»  Roierence  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILIINPIS 
NOVEMBER  U73 


Day  of  month 


19  20 


21    22    23    24    2S    28    27  2I29M31 


•      *  • 

MORTHkeST 


01 


OIXON 

fUEEfORT  mSTE  WTR  PLT 
■^OLINE  MSD  if 

MOKBISnN 
"OCKfORD  HSO  I? 


NORTHEAST 


02 


4NT10CH   2  NM 

CHIC400   O'HARE    HSO  AP 

CHICAGO   HIDMAY   HSO  AP 

•  •  • 

HST  03 

LA  HARPE 
MONMOUTH 
QUINCY  PAA  AP 

•  •  • 

CENTRAL  04 

bloghimgton  normal 

IINCOLN 
CEORIA  WSO  AP 

•  •  • 

EAST  OJ 

HOOpESTON 


•      •  • 

KBST  SOUTHWEST 


SPRINGFIELD  USD  AP 


EAST  SOUTHEAST 
TUSCOLA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  PN  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  60UIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  ESUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


Sm  R*ior«ne«  Nolo*  FoUowliig  SltUon  Indue 
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STATION  INDEX 


Illinois 
november  1973 


CTATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ALB  ION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDQ 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

C 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

u 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0187 

08 

1 1  ki  T  n  Ki 
UN  I  UN 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J .    BUN   HARTL I NE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

tlipiuac    /.       BnoTKicnM  in 
THOMAS  G.    RUBlNbON/  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

C 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

C 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURUKA  COL   PHYSlCb  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARR I NGTQN 

0^42 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

8A 

8A 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

O^iStS 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

9  1 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIOER 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

DCIICVfTlIC     Cn     Til      1  IKI  T  \/ 

ocLLtVlLLc    50    ILL  UNiV 

0510 

08 

C  T    r  1  A  T  P 
d  1        L  A  i  K 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

C  H 

CTll     DCIICV/TllC     Dec  rWTD 

3iU    DCLLcVlLLC    Kcj  C>N|K 

BELVIDERE   1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

68 

50 

815 

C 

LEON  R  MDSS 

BENTLEY  1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

I 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

p  n  A  kt L/  1   T  ki 

rRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN   Da  MELVIN 

BLDOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOM  I NGTQN  WATERWORKS 

BLOOnlNGTGN  NORMAL 

0766 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

Til       CTATC     KIDDMAl  IIKIT 

ILL    5  1  ATE    NUKMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NDRTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  5   CORPS   Or  ENGINEERS 

CAHDKI A 

1160 

0  8 

ST.  CLAIR 

4 

30 

34 

90 

13 

40C 

8  A 

6A 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTUN    1  tic 

1250 

03 

C  11  1  TDM 

ru  L  T  UN 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

RADIO   bTAIIUN  WbYb 

CARBDNDALE   SEWAGE  PL 

1265 

08 

1  A  ^  L/  C  rt hi 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

HUGH  s  BuYD 

CARL  I N V  I L L C 

1280 

06 

M  A  r  n  1  1  D  T  M 

nAL  UUr  I  !N 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK    A.  CAnPBcLL 

/*ADI    Tkl\/Tt    I    C      kin  O 

CARLINVILLc   NO.  £ 

1284 

06 

M  A  r  n  1 1 D  T  ki 
MAC  UUr  I  N 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

C 

iiTI   1    TAU       1  DQAMPCO 

WILLIAM   Jt  KRANbEK 

CARLYLE  REaERvUIR 

1290 

08 

C  L  X  NTUN 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

8A 

c 

U  5  CURPS  ENGINcEKb 

CARMl    0  INW 

1296 

09 

WH  I  TE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBcRT  BOhLcBcR 

r  C  Kt  T  D  A  1    T  A     0     C  I.I 

t  c  NTR A  L I  A   c    5 W 

1386 

08 

r  \    T  M  T  DM 

C  L  1  IN  1  UiN 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY   Ur  CtNTRALlA 

1420 

02 

r  D 1 1 M  rw 
UlN  U  Y 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

II     C     rriDnC     HC  CKlflTMCdDC 

U  5   CUKP5   Dr  cNwlnifctKS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

11 

710 

6P 

7A 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

ee 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

r  u  c  c  T  c  o 
L  nfc  5  1  cK 

1491 

08 

KANUULPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

RUBcR r    Wa  GARRId 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO   C    WTR   F I LT  PUT 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO   MAYFAIR  rUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CI'ICAGn  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO   U'HARE   WjO   AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

656 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

/*i_iT^A^i~i     DnCr*i    Akin  niikiO 

CHICAGO  ROaELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

659 

C 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

^UT^A^n    Da/^taiC  niiun 
LHICAGU   KALINc  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  San  dist  off 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHoD   SPRlNlirlELD  PMPO 

1567 

02 

COOK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

C 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

12M 

12M 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILL ICDTHt 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H,  CONNOR 

C I sNt  c  cSc 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

C 

FRANK  K,  STANFORD 

CLINTON   1  5SW 

1743 

04 

OE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R.  E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

SP 

R.   G.  ANDERSON 

CUULTERVILLE   1  S5W 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

11 

89 

36 

510 

C 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

a7 

38 

664 

C 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2 14C 

05 

VERMILION 

^ 

40 

u  o 

^0 

3" 

(^  R  fl 

R  D 

K  D 

5  r 

L 

INTERSTATE  WATER  CO 

nAM\/Tl  I  C     CCUA^C     Dl  AMT 

2145 

05 

VERMILIUN 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

nAkii/vi    1    r      Cr'IIA^f      Dl  AkiT 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

n  c  r  A  T 1 1 D 
U t  L  A  I  UK 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ethelda  C  SWIGART 

n  C     1/  A  1  D 

2223 

02 

OE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIDS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

uiauin  springs  ACR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

C 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

C 

ADA  Af  DEVINE 

DU  QUOIN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDON 

cDELbTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

69 

38 

800 

C 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPDRT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

7A 

7A 

C  H 

FREEPQRT  WASTE  WTR  PLT 
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SPECIAL 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8A 

DIETRICH  KRDENCKE 

GALESPURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7  A 

H 

RAIMASDN  F.  SMITH 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

Al 

22 

88 

28 

505 

7A 

7A 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

338't 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3^13 

05 

FORD 

1 

40 

28 

68 

23 

655 

7P 

BLAIR  JDSELYN 

GLADSTONE  DAM  18 

3't55 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

91 

04 

536 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCDNDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

C  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

fi9 

30 

367 

7A 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

C 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

08 

10 

525 

SP 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

36 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

!P 

ORVlLLE  H.  JOHNES 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

C 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

<»9 

19 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4108 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

C  H 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

97 

40 

455 

7A 

c 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7A 

7A 

c 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

5P 

8A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JDLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

68 

05 

520 

6P 

6P 

ILL   STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

7A 

7A 

C  H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KEITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE 

4710 

01 

HENRY 

1 

Al 

15 

89 

55 

820 

5P 

9P 

STAR  COURIER 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

C 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCAID 

()f\ 

yJ  D 

CHRISTIAN 

1 

39 

69 

t  3 

Ann 
0  u 

7  A 

RUDOLPH   J   KINK*  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

SP 

MRS.   O.B.PACE*  JR. 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

I 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

670 

C 

BOVCE   D  HUMPHREYS 

LA  SALLE   1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

7A 

ILL  DIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

655 

C 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LDCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

585 

C 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

68 

30 

430 

C 

JAMES  F.  MORGAN 

MACKINAW 

S772 

04 

TAZEWELL 

40 

32 

89 

c  ^ 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANDA   1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

620 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

533* 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

68 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNDNE 

MAROA  1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J,  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

45' 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

9P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASON  CITY  1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

0' 

COLES 

* 

39 

28 

8  8 

2 1 

716 

MIC 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

c 

□RVlLLc    W  GULLANG 

MCLEANSBORD  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

7A 

7A 

RICHARD  G  BROWN 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M,   F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPARDO 

MDLINE  WSD  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

t 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

86 

35 

645 

7A 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

582C 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

5833 

01 

ui-iTTP<;Tnc 

nnl  ICjIUC 

« 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

Ot 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

B9 

28 

630 

c 

MRS   DOROTHY  A  BOLLARD 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

OS 

WABASH 

7 

38 

26 

67 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  DOTY-SUP   SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

oe 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5921 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

02 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER   L.  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

\  0<i 

l|  JEFFERSON 

4 

38 

19 

68 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rOTTNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

V>  DO  Hi  11  V  Hjll 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

MOWEAOUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

39 

02 

615 

6P 

6P 

MRSi   MARY  A.  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

6011 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

DOYLE  COHLMEYER 

NFW   BOSTON   RAM  17 

6080 

0 1 

MERCER 

1, 

4  1 

1 1 

9  1 

03 

548 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7A 

C  H 

DcLBERT   E  HtMRICH 

NOKDMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

C 

CARL  C  KEELc 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

C 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

68 

50 

474 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6558 

07 

CR AWrORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

Ha    n.  GADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

C.  E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

C 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

CITY  OF  PARIS 

1  ^ 
oo  i  o 

COOK 

3 

C  I 

/l  1 

7 1  f\ 

I  iv 

M  T  n 

n  i  L 

n 

PARK  FOREST  WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

be 

59 

895 

7A 

7A 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

780 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WSO  AP 

R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEQTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

ne 

08 

690 

6P 

7A 

C  H 

MRS  OELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

C 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONTIAC 

LIVINGSTON 

1 

1 

L  n 
t  \j 

fi  Q 

0  0 

Of  f 

is  D 
"  r 

t  A 

f  A 

u 
n 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE  1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN  1  NW 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

c 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

THi 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

MR.  VIRGIL  C.  NIEWAHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

68 

10 

740 

7A 

7A 

C 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

OLIN  F.  KETTELKAMP 

REND  LAKE  DAM 

7  1  fl7 

09 

FRANKLIN 

38 

n  9 
u  c 

8  6 

^  R  ii 
H  3  P 

r 

L 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

fl9 

11 

820 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

7A 

HARRIET  L.  REIO 

ROCKFDRD  WSO  AP 

R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7A 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALFM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

6R 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

S 

37 

43 

8P 

11 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

5  5 

87 

*t" 

A  ^ 

V  0  7 

7  A 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

42 

520 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPARTA  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

C 

B  E  LATTA 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

MID 

MIC 

6P 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

46 

640 

C 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90 

00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD  J,  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

68 

48 

650 

6P 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN  1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

690 

C 

MERLE  E  LASH 

TISKlLWA 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

DRVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

0^ 

STARK 

1 

4  1 

05 

89 

52 

765 

6P 

E  H  DODEN 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5P 

!P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

C  H 

MRS  BEULAH  RITTER 

VIRDEN  1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON  1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

C 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO  1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE  L.  MC  MURTRY 

WATERMAN  1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

C 

PAUL  T  LEIFHEIT 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCFA 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

450 

7A 

MRS  BRENDA  D  HIATT 

WENDNA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89 

04 

685 

C 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

445 

C 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41 

49 

88 

04 

680 

5P 

5P 

MORTON  ARBORETUM 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISCC  NOTTS) 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38  36 

08  19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40  47 

90  01 

675 

C 

ORA  L.  BELL 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO    6-ROCK  7-WABASH 

USCO»«-NOAA-ASHEVILLE,  N.C. 1/3/74-1100 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  climatic  Center    Federal  Building    A  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Servic?  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  ■■HOUHLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIlffiNSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
Segment  in  ml  es.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F       In  "Supplemental  Dat.i"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

observers  take  the  observations  on 

ather  Service  Offices 
tation"  table,  "Daily 

Temperature"  table,   '■Evaporation  and  Wind"'  taoie,   ana  snowiaii  in  Lne     onuwitiii  ^nu  ju^rr  w..  — w,  —  .   24  hours  ending 

at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wand  table      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

*ATFfl  EQUIVALENT  values  oublished  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  cs.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  enti'y. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspecd.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month  . 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USSD   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Datj"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  thct  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.   28801.  * 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20^  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


CU:n"^en?:r!"Ih^vllL!"orjh^froUnr'28^     '""^  ""''"'^  P'^-i'^  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 

Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATlOiNlS 


70       DATE  03+ 


LOWEST  TEMPERATURE 
SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MARSHALL   1  E 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

LA  .^ALLt    1  S 

GREATEST   1   DAY  PRET I P I  TAT  I  ON 
ALBION 

GREA''"EST  TOTAL  SNPmFALL 
PARIS  WATERWORKS 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
DECATUR 


-  17       DATE  21 


7.38D 


1.77 


2.30     DATE  26 


37.5 


22       DATE  21+ 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  hunois 


Temperature 

Precipitation 

SuUoa 

Average 

°*  i 

i  1 
>  M 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

St 

'as 

5. 

*       *  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

32  •  ^ 

17.6 

25.0 

_   3  ,  ^ 

65 

2 

_  5 

2  ^ 

1233 

0 

16 

27 

3 

2  29 

.51 

.90 

1 3  •  0 

2 

Q 

DIXON 

31.1 

17.7 

24,4 

-  3'.1 

63 

2 

-  6 

21 

1252 

0 

17 

27 

3 

4.20 

2.34 

16!l 

10 

22  + 

FREEPDRT  WASTE  WTR  PUT 

30.9 

14.8 

22.9 

-  2.4 

61 

3 

-  5 

31 

1295 

0 

18 

28 

5 

2.98 

1.27 

1.40 

5 

11.4 

9 

1 

[ 

FULTON  DAM  13 

30.9 

17.3 

24.1 

64 

3 

_  3 

22  + 

1260 

0 

20 

27 

3 

2.88 

1.10 

3 

7.5 

5 

20+ 

7 

2 

CALVA 

31.6 

16.7 

24.2 

-  4.4 

63 

3 

-10 

22 

,1260 

0 

19 

29 

4 

3.62 

1.96 

.70 

5 

12.5 

9 

21  + 

7 

4 

CENESEO 

30.9 

16.4 

23.7 

62 

2 

-  7 

21 

1276 

0 

16 

27 

5 

3.11 

1.54 

1  .37 

4 

9 

16 

7 

2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

3i,.0 

18. 5M 

26. 3M 

64 

2 

-10 

22 

1187 

0 

15 

28 

4 

5.21 

1,30 

15 

6 

5 

KEWANEE 

19.9 

2 1 

0 

27 

2 

7 

20  + 

MOlINE  WSO  AP  R 

30.9 

16.4 

23.7 

-  3.2 

65 

2 

-11 

21 

1274 

0 

18 

27 

5 

3.74 

2.09 

1  .40 

4 

11.4 

6 

23+ 

9 

2 

1 

MORRISON 

32.8 

17.1 

25.0 

-  2.6 

63 

2 

-  8 

21 

1234 

0 

17 

27 

4 

3.85 

2.05 

1.15 

4 

U.O 

8 

20+ 

7 

4 

1 

MOUNT  CARROLL 

31.9 

15.3 

23.6 

-  2.8 

61 

2 

-  9 

21 

1275 

0 

16 

31 

3 

2.76 

.87 

1.32 

5 

3.0 

3 

19 

6 

2 

1 

PAW  PAW 

31.8 

15.3 

23.6 

60 

3 

-  6 

31 

1277 

0 

22 

30 

4 

3.01 

1.16 

1.27 

5 

6.6 

7 

28  + 

8 

1 

ROCHELLE   6  NW 

32  •  OM 

17. 8M 

24 .  9M 

60 

2 

,  7 

21 

1235 

0 

17 

26 

5 

3 . 35 

1  .69 

1 ,03 

4 

19.9 

10 

23  + 

Q 

2 

RDCKFORD  WSO  AP  //R 

31.9 

16.3 

24.1 

-  1.5 

62 

2 

-  8 

21 

1260 

0 

14 

26 

5 

3.32 

1.62 

1,29 

4 

20.0 

10 

20  + 

8 

2 

1 

STOCKTON 

29.5 

15.7 

22.6 

59 

2 

-  7 

31 

1309 

0 

19 

27 

3 

5.57 

1.20 

15 

13,2 

6 

20  + 

11 

5 

2 

TISKILWA 

32i6 

18.6 

25.6 

64 

2 

-  7 

22  + 

1214 

0 

17 

26 

3 

3.67 

1.93 

1  .62 

4 

9 

23+ 

7 

3 

1 

WALNUT 

30.7 

16.2 

23.5 

-  4.8 

62 

2 

-  9 

21 

1281 

0 

19 

28 

6 

D 

3.32 

1.69 

1.11 

4 

16,0 

6 

21  + 

9 

3 

DIVISION 

24.2 

-  3.1 

3.56 

1.82 

12.6 

«       *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIDCH  2  Nw 

32  •  9 

16.9 

57 

3  ^ 

1233 

0 

15 

27 

6 

3.64 

1,51 

25*9 

16 

20+ 

1 0 

1 

AURORA  COLLEGE 

35.1 

20.1 

27!6 

.3 

63 

2 

-  3 

31 

1153 

0 

13 

27 

3 

4.31 

2.40 

l'.49 

4 

12 

19 

7 

3 

1 

BARRINGTQN 

32 . 2 

17.0 

24.6 

60 

3 

_  5 

3 1 

1245 

0 

18 

28 

5 

3.34 

1.28 

5 

18.7 

13 

16 

8 

1 

1 

CHICAGO  GRANT  PARK 

35.1 

25.2 

30.2 

61 

2 

8 

22 

1072 

0 

13 

25 

0 

CHICAGO  O'HARE   WSC   AP  R 

3*. 5 

21.6 

26.1 

,7 

64 

2 

2 

31  + 

1139 

0 

14 

26 

0 

3.71 

1.88 

1.12 

4 

18.8 

12 

1  5 

9 

2 

2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

36.3 

25.5 

30.9 

,7 

61 

3 

6 

22 

1048 

0 

13 

25 

0 

4.69 

2.89 

1.19 

13 

8 

4 

1 

CHICAGO  MIDWAY  WSO   AP  //R 

3^-8 

21.1 

27.5 

_  I 

62 

2 

_  2 

22 

1158 

0 

14 

25 

1 

4.32 

2.42 

1.19 

26.0 

9 

21  + 

9 

3 

2 

DE  KALB 

31.7 

17.7 

24.7 

-  1.4 

61 

2 

-  6 

31 

1241 

0 

17 

28 

4 

3.13 

1.24 

1  .20 

4 

12.6 

7 

21  + 

7 

2 

1 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

35.1 

17.7 

26.4 

-  2,3 

64 

4+ 

-  6 

22  + 

1192 

0 

14 

27 

6 

2.96 

1.32 

.61 

5 

12.0 

8 

22  + 

10 

1 

0 

JDLIET 

35. 9M 

20. 8M 

28, 4H 

63 

3 

-  1 

21 

1128 

0 

13 

27 

1 

3.17 

1.13 

4 

9 

22  + 

6 

2 

1 

MARENGO 

31.9 

17.0 

24,5 

61 

3 

-  8 

31 

1246 

0 

16 

28 

5 

3.47 

1.10 

5 

16.5 

13 

19 

8 

2 

1 

OTTAWA 

19.8 

27.2 

22  + 

1165 

0 

13 

26 

3 

3.85 

2.01 

14.2 

22  + 

g 

PARK  FOREST 

34.0 

19.7 

26.9 

61 

3 

-  2 

22+ 

1175 

0 

16 

27 

2 

D 

4.22 

l!28 

10 

4 

1 

PERU  2  W 

33.9 

1 5 .  OM 

24. 5M 

-  5.2 

64 

2 

-14 

21 

1256 

0 

15 

29 

5 

2.94 

1.21 

1.13 

5 

23  + 

7 

2 

1 

WAUKEGAN  li  WSM 

32  .9 

18.9 

25.9 

-  1.8 

60 

3 

_  3 

31 

1207 

0 

16 

26 

2 

4.66 

2.71 

1.50 

25,6 

21 

24  + 

10 

2 

1 

WHEATON  3  SE 

34.5 

19.2 

26.9 

62 

2 

-  3 

22 

1173 

0 

14 

28 

3 

3.49 

.89 

13 

20.2 

9 

20+ 

7 

3 

0 

DIVISION 

26.8 

-  1.5 

3.73 

1.90 

19.1 

*       «  « 

WEST  03 

GALESBURG 

32.3 

17.0 

24,7 

60 

3 

-11 

21 

1244 

0 

15 

26 

3 

D 

3.40 

1.56 

1,57 

4 

14.4 

10 

19 

1 

GOLDEN   1  NW 

35.3 

20.0 

27.7 

66 

2 

-11 

21 

1149 

0 

14 

27 

3 

3.36 

1.55 

1.24 

4 

15.0 

8 

21  + 

9 

3 

1 

LA  HARPE 

34 .  9M 

17. 8M 

26 .  4M 

_  3  ^  ^ 

67 

2 

-10 

2 1 

1193 

0 

15 

27 

4 

3.74 

1.89 

,76 

13,5 

7 

22  + 

B 

3 

0 

MONMOUTH 

33.5 

19,0 

26.3 

-  2.7 

66 

2 

-  7 

21 

1192 

0 

15 

26 

3 

3.65 

1.90 

1,13 

4 

15.7 

9 

20  + 

8 

3 

1 

QU I NC  Y 

37.3 

22.3 

29.8 

-  2.7 

70 

2 

-  2 

31 

1064 

0 

13 

26 

2 

3.40 

1.56 

1.12 

* 

17.8 

7 

19 

8 

2 

1 

QUINCY  FAA  AP 

33.9 

19.7 

26.8 

66 

2 

-  8 

21 

1177 

0 

14 

26 

3 

3.88 

2.23 

4 

16.7 

8 

21  + 

8 

1 

1 

RUSHVILLE 

34.6 

19.0 

26.8 

-  4.2 

68 

2 

-10 

21 

1176 

0 

12 

27 

4 

4.40 

2.40 

1.25 

4 

22.0 

11 

4 

2 

DIVISION 

26.9 

-  3,6 

3.69 

1.86 

16,4 

*       *  • 

CENTRAL  0* 

BLOOMINGTON  NORMAL 

34.6 

20.1 

27.4 

-  3,1 

64 

2 

-11 

21 

1161 

0 

15 

27 

3 

3.62 

1.57 

.96 

19 

20.9 

12 

21  + 

10 

2 

0 

r  u  c  kin  A 
L  He  NU A 

34.9 

19.3 

27.1 

63 

2 

-  5 

0 

16 

27 

4 

3  <  8 1 

20.3 

1 6 

22  + 

12 

2 

2 

DECATUR 

36.5 

21.1 

28.8 

-  3,6 

67 

3 

-10 

21 

1117 

0 

14 

25 

1 

5.26 

3.23 

1.04 

20 

30.5 

22 

21  + 

9 

4 

1 

FARMER  CITY 

35.2 

19.2 

27.2 

64 

3* 

-10 

21 

1166 

0 

15 

27 

2 

3.63 

.84 

4 

25.0 

16 

21  + 

9 

5 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

36.4 

21.2 

28.8 

-  2,0 

66 

2 

-  6 

21 

1115 

0 

13 

26 

2 

4.16 

2.26 

1.00 

20  + 

8 

22  + 

9 

3 

2 

LACON  2  E 

33.8 

18.4 

26.1 

66 

2 

-  9 

21 

1196 

0 

16 

27 

4 

4.21 

1.68 

4 

16.8 

9 

19 

9 

3 

1 

LINCOLN 

20.2 

27.8 

65 

2  1 

1147 

0 

15 

27 

2 

3.75 

1.61 

•  79 

4 

19.5 

1 3 

23  + 

10 

2 

MASON  CITY   1  NW 

34)2 

19.6 

26^9 

64 

2 

-12 

21 

1172 

0 

15 

26 

2 

3.45 

1,45 

4 

20,0 

12 

20 

7 

2 

1 

MINONK  3  NE 

33.2 

18.5 

25.9 

63 

2 

-10 

22  + 

1206 

0 

15 

27 

4 

3.07 

1.15 

1.30 

4 

13.0 

8 

23+ 

9 

2 

1 

PEORIA  WSO  AP  //R 

32.1 

17,5 

24,8 

-  4.3 

64 

2 

-12 

21 

1237 

0 

17 

27 

4 

4.11 

2.17 

1.56 

4 

16.9 

13 

20 

7 

3 

1 

PRINCEVILLE  1  N 

33«0 

18.8 

25,9 

64 

2 

-13 

2  1 

1206 

0 

16 

26 

3 

3 . 37 

1.81 

1 . 36 

15.6 

13 

22  + 

7 

2 

1 

DIVISION 

27,0 

-  3.4 

3.86 

1.93 

20.1 

*       *  * 

EAST  OS 

DANVI LLE 

36.7 

21.9 

29.3 

-  2.2 

63 

3 

-11 

22 

1096 

0 

13 

27 

2 

4.70 

2.55 

1.24 

19 

23.3 

16 

20 

8 

4 

1 

HOOPESTON 

34.3 

20.5 

27.4 

-  3.0 

61 

2 

-  B 

22 

1158 

0 

15 

27 

2 

3.72 

1.74 

.66 

25 

14.8 

11 

23+ 

8 

3 

0 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

34.4 

22.1 

28,3 

-  1.2 

63 

4 

-  7 

22 

1132 

0 

14 

26 

2 

3.55 

1.78 

.86 

5 

9 

3 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

33.2 

18.7 

26.0 

62 

2 

-11 

22 

1202 

0 

16 

29 

2 

3.66 

1.92 

.70 

20 

18.9 

14 

23  + 

6 

3 

0 

PONTIAC 

33.4 

20.1 

26.8 

-  3.4 

64 

2 

-10 

22 

1180 

0 

17 

27 

2 

3.51 

1.61 

.61 

4 

18.1 

12 

24+ 

10 

3 

0 

RANTOUL 

35.7 

20.1 

27.9 

64 

4 

-  7 

22  + 

1142 

0 

U 

26 

2 

3.66 

.78 

25 

17.7 

10 

20 

9 

3 

0 

URRANA 

34.6 

20.9 

27.8 

-  3.3 

62 

3  + 

-  7 

22 

1145 

0 

14 

27 

2 

4.81 

2.73 

1.30 

19 

18.1 

a 

20+ 

6 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  .ll.ndis 
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1 
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e 

z 

o 

o 

z 

a 

e 

0 

32 
8 

o 
o 

S< 

S  t 
"i 

"  £ 
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oi 

W4TSEK1   2  Nw 

31,. 2 

20.3 

27.3 

62 

2 

-13 

22 

1165 

0 

16 

27 

2 

4.52 

2.58 

1.49 

19 

20.0 

16 

24+ 

6 

3 

3 

DIVISION 

27.6 

-  2.7 

4.02 

2.06 

18.7 

*       *  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

36>0M 

20 .  7M 

29, 4M 

68 

4 

0 

22  + 

1 100 

0 

27 

2 

4.24 

1.65 

14 

21  + 

6 

4 

1 

CARLINVILLE 

38<0 

22.6 

30.3 

-  3.2 

69 

3 

-  8 

21 

1068 

0 

12 

26 

1 

4.32 

2.30 

1.61 

4 

25.5 

12 

31  + 

8 

3 

2 

GUICGSVILLE 

37.1 

21.1 

29.1 

-  3.4 

69 

2 

-  8 

21 

1105 

0 

12 

25 

3 

3.86 

1.29 

4 

19.4 

10 

22+ 

9 

2 

1 

HILLSBORO  Z  SSM 

38 .3 

19.7 

29.0 

-  3.7 

69 

3 

-10 

21 

1110 

0 

12 

28 

3 

4.28 

2 . 26 

1.25 

4 

2S.5 

9 

4 

1 

JACKSONVILLE 

35.8 

20.3 

28.1 

-  4.3 

67 

4 

-10 

21 

1135 

0 

14 

27 

2 

D 

4.57 

2.71 

1.63 

4 

23.5 

14 

21  + 

8 

4 

1 

JERSEYVILLE   2  SW 

39.8 

22.8 

31.3 

69 

3 

-15 

21 

1036 

0 

10 

26 

2 

4.10 

1.58 

4 

26.0 

12 

31  + 

7 

3 

1 

PANA 

36.7 

22.4 

29,6 

-  3.3 

68 

3 

-  a 

21 

1092 

0 

13 

25 

2 

5.22 

3.09 

1.14 

4 

27.7 

12 

31  + 

B 

9 

1 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

R 

35.5 

20.5 

28.0 

-  4.0 

66 

3 

-17 

21 

1140 

0 

14 

25 

2 

3. 86 

1 .97 

1.54 

4 

22.7 

15 

20 

6 

2 

1 

VIRDEN   1  N 

36. 5M 

20. 7M 

28, 6M 

69 

3 

-13 

21 

1120 

0 

14 

26 

3 

3.52 

1 .40 

4 

26.0 

12 

20 

6 

3 

1 

WHITE   HALL   1  E 

39.0 

22.8 

30,9 

-  2.6 

70 

3 

-  7 

21 

1050 

0 

12 

24 

1 

3.74 

1.97 

1.80 

4 

6 

2 

1 

DIVISION 

29.4 

-  3.8 

4.17 

2.22 

24.9 

*       *  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

37. OM 

22  .9M 

30. OM 

66 

3 

-  7 

21 

1096 

0 

13 

26 

2 

D 

3.89 

1.70 

1.50 

20 

18 

21 

6 

3 

1 

EFFINGHAM 

39.0 

23.3 

31.2 

-  1.9 

68 

3 

-  7 

21 

1040 

0 

12 

25 

2 

5.64 

3.31 

1.70 

20 

25.5 

16 

23+ 

8 

9 

2 

FLORA  5  NW 

',0.0 

23.5 

31.8 

-  3.5 

68 

3 

-  9 

21 

1023 

0 

9 

25 

2 

4.69 

1.00 

4 

12 

21  + 

u 

4 

1 

MARSHALL   1  E 

38.9 

23.0 

31.0 

63 

2 

-10 

22 

1050 

0 

1 1 

26 

2 

D 

7.38 

2.00 

26+ 

MATTOON 

36.  1 

20.4 

28.3 

66 

3 

-  9 

21 

1128 

0 

14 

28 

3 

4.92 

1.44 

19 

21.9 

11 

22  + 

9 

3 

2 

MOWEAOUA 

36.6 

21.2 

28.9 

67 

3 

-13 

21 

1113 

0 

13 

27 

2 

15 

22  + 

NEWTON  6  SSE 

38.8 

22.6 

30.7 

65 

4  + 

-11 

22  + 

1053 

0 

12 

25 

2 

5.11 

1.28 

27 

16. 1 

10 

21  + 

7 

4 

2 

DLNEY   2  S 

'lO.S 

25,3 

32.9 

-  2.6 

67 

3 

-U 

21 

989 

0 

10 

24 

2 

4.59 

1,45 

26 

12.0 

8 

22  + 

8 

4 

1 

PALESTINE 

39.3 

24.1 

31.7 

-  2.8 

67 

3 

-  7 

22 

1020 

0 

12 

24 

2 

0 

4.45 

1.52 

1,04 

26 

15.9 

9 

21  + 

9 

9 

1 

PARIS  WATERWORKS 

38. 1 

22.8 

30,5 

-  1.9 

66 

3 

-  8 

21 

1062 

0 

11 

26 

2 

6.42 

3.93 

1.35 

19 

37.9 

21 

22  + 

11 

5 

2 

SALEM 

*1 . 1 

24,4 

32.8 

67 

3* 

-  7 

21 

994 

0 

8 

24 

1 

4.63 

1 .93 

1,63 

19 

12.8 

6 

22  + 

8 

4 

I 

TUSCOLA 

37.2 

20.7 

29.0 

67 

3 

-14 

21 

1110 

0 

12 

28 

2 

0 

5.55 

3.34 

1 .30 

19 

30.9 

17 

20 

11 

4 

3 

VANHALIA   2  NW 

38. 9M 

21. 7M 

30. 3M 

66 

4 

.  9 

21 

1072 

0 

10 

27 

2 

1.23 

20 

22.0 

1 

WINDSOR 

37.5 

22.6 

30,1 

-  2.4 

67 

3 

-10 

21 

1077 

0 

14 

25 

2 

4.56 

2.12 

1.39 

19 

26.9 

15 

20 

10 

3 

1 

DIVISION 

30 , 7 

-  2.6 

5.15 

2  .60 

22.0 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

<,2 . 5 

27,5 

35 , 0 

-  2.7 

65 

2 

0 

21 

922 

0 

5 

23 

1 

4.47 

.93 

.98 

20 

9.9 

8 

20 

8 

5 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

39.5 

24, 2M 

31. 9M 

65 

3 

-  2 

21 

1023 

0 

7 

25 

1 

12 

21 

CAHOKIA 

<>0.<> 

25. 2M 

32, 8M 

70 

1 

977 

0 

8 

24 

1 

1.36 

4 

1 

CAIRO  WSO  CI 

R 

43.9 

30.5 

37,2 

-  2.3 

65 

2 

7 

21 

853 

0 

5 

19 

0 

5.77 

2.10 

1 .63 

24 

3.6 

3 

21  + 

8 

4 

CARBONDALE   SEwAGE  PL 

*3.7 

26.5 

35 . 1 

-  2.6 

67 

3 

_  7 

21 

918 

0 

5 

22 

2 

3.77 

.79 

1 .14 

20 

6.0 

6 

23+ 

7 

4 

carlyle  reservoir 

39.0 

24.1 

31.6 

65 

4+ 

-  6 

21 

1029 

0 

9 

25 

2 

4.63 

1.10 

20 

20.0 

1 2 

23+ 

9 

4 

\ 

COBOEN  2  S 

43.2 

27.5 

35.4 

66 

2 

0 

21 

910 

0 

5 

22 

1 

4.66 

.86 

20 

9.0 

7 

20 

9 

9 

\ 

DU  OUOIN   1  NNW 

41. 8M 

26. OM 

33. 9M 

-  3.2 

66 

2 

-  5 

21 

962 

0 

6 

23 

1 

4.31 

1.45 

1.24 

26 

7 

21  + 

9 

4 

MAkANOA   1  Nw 

43.4 

27.8 

35.6 

67 

2 

0 

21 

902 

0 

5 

2  1 

1 

3.95 

.76 

19 

11.9 

7 

21  + 

9 

4 

MARION  4  NNE 

42.5 

26.0 

34.3 

-  3.1 

66 

1 

.  5 

22  + 

949 

0 

7 

20 

2 

5.78 

2.47 

1.78 

27 

8.0 

8 

20 

6 

3 

3 

NASHVILLE  4  NE 

39.7 

26.2 

33.0 

64 

2 

_  ^ 

21 

966 

0 

9 

24 

1 

4.60 

2.06 

1 , 36 

20 

15,7 

9 

21  + 

8 

9 

1 

SPARTA 

41.9 

27. 1 

34.5 

-  2.6 

66 

2 

-  2 

21 

938 

0 

6 

22 

1 

4.62 

2.27 

1,41 

19 

16,5 

8 

20 

10 

3 

1 

WATERLOO   1  WSW 

40.7 

25,7 

33,2 

67 

3* 

-  5 

21 

979 

0 

9 

24 

1 

4.11 

1 ,79 

1.25 

4 

17,9 

13 

21  + 

7 

3 

2 

DIVISION 

34.1 

-  3.0 

4.61 

1.73 

11,8 

•      •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

41.7 

26.2 

34.0 

66 

3 

-  5 

21 

954 

0 

7 

22 

1 

4.84 

2.30 

26 

10.9 

7 

22+ 

8 

3 

1 

BBOOKPORT   DAM  52 

45.6 

29.6 

37.6 

65 

2 

4 

21 

842 

0 

3 

19 

0 

6.67 

3.18 

1 . 66 

27 

3 

20 

9 

9 

3 

DIXDN  SPRINGS  AGR  C 

43.9 

28.1 

36.0 

65 

2 

0 

21 

892 

0 

4 

20 

1 

5.57 

1.58 

26 

5 

22* 

9 

3 

2 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

40.2 

26.3 

33.3 

-  3.1 

63 

i* 

-  4 

21 

978 

0 

9 

21 

1 

D 

4.45 

1.13 

26 

11.8 

8 

20 

8 

4 

1 

HARRISBURC 

44.3 

28.3 

36.3 

-  1.9 

68 

2 

-  3 

22 

881 

0 

4 

19 

2 

5.23 

2.26 

1,55 

26 

13.0 

8 

21  + 

8 

3 

2 

MCLEANSBORD  2  ENE 

*1.2 

25.9 

33.6 

-  3.5 

65 

3* 

-  3 

21 

968 

0 

7 

22 

2 

4.59 

1.59 

1.29 

27 

10.1 

6 

20 

7 

3 

1 

MT  CABMEL   I  NNW 

40.9 

26.1 

33.5 

65 

2 

-  5 

21 

968 

0 

9 

23 

1 

3.44 

.86 

26 

9.7 

8 

20 

9 

3 

0 

MOUNT  VFRNON 

41.8 

26.9 

34.4 

-  1.3 

65 

3+ 

-  2 

22  + 

942 

0 

7 

22 

2 

3.67 

.83 

1.04 

20 

9 

20 

6 

4 

1 

ROSICLARE 

44.1 

27.6 

35.9 

66 

2 

2 

21 

896 

0 

4 

20 

0 

1.26 

26 

4 

20 

4 

1 

DIVISION 

35.0 

-  2.0 

4.81 

1.73 

11.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  3  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 


— 

Day  of  Month 



Station 

O 

— r 

— r 

 r 

p  J 

 r 

 r 

 r 

 1  1 

— r 

 T 

12  3 

A 

5  1 

6 

e  1 

9 

in  1 

10  1 

u  { 

12 

13  J 

14  1 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

■M  1 

29 

30 

31 

NuBT'iHcSi  01 

ALEDO 

2.29 

.90 

.13 

T 

.17 

T 

.04 

.27 

.24 

.53 

7 

.01 

T 

DIXGN 

4.20 

1.40 

.29 

•  03 

T 

.62 

.03 

.06 

T 

pftEEPORT  WASTE   WTR  PLT 

2.98 

.17 

1.40 

.14 

.16 

.03 

.1* 

!l3 

.11 

T 

!49 

!ii 

.08 

.04 

FUL^O**  DAM  13 

2. 60 

.24 

1 .10 

.22 

T 

.37 

T 

.12 

T 

,13 

.03 

.65 

.02 

T 

T 

T 

CALENA   1  N 

2  .79 

.28 

1.48 

.04 

.01 

T 

T 

.06 

.29 

T 

T 

,12 

.07 

.43 

•  01 

•  04 

GALVA 

3.62 

.67 

.70 

.24 

.05 

T 

■  60 

.09 

.10 

.07 

,37 

.01 

.03 

.58 

.02 

T 

.04 

.05 

GENESEO 

3.U 

T 

1.37 

.03 

T 

{ 

T 

T 

.01 

.61 

.05 

.12 

.  1 1 

.10 

.43 

.27 

.01 

T 

T 

T 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

5.21 

1 .25 

.20 

.62 

.50 

1.30 

.97 

.20 

.21 

.09 

.07 

T 

T 

T 

ILLINOIS  CITY  OAM   16  // 

2.82 

.39 

.62 

.14 

y 

.31 

.06 

.11 

.03 

.33 

•  06 

.73 

T 

T 

T 

•  04 

T 

K  E I THSBUAC 

4 ,37 

.50 

.42 

.08 

.  17 

.28 

.13 

1.90 

.06 

T 

.48 

.22 

.46 

.03 

.02 

KEWANEE 

.17 

.99 

.32 

HOLlNF  kSO  AP  R 

3.7* 

T 

1.40 

.32 

.01 

.01 

T 

.18 

.28 

.07 

.12 

.23 

T 

.04 

T 

T 

MORR I  SON 

3.69 

1  •  15 

.65 

.65 

.20 

.30 

.30 

.60 

MOUNT  CARROLL 

2.76 

1.32 

•  30 

.23 

.10 

.16 

T 

.69 

T 

T 

NEW  BOSTON  OAM  1 7 

2.71 

.52 

•  28 

•  07 

T 

.35 

T 

.15 

.02 

T 

.49 

T 

T 

.12 

.67 

.02 

T 

•  02 

T 

PAW  PAH 

3.01 

.37 

1.27 

T 

«26 

.13 

.43 

.15 

.05 

.09 

.10 

.18 

ROCHELLE  6  NW 

3.39 

1.03 

.74 

.03 

.09 

T 

.14 

.21 

.15 

T 

*  24 

T 

.23 

.09 

ROCKFORD  6  ENF 

2.91 

.82 

.63 

.28 

.01 

.17 

.04 

.14 

.30 

.  16 

.36 

ROCKFDRD  WSO  AP  //R 

.01 

1>29 

T 

.01 

•  64 

T 

.26 

T 

T 

.04 

.16 

.01 

.15 

.32 

•  12 

T 

•  08 

STOCKTON 

S  .57 

T 

li06 

•  36 

.50 

!oi 

T 

.32 

.10 

1.20 

•  1 2 

.2! 

,33 

T 

.60 

TISKILWA 

3.67 

1.62 

.15 

T 

.75 

.19 

.99 

.35 

T 

T 

.10 

T 

WALNUT 

>  3.32 

1.11 

.61 

T 

T 

.82 

T  C 

.20 

T 

.14 

.14 

.  10 

.10 

.10 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

3.64 

T 

T 

1.91 

.21 

T 

•  02 

.03 

.13 

.34 

.05 

.22 

.03 

.02 

.16 

.09 

T 

.39 

.17 

•  16 

T 

.11 

AURORA  COLLEGE 

4.31 

1.49 

.23 

.20 

.06 

.01 

.90 

.06 

.44 

T 

,03 

.91 

.26 

.02 

T 

.09 

.03 

T 

8 ARR I NGTQN 

3  .34 

.24 

1.26 

.01 

T 

.45 

.11 

.03 

.37 

.01 

T 

.20 

T 

.09 

.29 

.04 

.18 

T 

.06 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

3.61 

T 

1 .30 

.06 

T 

.09 

T 

.  12 

.40 

T 

.11 

.07 

.11 

•  74 

.22 

.06 

.25 

.04 

.09 

.01 

.02 

CHIC  AGO  O'HARE  wSO  AP  R 

3 .  7l 

T 

1.12 

.  16 

•  02 

* 

T 

1.10 

.01 

.14 

.14 

,04 

.09 

.26 

•  01 

.23 

.17 

•  16 

•  Ol 

.04 

T 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY 

4.69 

.96 

.95 

.12 

.02 

.01 

1.19 

.07 

.02 

.04 

,06 

.02 

.62 

.19 

T 

.06 

.38 

.02 

.32 

.04 

T 

T 

CHICAGO  HIDMAV  WSO  AP  //R 

4.32 

T 

1. 19 

.07 

.01 

T 

•  03 

.01 

T 

1.00 

.01 

.12 

,13 

.04 

.06 

.62 

.01 

.27 

.39 

.25 

.11 

.04 

T 

T 

3.13 

1.20 

,45 

.03 

T 

.09 

T 

•  60 

.13 

T 

,28 

.02 

.11 

T 

.19 

.07 

ELGIN 

4.39 

.22 

1  .44 

.28 

T 

.01 

T 

•  66 

.30 

•  06 

,46 

T 

.24 

•  09 

.06 

.18 

•  03 

,21 

T 

.09 

CEBHARQ  MOODS  ST  PARK 

2 .96 

.22 

,81 

.  19 

•  13 

T 

T 

.49 

T 

•  06 

,10 

T 

,47 

•  19 

.19 

T 

.21 

T 

T 

.02 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

3.66 

1.35 

.01 

.02 

T 

T 

T 

T 

.68 

,04 

.14 

T 

.02 

.50 

T 

.23 

.31 

•  31 

.04 

.01 

T 

T 

JOLIET 

3.17 

1.13 

.34 

.08 

T 

.69 

.08 

.18 

.20 

.33 

.08 

.07 

.03 

LA  SALLE   1  S 

1,77 

.29 

.64 

.02 

.01 

•  31 

.02 

.03 

,02 

.19 

.01 

,04 

.  10 

T 

.06 

.04 

.01 

MARENGO 

3.47 

.35 

1 .10 

.35 

T 

.42 

.10 

.19 

.03 

.66 

•  03 

.16 

.06 

MARSEILLES  LOCK 

3,27 

1.39 

.08 

T 

T 

•  97 

.04 

•  07 

,06 

.39 

.2C 

•  04 

.15 

.03 

.05 

MORR  I S 

.33 

.22 

.60 

T 

.02 

.12 

.02 

.29 

T 

.22 

OTTAWA 

)  3!e9 

1.54 

!24 

T 

!o5 

T 

•  71 

T 

•  13 

T 

.61 

.13 

.10 

•  04 

•  20 

.05 

T° 

T 

)  !05 

PARK  FOREST 

)  4.22 

1.28 

T 

T 

.01 

.03 

.10 

.58 

.01 

.10 

t  .50 

.16 

.11 

.69 

T 

.42 

.20 

.02 

T 

.01 

PEOTONE 

3.23 

1  .04 

.16 

T 

.39 

.04 

.01 

.49 

.06 

,34 

.20 

,04 

.48 

T 

T 

PERU  i  W 

2.94 

.02  T 

1.13 

,15 

T 

T 

J 

T 

.95 

T 

.13 

.41 

.30 

T 

•  16 

.OT 

.02 

T 

STREATOR   2  ENF 

3 .44 

1.96 

,08 

T 

.07 

.97 

T 

.45 

.03 

.01 

.16 

J 

.11 

.11 

T 

.  IT 

.02 

04 

.01 

.09 

utica  starved  rock  DAy 

3.6B 

.01 

1 ,60 

.09 

.01 

.05 

01 

•  05 

.60 

.01 

,19 

T 

.08 

.42 

.21 

.  16 

.07 

.  09 

WAUKEGAN  4  HSW 

4.68 

.01 

1.50 

.22 

.01 

T 

T 

T 

.42 

.68 

.06 

.48 

.04 

.01 

.16 

.45 

T 

T 

.30 

.04 

.18 

T 

.10 

WHEATON  3  SE 

3.49 

.86 

.60 

.04 

T 

.69 

T 

.06 

.16 

.02 

.46 

.12 

•  21 

.03 

WEST  03 

AVON   5  NE 

3,37 

.75 

.48 

.09 

T 

T 

.47 

T 

.06 

T 

T 

.90 

T 

T 

T 

.62 

T 

T 

T 

.04 

8ENTLEY   I  E 

3.17 

1.32 

,01 

T 

T 

,70 

.07 

.07 

T 

T 

.02 

.25 

.29 

T 

T 

.01 

T 

.11 

.06 

CANTQN   1  E5E 

1  4.94 

1.64 

.05 

•  76 

,10 

.12 

1.07 

'37 

.09 

.12 

T  0 

.19 

GALESBURC 

1.97 

T 

.03 

•  17 

.94 

•  11 

T 

.04 

•  03 

.03 

GLADSTONE  OAM  18 

■  59 

]  A3 

.05 

' 

.24 

T 

03 

.49 

_ 

• 

■  60 

_ 

.0 

.01 

GOLDEN  I  NM 

3.36 

1.24 

.10 

T 

.62 

.  10 

.10 

.60 

.15 

.10 

T 

T 

.35 

LA  HARPE 

3.74 

.76 

.92 

.09 

.79 

.43 

.05 

.06 

.10 

.12 

MACOMB 

3.02 

.64 

.43 

T 

.02 

T 

!56 

.01 

Io9 

.01 

.94 

.01 

ill 

.23 

.01 

.03 

.13 

MONMOUTH 

3.65 

1 .13 

,30 

.25 

.10 

.10 

.  60 

.57 

.01 

.02 

.05 

.01 

.03 

MOUNT  STERLING 

4.66 

1.87 

,08 

T 

.81 

,10 

.09 

T 

T 

.14 

.68 

T 

T 

T 

.15 

.06 

.07 

.22 

.10 

PAYSON 

4.29 

1.21 

.39 

T 

T 

T 

T 

.01 

.67 

.30 

.11 

.04 

.04 

T 

.44 

QUINCV 

1*12 

,  07 

•  33 

14 

.  07 

•  02 

.67 

*21 

.  16 

•  03 

.08 

•  39 

,15 

OUINCV  PAA  AP 

T 

2.23 

,07 

T 

i 

.10 

.  lo 

.01 

T 

.  n 

.  34 

T 

•  Ol 

.01 

.04 

•  14 

.01 

QUtNCY  OAM  21  // 

3.89 

1*13 

,30 

.07 

.98 

T 

.11 

1  R 

* , . 

T 

.39 

OUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

3.40 

1.09 

.32 

.01 

T 

.01 

T 

.46 

T 

.11 

J 

*44 

'  16 

T 

.  17 

T 

.  03 

*05 

.01 

.40 

RUSHVILLE 

4.40 

1.29 

.  10 

.  10 

T 

T 

. 

1.00 

.30 

.19 

.10 

.10 

.90 

T 

CENTRAL  04 

BLOOMINCTON  WATERWORKS 

3.36 

.89 

.43 

T 

T 

.06 

T 

T 

•  25 

•  03 

.12 

.06 

.92 

.25 

.10 

.32 

.13 

T 

.09 

.09 

.10 

BLOCMINGTON  NORMAL 

3.62 

.95 

.27 

.01 

.05 

T 

.31 

T 

.19 

.01 

.02 

.96 

•  14 

.14 

.21 

.02 

.12 

.04 

.05 

.02 

.11 

CHENDA 

3.81 

1.05 

ill 

T 

T 

.03 

T 

y 

•  34 

.  19 

.02 

1.03 

.  1 5 

.28 

.  12 

.12 

•  12 

X 

CHILLICOTHE 

4.09 

.74 

1 .02 

■  03 

•  70 

.  10 

CLINTON  1  S5W 

3,  30 

1*11 

.17 

* 

•  10 

T 

.13 

.0 

.6 

•  6 

* 

.0 

DECATUR 

5.26 

.69 

.26 

.02 

.01 

.04 

.03 

•  09 

.25 

.05 

.91 

1.04 

.15 

.38 

.39 

.04 

.09 

.66 

FARMER  CITY 

3.63 

.64 

.27 

T 

.02 

01 

.05 

.50 

.99 

.98 

.53 

.02 

.02 

.16 

HAVANA  POWER  STATION 

4.16 

i.OO 

,62 

.02 

.03 

T 

l39 

!l2 

T 

.  36 

1 . 00 

.  16 

.27 

.02 

.05 

.02 

.12 

LACON  2  E 

4i2l 

1.66 

,  10 

,12 

T 

•  77 

•  12 

.19 

02 

LINCOLN 

3.75 

.79 

.40 

T 

.03 

!o5 

■  16 

!06 

•  19 

.05 

!63 

.43 

!l3 

.31 

.10 

T 

.07 

.02 

'.V\ 

MACKINAW 

4.41 

T 

1.59 

.09 

.02 

.03 

T 

T 

.39 

T 

•  IB 

.04 

1.06 

.02 

,19 

.22 

T 

•  14 

.12 

.07 

.12 

.13 

MASON  CITY   1  NU 

3.49 

T 

1.45 

.03 

T 

.02 

,06 

.63 

.03 

.26 

.16 

T 

.09 

,06 

.02 

.06 

.18 

MINCN<  3  NE 

3.07 

1.30 

.17 

.02 

T 

•  50 

T 

.38 

.15 

.19 

.10 

T 

.10 

T 

.20 

MOUNT  PULASKI 

3.96 

T 

1.37 

.  0 1 

.02 

.20 

,09 

•  14 

.  06 

.10 

PEORIA  WSO  AP  //R 

4.11 

T 

1.96 

•  05 

T 

* 

- 

07 

* 

^ '  60 
* 

'38 
• 

•  09 

T 

*04 

•  12 

*n4 

.13 

.05 

PETERSBURG  3  SSw 

3.19 

1.12 

.12 

.11 

PRINCEVILLE   I  H 

3.37 

1.36 

!l7 

.02 

■  47 

01 

•  17 

,02 

.66 

.16 

•  17 

loT 

.02 

T 

!05 

TOULON 

3. 84 

1.45 

.10 

.01 

>01 

•  87 

•  02 

T 

.40 

•  69 

.27 

T 

.02 

.01 

EAST  05 

DANVILLE 

4.70 

.79 

.08 

T 

.04 

.02 

,  13 

.11 

T 

.06 

1.24 

.29 

.03 

.77 

.67 

.08 

T 

.04 

.08 

,27 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

9.20 

.59 

.28 

.05 

.01 

•  05 

.07 

.15 

.03 

.59 

.50 

T 

.78 

.04 

.63 

.02 

.04 

1.21 

GIBSUN  CITY 

3.80 

.85 

.16 

T 

02 

T 

04 

.89 

.07 

.92 

.9T 

.03 

.02 

.09 

.08 

.19 

HOOPESTON 

3.72 

.45 

T 

T 

.03 

.  16 

.16 

!oe 

T 

T 

.91 

.41 

T 

.09 

•  66 

•  09 

.62 

T 

T 

.OT 

.09 

KANKA<EE  WTR  POLL  CTL 

3.95 

T 

'4^ 

^3 

•  15 

.08 

.01 

MONTICELLO  NO  2 

3.79 

.72 

.29 

.04 

T 

T 

.02 

.06 

.  14 

.62 

.38 

.04 

T 

.02 

.06 

T 

.62 

.02 

.03 

,10 

.35 

PIPER  C ITV  3  SE 

3.66 

.  44 

,98 

.02 

T 

T 

.04 

.03 

T 

•  94 

•  TO 

T 

T 

.05 

.40 

.06 

.4T 

.01 

T 

T 

.18 

PONTIAC 

3.51 

.61 

.  55 

.03 

'in 
•  10 

,05 

.27 

.27 

.03 

,16 

RANTQUL 

3.66 

,60 

•  05 

*  12 

• 

.78 

^40 

SIOELL 

9 .24 

.48 

*  IB 
* 

Ot 

• 

.02 

.  03 

.12 

.15 

* 

•  ^ 

• 

'4* 

URBANA 

4.61 

T 

1.04 

T 

T 

.02 

T 

.01 

.05 

.10 

.06 

.07 

.17 

1.30 

T 

.06 

.59 

.45 

.39 

.03 

.02 

.02 

.41 

.08 

HATSEKA  2  NW 

4.92 

.  30 

T 

•  10 

WEST  SnUTHWEST  06 

ALTON  OAM  26 

4.24 

1.65 

.07 

.03 

.03 

.20 

.62 

.65 

.25 

.04 

.70 

BARRY 

4.22 

1.27 

.46 

.10 

T 

.36 

.42 

.44 

.21 

.38 

.06 

.28 

.22 

BEAROSTOWN 

>  4.26 

1.20 

.92 

T 

T 

.30 

T 

.15 

.29 

D  .55 

.90 

.10 

.19 

D 

.10 

)  .40 

BLUFFS 

3.92 

T 

1.66 

.06 

.04 

T 

T 

.31 

.96 

.23 

.07 

T 

.16 

.41 

CARLINVILLE 

4.32 

1.61 

.05 

T 

T 

T 

.06 

T 

.15 

T 

T 

T 

1.27 

.17 

.10 

.11 

T 

T 

T 

T 

.62 

.16 

noiai  following  Station 

ladn. 

DAILY  PRECIPITATION 


i2 

.     1    _    1  _ 
1    1    Z    [  3 

1 

^  1 

_ 
O 

_ 

7 

- 

9 

in  1 
10  1 

,  1 

11  12 

1 

13 

1 

15 

1ft  i 

16  1 

17 

I       I  A 

18 

1 

19 

1  A. 

20  21 

00 
22 

«  1 

23  1 

24 

1 

25 

9ft  1 

26  1 

27 

1 

28 

1 

29  1 

20 

31 

EONAftOSVlLLE 

1.43 

.07 

.02 

.02 

.20 

.01 

.48 

.69 

.22 

.30 

•  17 

T 

.59 

QtthfJOH 

**  • 

1.54 

.18 

^ 

T 

.07 

.20 

•  61 

.73 

.20 

.13 

•  02 

T 

.02 

1.09 

*  ■  B2 

1  «08 

•  09 

.17 

•  21 

.19 

•  63 

.30 

.02 

.92 

CR I CCSv I LLE 

3*86 

1  (29 

•  38 

.01 

•  28 

.22 

T 

.  70 

.15 

.17 

•  13 

.05 

.08 

.02 

.38 

HiftO  I H 

*.  0 

2>02 

.05 

.30 

•  69 

.32 

.28 

.  09 

.02 

.02 

.72 

.19 

HlLLSftOKO  2  SSH 

4.28 

1.25 

.10 

T 

7 

.04 

T 

.02 

.16 

.59 

.85 

.10 

.40 

T 

.16 

T 

.67 

J  ACKSONVt  I,LE 

l»63 

*  1 1 

T 

.02 

1  .7C 

.60 

.22 

.16 

.09 

T 

.09 

•  09 

.20 

JEKSEWILLE   2  Sh 

1.98 

!is 

T 

T 

i02 

!l7 

.02 

.65 

.38 

.23 

.09 

T 

.01 

.01 

•  76 

•  09 

.22 

.12 

•  48 

.72 

.30 

•  03 

T 

T 

.01 

•  48 

MEOORi 

1.60 

T 

T 

T 

.13 

.16 

1.00 

.14 

T 

.22 

T 

.04 

.60 

•  10 

HCUNT  OLIVE   1  E 

1.42 

.14 

.10 

.14 

.90 

.14 

•  60 

1.  14 

.  14 

.02 

.04 

.07 

*  IB 

.03 

.01 

.56 

.99 

.07 

.68 

T 

.49 

T 

.01 

.02 

•  81 

PLEASiNT  HILL 

1 .95 

.15 

.03 

.1* 

1.03 

.02 

.19 

•  05 

.07 

.04 

.60 

•  18 

S^RINCFIElO  WSO  R 

J«  86 

.07 

1.54 

.08 

•  1  2 

.03 

.09 

■  OJ 

T 

T 

.23 

.97 

T 

.04 

.26 

T 

•  01 

7 

.03 

.01 

.  34 

.01 

VlftOEN  I  N 

3.52 

1.40 

^ 

.05 

.19 

T 

.98 

*07 

.15 

.12 

T 

T 

.90 

VIRGINIA 

*.zs 

1.47 

T 

T 

.01 

.28 

.07 

.12 

.16 

.10 

.10 

.20 

.08 

T 

.rt7 

,  C4 

•  03 

.91 

•?; 

tfHiTE  HALL    I  E 

■  06 

1 . 80 

.02 

.06 

.17 

.80 

.07 

.20 

.07 

.01 

•  35 

.13 

•       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

>  3.89 

.94 

i04 

T 

1  .09 

.23 

.19 

1.90  .15 

•  79 

T 

.03 

.05 

EFF I N6HAM 

5  •  64 

1 .00 

•  26 

•  09 

.01 

.03 

•  l8 

.01 

T 

.25 

1 .70 

•  06 

•  89 

•  91 

•  02 

.67 

Flora  s  nh 

*  .69 

1 .00 

■  10 

.04 

.12 

.59 

.95 

.27 

.29 

.26 

•  10 

.  10 

GREENUP 

5.08 

.35 

.80 

.10 

1.70 

1.13 

7 

1  •OO 

T 

HUTSONVILLE   POWFR  RL 

1  4.16 

.50 

.24 

T 

T 

T  0 

.10 

''' 

T  D 

.80 

T 

.83 

T 

1.21 

.10 

lawrenceville 

4.71 

.68 

.06 

T 

T 

.03 

.02 

.13 

.01 

T 

T 

.02 

1.91 

.86 

T 

1.19 

.06 

T 

T 

.1' 

MARSHALL    1  E 

)  7.38 

•  10 

T  0 

.30 

1 ,08 

2.00 

2.00 

T 

T 

l.O! 

HATTOON 

4 . 92 

1.17 

.  02 

•  09 

•  10 

.08 

T 

.  12 

1.44 

.04 

.48 

.27 

•  35 

T 

T 

•  60 

.20 

HOME  AQUA 

.22 

.  3fl 

HEMTON  6  SSE 

5.11 

.79 

•  04 

T 

T 

•  06 

.15 

.02 

*28 

.10 

.03 

.96 

,01 

1 .28 

.02 

.  35 

OlNEV  2  S 

4.99 

.86 

T 

T 

T 

.08 

.05 

T 

.48 

.50 

.55 

.34 

1.45 

•  10 

•  01 

.15 

T 

PALESTINE 

1  4.49 

.03 

.63 

.03 

T 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

.10 

.01 

0  .05 

.58 

.55 

.01 

.72 

.07 

1.04 

.27 

.02 

.17 

.11 

PARIS  WATERWORKS 

6.42 

.88 

.04 

.02 

.04 

.01 

.20 

T 

.25 

.15 

1.39 

.40 

.06 

.83 

1.10 

•  12 

•  09 

.80 

.1! 

SAJhTE  HARIE 

5.19 

.78 

.26 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

.10 

.27 

1.10 

1.38 

T 

1.08 

T 

.11 

SALEM 

4.63 

.88 

.02 

T 

T 

T 

.01 

T 

.20 

T 

1.63 

.32 

.22 

.50 

.60 

.07 

T 

.04 

.1> 

TUSCOLA 

i  5.99 

1.03 

T 

T 

.10 

T 

.19 

T 

.20 

.18 

1.30 

.29 

.00 

1.12 

T 

T  0 

•  100 

.80 

1  .20 

VANOALIA  2  NN 

T 

T 

T 

T 

.20 

.02 

T 

.73 

1.23 

,80 

.90 

T 

.«0 

WILCOX 

5.17 

.71 

.02 

T 

.06 

.16 

.34 

1.20 

.07 

1,07 

.05 

1.32 

•  04 

.19 

WINDSOR 

4.96 

.94 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.25 

.05 

1.39 

.10 

.15 

.70 

•  30 

.11 

T 

.29 

.29 

.1» 

Day  of  Month 


SDUTHKEST 


INNl  1  E 

BELLEVULt  SO   III  UNlv 
CAMOKtA 
C<I>0  VSO  CI 
OKIOIOllE  SEWtCE  PL 

CAKLYLE  RESERVOIR 

CENTIOlU  2  SU 

CHESTER 

COtOEH  2  S 

OU  OUOIN  1  NNM 

CRAND  TQHER  2  N 
HAKINOA   1  SM 
HARION  It  NNE 
NlSkVlLlE   »  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  IMSw 

RED  BJO 
SPARTA 

WATERLOO  I  WSW 


.68  1.10 
.7«  l.AB 
.53  1.09 


.76  ,39 
T  1.66 
.7S  1,36 
.70  1,26 


,0B   1,13     T     I  ,09 


,43 
,30 
•  OS 
,06 


1,20 
.96 
1.23 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTO")  FOREST  SERVICE 
BROOkpORT  OAH  32 
CAR»'I   6  NH 

ouon  springs  acr  c 
eairfield  radio  WFIH 

COLCONDA  OAH  31 
MARRISBIJRG 

HARRIS6URC  DISPOSAL  PL 
HClEANSBORQ  2  ENE 

NT  CARHEL    1  NNM 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAMNEETOHN  NEM  TOMN 
WAYNE  CITY 


,93 
1,33 

.99 
1,09 


1,3B 


.30 
.47 
,36 


.ISO  ,B0 
,BB 
.19  1,04 


.46  ,32 
,01  1,04 
,23  ,74 


,92  1,13 

1.00  ,03  1 

,92  1.93 

.60  1.43 

.90  ,07  1,29 


.66 


.B6 


,10 


.30  1.26 
.it  T 
1.13 


DAILY  TEMPERATURES 


PECewBER  1973 


Day  ol  Month 

Q 
0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

713 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

1.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         •  ♦ 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

^3 

65 

58 

48 

3' 

24 

26 

33 

33 

23 

32 

40 

36 

24 

27 

25 

24 

26 

24 

22 

1 1 

29 

27 

37 

37 

36 

33 

40 

22 

32.4 

MIN 

31 

38 

41 

36 

22 

15 

9 

13 

20 

8 

10 

20 

21 

13 

23 

20 

20 

.  4 

-  8 

3 

12 

27 

34 

32 

27 

24 

20 

10 

.  4 

17.6 

0 1 XON 

^2 

63 

56 

39 

30 

33 

32 

22 

26 

28 

22 

20 

1 1 

27 

37 

31.1 

MIN 

26 

34 

41 

36 

23 

22 

13 

20 

22 

14 

4 

17 

23 

12 

20 

* 

17 

17 

6 

-  6 

-  1 

14 

27 

34 

32 

26 

21 

21 

6 

.  4 

17.7 

FREEPDRT  HASTE  WTR 

PLT 

^7 

41 

61 

52 

45 

33 

32 

31 

31 

33 

19 

25 

36 

29 

25 

27 

22 

20 

2  4 

2  7 

20 

20 

20 

38 

35 

30 

30.9 

MIN 

25 

26 

37 

3! 

32 

22 

13 

13 

22 

15 

7 

12 

19 

12 

15 

1 

4 

19 

4 

.  4 

-  3 

-  3 

0 

31 

33 

30 

21 

22 

1 

-  5 

14.8 

Fulton  dam  i3 

*6 

42 

64 

52 

46 

32 

32 

33 

32 

32 

20 

26 

31 

3 1 

26 

23 

24 

2 1 

24 

22 

16 

17 

26 

33 

36 

37 

34 

31 

30.9 

NUN 

26 

28 

34 

38 

31 

24 

19 

2  1 

21 

12 

9 

11 

21 

18 

IB 

6 

4 

6 

20 

3 

-  3 

-  3 

9 

12 

33 

33 

30 

24 

21 

6 

.  2 

17.3 

Calva 

52 

50 

63 

58 

5 1 

30 

25 

32 

32 

34 

14 

29 

39 

31 

26 

27 

16 

22 

25 

24 

10 

13 

28 

38 

33 

31 

15 

31.6 

MIN 

28 

32 

47 

36 

29 

19 

18 

17 

22 

9 

5 

13 

22 

13 

16 

6 

10 

20 

0 

.  9 

-10 

6 

17 

32 

32 

29 

24 

20 

10 

.  2 

16.7 

CENESEO 

43 

62 

56 

49 

37 

26 

29 

33 

34 

18 

28 

36 

35 

27 

27 

20 

20 

24 

27 

19 

1 1 

27 

29 

36 

37 

35 

34 

36 

16 

30.9 

MIN 

27 

36 

38 

36 

20 

20 

19 

19 

15 

9 

6 

17 

18 

14 

14 

' 

° 

16 

17 

-  2 

-  7 

-  1 

9 

27 

33 

31 

24 

26 

15 

7 

.  2 

16.4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

47 

64 

6? 

53 

43 

29 

36 

33 

35 

25 

26 

40 

37 

29 

26 

28 

24 

25 

28 

28 

20 

26 

30 

37 

39 

37 

35 

39 

1 2 

34.0 

MIN 

27 

32 

48 

39 

26 

21 

15 

15 

24 

9 

5 

15 

25 

16 

21 

6 

-  2 

16 

20 

5 

-10 

6 

23 

34 

32 

27 

25 

22 

9 

.  3 

18.5 

KEWANEE 

MIN 

2B 

38 

46 

38 

27 

20 

21 

19 

17 

10 

11 

19 

20 

16 

24 

17 

20 

4 

.  4 

0 

18 

28 

30 

33 

32 

30 

23 

12 

5 

19.9 

MOLINE  WSQ  AP 

MAX 

44 

65 

57 

48 

37 

25 

29 

33 

33 

18 

29 

39 

35 

25 

27 

19 

21 

24 

25 

17 

14 

27 

29 

36 

37 

35 

32 

40 

16 

30.9 

MIN 

26 

36 

40 

37 

21 

16 

16 

15 

17 

9 

9 

17 

17 

12 

16 

-  2 

-  2 

20 

17 

-  5 

•  11 

1 

9 

29 

35 

32 

26 

27 

16 

7 

.  2 

16.4 

MORR I  SUN 

MAX 

52 

63 

60 

50 

45 

30 

32 

33 

34 

30 

26 

39 

34 

27 

29 

22 

23 

25 

26 

26 

15 

25 

32 

37 

38 

36 

33 

37 

30 

15 

10 

32.8 

MIN 

27 

37 

50 

35 

27 

21 

16 

18 

11 

6 

14 

20 

25 

15 

18 

10 

1 

18 

20 

3 

-  6 

-  5 

9 

30 

34 

32 

21 

21 

15 

-  3 

.  7 

17.1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

6  1 

60 

^6 

30 

30 

33 

33 

23 

25 

27 

27 

25 

20 

24 

26 

2  5 

15 

22 

29 

34 

35 

35 

36 

31.9 

MIN 

24 

26 

30 

31 

16 

16 

10 

17 

21 

10 

4 

14 

25 

12 

22 

5 

5 

16 

19 

2 

_  9 

-  6 

14 

28 

28 

32 

27 

20 

18 

1 

.  5 

15.3 

Paw  paw 

MAX 

5  2 

5  1 

60 

34 

32 

31 

3 1 

32 

15 

25 

30 

31 

30 

27 

2 1 

24 

27 

14 

16 

28 

32 

36 

35 

32 

31 

1 1 

31.8 

MIN 

26 

28 

31 

36 

30 

20 

16 

14 

18 

15 

6 

15 

19 

12 

16 

3 

3 

18 

2 

-  1 

.  4 

6 

12 

30 

32 

28 

24 

20 

-  1 

.  6 

15.3 

RQCHELLE  6  Nw 

MAX 

4  1 

60 

57 

47 

<t5 

30 

32 

30 

35 

26 

26 

35 

34 

26 

22 

20 

24 

28 

26 

15 

23 

3 1 

35 

37 

36 

34 

33 

35 

2 1 

14 

32.0 

MIN 

26 

34 

44 

36 

27 

22 

14 

20 

25 

15 

5 

18 

22 

21 

5 

-  3 

18 

21 

5 

-  7 

-  6 

9 

29 

30 

34 

33 

27 

16 

0 

.  6 

17.6 

ROCKFDRO  WSO  AP 

MAX 

46 

62 

56 

48 

'tO 

30 

34 

34 

36 

21 

26 

39 

37 

26 

26 

21 

23 

25 

27 

2 1 

16 

24 

34 

37 

37 

36 

34 

35 

10 

31.9 

MIN 

27 

35 

39 

35 

22 

14 

19 

19 

8 

7 

18 

18 

12 

1  5 

-  2 

19 

21 

2 

.  8 

-  4 

11 

30 

3S 

33 

24 

20 

10 

0 

.  3 

16.3 

Stockton 

MAX 

40 

59 

54 

43 

^0 

26 

26 

31 

3 1 

20 

24 

36 

32 

24 

26 

19 

21 

21 

23 

19 

17 

2 1 

31 

34 

37 

37 

33 

34 

1 2 

29.5 

MIN 

23 

31 

36 

33 

23 

20 

15 

20 

19 

8 

4 

11 

18 

11 

1 6 

3 

17 

19 

2 

.  3 

I 

12 

30 

33 

33 

27 

21 

11 

-  4 

.  7 

15.7 

TISKILWA 

MAX 

5 1 

^0 

26 

36 

32 

30 

24 

27 

26 

26 

24 

23 

25 

28 

26 

1  5 

25 

29 

38 

39 

36 

34 

38 

32.6 

MIN 

27 

33 

48 

39 

25 

21 

16 

16 

24 

12 

7 

16 

25 

18 

23 

7 

4 

19 

21 

4 

-  7 

-  7 

6 

26 

34 

33 

28 

25 

22 

10 

0 

18.6 

WALNUT 

MAX 

40 

62 

48 

36 

26 

32 

31 

35 

22 

26 

37 

32 

26 

26 

22 

21 

23 

25 

22 

12 

22 

30 

38 

38 

35 

32 

35 

34 

18 

6 

30.7 

•          *  • 

MIN 

25 

32 

45 

36 

22 

19 

14 

1 8 

20 

10 

19 

20 

13 

20 

-  1 

-  2 

17 

1  8 

-  2 

-  9 

-  5 

12 

26 

33 

3 1 

25 

22 

16.2 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 

44 

56 

57 

5 1 

36 

33 

39 

3 1 

33 

20 

26 

39 

32 

25 

27 

25 

25 

25 

30 

21 

27 

22 

35 

38 

38 

35 

33 

34 

27 

10 

32.9 

MIN 

26 

32 

39 

35 

35 

24 

21 

20 

28 

15 

7 

9 

20 

11 

9 

9 

-  3 

-  4 

17 

17 

-  2 

-  4 

8 

17 

31 

33 

32 

22 

26 

0 

-  5 

16.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

63 

6  1 

55 

40 

30 

40 

35 

35 

32 

25 

39 

37 

32 

35 

29 

29 

28 

29 

27 

21 

23 

34 

39 

40 

36 

33 

35 

33 

23 

22 

35.1 

MIN 

29 

33 

46 

39 

29 

21 

27 

24 

21 

16 

7 

21 

25 

18 

24 

20 

4 

21 

19 

7 

-  1 

-  2 

12 

31 

33 

32 

27 

22 

15 

7 

.  3 

20.1 

B4RRIN0T0N 

MAX 

50 

42 

60 

57 

50 

34 

29 

38 

31 

32 

20 

26 

38 

31 

24 

26 

16 

24 

25 

27 

21 

20 

21 

34 

39 

39 

35 

32 

34 

29 

13 

32.2 

MIN 

26 

28 

35 

37 

32 

23 

23 

23 

27 

IS 

8 

1 1 

23 

14 

13 

8 

-  I 

0 

18 

16 

-  1 

-  2 

6 

10 

31 

33 

31 

22 

21 

1 

.  5 

17.0 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

42 

6  1 

60 

57 

4  1 

34 

36 

35 

35 

24 

29 

40 

39 

29 

29 

27 

25 

27 

29 

30 

28 

26 

39 

36 

43 

38 

36 

38 

36 

18 

20 

35.1 

MIN 

39 

36 

43 

41 

27 

25 

31 

30 

23 

16 

16 

26 

26 

24 

27 

24 

20 

21 

24 

16 

10 

8 

24 

32 

36 

35 

30 

29 

16 

13 

10 

25.2 

CHICAGO  O'HARE  WSO 

AP 

MAX 

45 

64 

62 

5  6 

42 

32 

39 

34 

36 

23 

26 

40 

40 

28 

28 

26 

26 

26 

30 

29 

20 

25 

36 

38 

40 

38 

35 

37 

36 

14 

14 

34.5 

MIN 

32 

36 

44 

42 

27 

25 

30 

2S 

23 

12 

11 

20 

24 

18 

26 

1 1 

*' 

20 

24 

9 

2 

3 

n 

32 

37 

39 

30 

27 

14 

7 

2 

21.6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

53 

56 

61 

60 

56 

32 

36 

37 

35 

34 

24 

35 

38 

36 

29 

29 

30 

24 

29 

30 

27 

27 

32 

35 

42 

42 

37 

34 

37 

28 

19 

36.3 

MIN 

37 

36 

46 

42 

32 

24 

29 

29 

29 

18 

13 

22 

34 

23 

25 

24 

18 

20 

22 

25 

12 

6 

21 

29 

32 

35 

32 

27 

28 

11 

9 

25.5 

CHICACa  MIDWAY  WSO 

AP 

MAX 

42 

62 

60 

56 

4  1 

30 

37 

34 

36 

22 

26 

42 

39 

28 

28 

27 

21 

23 

27 

29 

22 

23 

34 

37 

44 

37 

37 

36 

36 

16 

17 

33.8 

MIN 

35 

35 

44 

40 

25 

23 

26 

26 

20 

10 

10 

20 

24 

20 

24 

16 

1 1 

17 

21 

8 

2 

.  2 

16 

29 

34 

33 

28 

26 

16 

10 

6 

21.1 

HE  KALB 

MAX 

43 

61 

56 

57 

45 

28 

36 

30 

32 

25 

23 

36 

34 

26 

28 

24 

24 

22 

26 

25 

18 

20 

32 

34 

36 

34 

34 

34 

34 

17 

10 

31.7 

MIN 

25 

32 

44 

35 

26 

22 

19 

24 

24 

14 

6 

16 

20 

13 

20 

5 

0 

17 

16 

9 

-  3 

-  1 

12 

27 

33 

32 

25 

19 

17 

3 

.  6 

17.7 

CEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

42 

57 

33 

31 

41 

37 

38 

20 

29 

40 

35 

30 

27 

26 

23 

27 

25 

22 

18 

30 

34 

39 

40 

35 

42 

38 

27 

17 

35.1 

MIN 

24 

30 

36 

42 

31 

22 

19 

21 

20 

18 

7 

14 

22 

21 

22 

10 

-  1 

-  1 

22 

22 

-  6 

-  6 

-  4 

10 

33 

32 

33 

25 

20 

10 

0 

17.7 

JDLIET 

MAX 

61 

41 

36 

35 

33 

22 

30 

28 

30 

25 

30 

25 

23 

24 

34 

37 

41 

38 

37 

38 

26 

16 

35.9 

Mm 

2? 

33 

47 

42 

27 

21 

25 

26 

26 

16 

7 

16 

28 

l9 

22 

19 

3 

10 

12 

-  1 

4 

11 

27 

35 

32 

27 

25 

21 

13 

1 

20  ■  8 

MARENGO 

MAX 

45 

3 1 

30 

30 

30 

25 

25 

36 

35 

25 

28 

23 

23 

24 

25 

27 

22 

21 

34 

34 

38 

34 

34 

34 

32 

17 

31.9 

MIN 

2! 

29 

46 

35 

30 

22 

20 

22 

25 

14 

6 

14 

20 

12 

20 

6 

-  2 

17 

19 

7 

-  3 

-  7 

7 

29 

33 

32 

25 

18 

15 

-  2 

.  6 

17.0 

OTTAWA 

MAX 

29 

39 

33 

39 

25 

29 

4  1 

36 

30 

28 

25 

26 

25 

28 

26 

22 

25 

34 

35 

40 

37 

34 

38 

1 1 

34.9 

MIN 

2i 

34 

46 

4C 

24 

22 

19 

29 

24 

14 

8 

21 

23 

19 

23 

12 

5 

19 

21 

7 

.  9 

-  5 

12 

22 

35 

33 

26 

25 

20 

9 

■  1 

19.8 

PARK  FOREST 

MAX 

29 

36 

34 

34 

22 

26 

4  1 

37 

26 

27 

30 

22 

24 

2c 

26 

15 

24 

32 

40 

44 

38 

35 

36 

18 

34.0 

MIN 

3C 

3« 

45 

3! 

23 

22 

25 

27 

21 

9 

7 

20 

24 

20 

20 

16 

9 

16 

20 

4 

.  2 

-  2 

12 

27 

34 

32 

25 

24 

13 

6 

6 

19.7 

PERU  2  W 

MAX 

60 

29 

36 

38 

36 

26 

29 

4  1 

36 

31 

26 

22 

24 

25 

26 

26 

17 

25 

24 

36 

39 

36 

34 

39 

34 

2 1 

2 1 

33.9 

MIN 

21 

32 

38 

40 

23 

19 

20 

21 

22 

10 

3 

15 

12 

16 

20 

6 

-  4 

11 

18 

5 

-14 

-  5 

6 

24 

29 

25 

23 

19 

-  2 

-  6 

15.0 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

46 

41 

60 

58 

53 

34 

30 

39 

31 

33 

20 

26 

37 

32 

26 

27 

24 

23 

26 

27 

20 

24 

23 

35 

39 

40 

37 

33 

35 

29 

9 

32.9 

MIN 

30 

35 

35 

38 

34 

24 

24 

24 

28 

16 

9 

10 

19 

14 

16 

17 

I 

0 

18 

20 

2 

2 

7 

15 

33 

31 

32 

23 

28 

3 

•  3 

18.9 

WHEATON  3  SE 

MAX 

44 

62 

59 

54 

52 

30 

39 

35 

35 

31 

25 

40 

39 

29 

29 

26 

26 

25 

29 

26 

24 

22 

35 

35 

40 

36 

35 

36 

35 

19 

15 

34.9 

MIN 

27 

31 

44 

39 

27 

22 

20 

25 

25 

15 

5 

13 

25 

15 

22 

17 

3 

17 

20 

15 

-  1 

-  3 

8 

26 

35 

32 

26 

22 

17 

4 

-  1 

19.2 

S«*  R*i«r«Dc«  Net**  Following  Statloa  Ind» 
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DAILY  TEMPERATURES 


OECCMafcR  1973 


Station 

Day  of  Month 

« 

Dl 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

'i' 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

17 

IB 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

Avei 

«          *  * 

WEST 

03 

caiesburc 

MAX 
MIN 

29 

59 
3B 

60 
41 

52 
32 

33 
19 

25 
16 

32 
14 

34 
21 

37 
16 

18 
8 

33 
9 

44 
24 

35 
16 

28 
15 

27 
15 

21 
6 

25 
8 

26 
20 

25 
16 

19 
-  3 

10 

•  11 

30 
2 

32 
5 

39 
28 

39 
34 

36 
32 

33 
26 

41 
27 

33 
17 

20 
7 

10 
-  2 

32.3 
17.0 

MAX 
MIN 

50 
32 

66 
41 

64 
49 

53 
38 

38 
25 

25 
19 

32 
10 

35 
21 

31 
25 

25 
12 

40 
13 

52 
27 

45 
29 

30 
20 

30 
25 

26 
4 

23 
3 

25 
22 

24 
20 

22 
_  4 

20 
-11 

34 
5 

34 
13 

39 
27 

37 
34 

35 
32 

46 
28 

41 
32 

38 
19 

21 
14 

14 
-  4 

35.3 
20.0 

Li  HARPE 

MAX 
MIN 

47 
29 

67 
37 

60 
44 

49 
37 

38 
19 

25 
16 

31 
IS 

35 
19 

38 
22 

22 
9 

36 

10 

48 
22 

40 
21 

29 
18 

24 
8 

26 
7 

26 
20 

22 
-  4 

19 
-10 

25 
-  3 

32 
13 

39 
25 

38 
34 

34 
27 

34 
27 

46 
26 

37 
20 

22 
8 

22 
.  4 

34.9 
17.6 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

♦  7 

28 

66 

37 

59 
43 

50 
39 

39 
25 

27 
18 

32 

35 
19 

37 
23 

27 
9 

33 
9 

45 

22 

38 
28 

28 
15 

27 
24 

26 
7 

25 
6 

26 
20 

25 
20 

24 
-  3 

12 
.  7 

31 
1 

30 
15 

38 
24 

37 
35 

35 
33 

33 
30 

40 
26 

35 
22 

23 
10 

10 
.  1 

33.5 

QUINCV 

MAX 
MIN 

51 

70 
43 

66 
46 

58 
38 

39 
24 

27 
2U 

32 
13 

37 
24 

37 
25 

27 
13 

42 
17 

56 

30 

44 
28 

28 
22 

29 
25 

25 
12 

25 
11 

30 
22 

27 
21 

21 
1 

19 

0 

34 
10 

41 
23 

43 
31 

42 
35 

37 
32 

37 
28 

53 
31 

41 
24 

26 
11 

11 
•  2 

37.3 
22.3 

QUINCV   FAA  AP 

MAX 
MIN 

«7 
33 

66 
43 

63 
46 

57 
32 

32 
22 

24 

13 

29 

12 

33 
20 

36 
22 

22 
13 

39 
16 

52 
26 

42 
24 

28 
22 

30 
24 

24 
8 

22 
7 

27 

22 

24 
1! 

15 
-  li 

14 
-  8 

34 
6 

37 
18 

38 
34 

37 
34 

34 
32 

34 
28 

47 
30 

33 
17 

22 
8 

8 

.  4 

33.9 
19.7 

RUSHVILLE 

•           •  * 

MAX 

MIN 

43 
32 

bt 
36 

64 
40 

58 
40 

40 
26 

27 
19 

37 

12 

37 

20 

38 

26 

33 
12 

34 
18 

42 

22 

33 

20 

33 

20 

30 

22 

26 
8 

28 
4 

27 
15 

24 
20 

20 
0 

15 
-10 

26 
-  1 

28 

10 

33 
20 

3C 
33 

35 

30 

42 
29 

38 
29 

33 
24 

24 
15 

20 
.  2 

34.6 
19.0 

CENTRAL 

04 

BLflOMINGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

56 
30 

64 
37 

61 
49 

58 
50 

50 
25 

26 
19 

36 
15 

34 
25 

38 
26 

28 

12 

28 
9 

46 
26 

44 
26 

28 
21 

28 
22 

25 
9 

25 
5 

24 
19 

24 
21 

23 
11 

11 
-11 

25 
-  6 

28 
7 

38 
23 

40 
36 

37 
32 

34 
28 

36 
26 

37 
23 

23 
9 

15 

0 

34.6 
20.1 

CHENOA 

MAX 
MIN 

56 
35 

63 
33 

61 
44 

57 
47 

47 
26 

30 
19 

37 
18 

33 
29 

38 
25 

25 
12 

28 
8 

43 
15 

39 
26 

29 
22 

29 

23 

24 
9 

25 
-  1 

24 
18 

24 
21 

25 

5 

13 
-  5 

25 
-  4 

26 
! 

36 

23 

35 
31 

31 
29 

30 
28 

44 
27 

42 
24 

37 
12 

26 
-  5 

34.9 
19.3 

OECATUR 

MAX 

Mm 

50 
33 

65 
39 

67 
48 

57 
44 

44 
28 

29 
21 

39 
13 

33 
25 

43 
26 

26 
13 

32 
10 

52 
26 

46 
27 

31 
25 

31 
26 

27 

8 

24 
4 

26 
20 

27 
24 

24 

2 

16 
-10 

32 
2 

34 
11 

41 
33 

43 
35 

35 
26 

33 
28 

42 
26 

39 
21 

23 
15 

17 
3 

36.5 
21.1 

FARMER  CITY 

MAX 

Mm 

47 
31 

64 
34 

64 
44 

59 
47 

48 
26 

28 

20 

39 
16 

34 
28 

39 
24 

28 

13 

28 
8 

46 
21 

45 
26 

31 
23 

29 
24 

27 
9 

24 

2 

25 
19 

25 
22 

25 
3 

18 
-10 

27 
-  9 

32 
6 

39 
30 

40 
33 

35 
27 

34 
26 

38 
22 

35 
20 

21 
8 

17 
1 

35.2 
19.2 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

52 
30 

66 
37 

63 
51 

58 
40 

42 
27 

28 
22 

34 
15 

34 
21 

39 
27 

27 
12 

37 
13 

49 
23 

45 
29 

38 
21 

30 
25 

27 
12 

25 
9 

29 
19 

27 
23 

25 
4 

14 
_  6 

31 
-  2 

29 
10 

39 
26 

40 
37 

38 
33 

34 
30 

43 
29 

40 

23 

24 
14 

20 
4 

36.4 
21.2 

LACON  2  E 

MAX 

Mm 

54 
2S 

66 

35 

62 
49 

54 
40 

42 
25 

27 
19 

36 
15 

32 
23 

36 
22 

24 
11 

29 
5 

42 
18 

36 
25 

29 
15 

28 
22 

27 
18 

24 

0 

25 
19 

26 
20 

26 
7 

17 
-  9 

29 
-  6 

25 

2 

36 
21 

39 
34 

37 
31 

33 
27 

41 
26 

35 

20 

21 
9 

11 
.  1 

33.8 
18.4 

LINCOLN 

MAX 

Mm 

49 

32 

64 
36 

65 
43 

60 
40 

43 
26 

27 
21 

35 
16 

32 
24 

41 
21 

23 
13 

32 
10 

49 
24 

45 
26 

30 
23 

31 
23 

25 
8 

23 
S 

26 
20 

25 
22 

26 
2 

14 
-  9 

28 
-  6 

33 
14 

39 
31 

41 
34 

36 
32 

34 
29 

40 
28 

40 
21 

23 
15 

17 

2 

35.4 
20.2 

MASON  CITY   1  Nh 

MAX 

Mm 

47 
31 

64 
37 

63 
44 

57 
40 

41 
26 

26 
21 

35 
14 

31 

38 
24 

24 
12 

35 
9 

47 
22 

43 
29 

29 
20 

29 

25 

26 
8 

21 
2 

25 
17 

25 
22 

25 
4 

10 
•  1? 

28 
-  6 

29 
10 

36 
29 

40 
35 

36 

33 

33 
29 

40 
26 

38 
21 

21 
13 

16 
1 

34.2 
19.6 

MINONK  3  NE 

MAX 

Mm 

51 
26 

63 
33 

61 
44 

58 
46 

48 
26 

27 
20 

36 
17 

33 
28 

36 
25 

27 
13 

27 
7 

41 
16 

39 
26 

29 
21 

28 

23 

24 
5 

20 
0 

24 
18 

25 
20 

25 
9 

11 
-10 

23 
-10 

23 
6 

35 
20 

38 
34 

36 
32 

33 
27 

36 
24 

35 
21 

22 
6 

15 
.  3 

33.2 
18.5 

PEORIA  mSQ  AP 

Mm 

46 
31 

64 
37 

62 
44 

56 
35 

35 
21 

24 

20 

32 
13 

30 
21 

37 
18 

18 
9 

31 
8 

45 
23 

40 
20 

29 
17 

26 
14 

19 
6 

20 
3 

24 
20 

25 
22 

22 
_  6 

13 
-12 

27 
-  I 

29 
U 

38 
29 

37 
34 

34 
32 

33 
26 

39 
27 

33 
14 

18 
9 

9 

■  1 

32.1 
17.5 

PRINCEVILLE   1  N 

•          •  • 

MAX 

50 
30 

64 
37 

60 
47 

5S 
41 

41 
25 

25 
20 

33 
16 

31 
22 

35 
23 

25 

10 

30 
6 

42 

20 

39 
25 

28 
16 

28 

23 

24 
4 

20 
1 

25 
20 

25 
20 

25 

3 

9 

-13 

25 
-  1 

30 
9 

37 
21 

38 
35 

35 
33 

33 
27 

40 
27 

36 
22 

22 
12 

12 
•  1 

33.0 
16.8 

EAST 

05 

Danville 

MAX 

Mm 

47 
30 

62 
35 

63 
45 

62 
51 

56 
2' 

30 
23 

36 
24 

38 
29 

37 
20 

35 
16 

27 
6 

47 
19 

44 
31 

32 
27 

29 
25 

27 
16 

26 
9 

26 
19 

27 

24 

26 
14 

17 
-  1 

28 
-11 

34 
16 

43 
33 

47 
32 

35 
23 

35 

30 

40 
28 

39 
21 

23 
10 

20 
7 

36.7 
21.9 

HOOPESTON 

MAX 

Mm 

45 

30 

61 
33 

59 
44 

59 
50 

55 
26 

28 
21 

35 
21 

35 
29 

35 
24 

31 
14 

26 
8 

42 
20 

45 
29 

30 
25 

27 
23 

25 
11 

21 
5 

25 
13 

24 
22 

24 

11 

13 
-  2 

25 
.  6 

30 
13 

37 
27 

44 
35 

36 
26 

33 
29 

38 
26 

37 
16 

19 
9 

18 
5 

34.3 
20.5 

KANKAKEE  WTR  POLL 

CTL 

MAX 

Mm 

54 
30 

43 
31 

62 
3B 

63 
46 

58 
33 

34 
22 

29 
26 

37 
27 

34 

32 

35 
19 

20 
12 

27 

14 

40 
22 

37 
23 

28 

23 

27 

13 

26 
13 

24 
21 

25 
22 

27 
24 

25 
-  2 

14 
.  7 

23 
8 

33 
15 

41 
33 

42 
33 

35 
32 

34 
30 

37 
31 

32 
13 

19 
8 

34.4 
22.1 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

Mm 

44 
29 

62 
32 

60 
43 

58 
48 

48 
25 

32 
20 

35 
20 

32 
24 

37 
24 

27 
14 

27 
7 

40 
18 

41 
26 

30 
23 

27 

23 

24 
9 

24 
2 

24 
16 

25 
20 

25 
7 

9 

-  6 

24 
-11 

27 
6 

36 
26 

40 
32 

33 
26 

33 
26 

36 
23 

35 
14 

19 
6 

15 
3 

33.2 
16.7 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

46 
29 

64 
34 

61 
46 

57 
46 

47 
25 

28 
21 

38 

3| 

38 
26 

26 
14 

27 
9 

42 
20 

38 
2S 

2* 
23 

26 

23 

25 
10 

24 

2 

24 
17 

25 

20 

24 

11 

15 
_  I, 

26 
-10 

24 

11 

36 
23 

41 
35 

36 
32 

34 
28 

37 
25 

32 
20 

20 
12 

15 

1 

33.4 
20.1 

RANTUUL 

MAX 

Mm 

56 
30 

47 
30 

62 
34 

64 
49 

59 
31 

34 
21 

33 
20 

37 
23 

33 
24 

38 

17 

20 
9 

27 
14 

4) 

22 

43 
24 

35 
23 

31 
11 

24 
4 

26 
5 

25 
23 

25 
21 

22 
_  7 

12 
-  7 

22 
10 

35 
21 

39 
34 

42 
28 

34 
31 

34 
25 

37 
29 

35 
22 

30 
2 

35.7 
20.1 

URBANA 

Mm 

48 
31 

62 
36 

62 
43 

59 
40 

40 
25 

27 
22 

37 
22 

34 
29 

38 
21 

21 
12 

27 
11 

45 
19 

44 
26 

31 
26 

29 
22 

25 
12 

26 
9 

25 
20 

26 
24 

25 
5 

17 
.  2 

26 
.  7 

34 
19 

40 
34 

43 
30 

35 
29 

33 
26 

38 
26 

36 
16 

21 
15 

17 
5 

34.6 
20.9 

HATSEKA  2  Nw 

•           •  • 

MAX 
MIN 

52 
32 

62 
34 

58 
43 

58 
48 

48 
28 

28 
16 

34 
23 

34 
29 

31 
17 

21 
15 

26 
7 

42 
18 

40 
28 

29 
22 

27 
15 

27 
11 

24 
3 

24 
18 

26 
20 

28 
21 

21 
.  4 

23 
-13 

26 
12 

36 
24 

42 
36 

40 
27 

34 
29 

37 
26 

37 
24 

26 

13 

18 
6 

34.2 
20.3 

HE5T  SOUTHWEST 

06 

ALTON  0AM  26 

MAX 

Mm 

64 
32 

53 

33 

64 
39 

68 
4! 

58 
28 

21 

28 
15 

34 
15 

34 
25 

41 
15 

27 
15 

21 

28 

37 
24 

35 
24 

33 
16 

20 
9 

28 
12 

33 
22 

30 
12 

19 

0 

19 
0 

35 

11 

43 
19 

42 
34 

42 
29 

37 
28 

37 
26 

36 
21 

28 
3 

38.0 
20.7 

C4RLINVILLE 

MAX 

Mm 

52 
32 

63 
41 

69 
47 

58 
43 

43 
29 

31 
22 

34 
16 

31 
18 

43 
27 

28 

16 

37 
13 

54 
25 

48 

30 

33 
25 

32 
29 

29 
13 

25 
7 

31 
22 

29 
23 

25 
5 

17 
-  8 

33 
2 

37 

20 

42 
35 

44 
37 

37 
28 

34 

30 

50 
26 

40 
27 

28 
17 

20 
3 

38.0 
22.6 

ORIOOSVHLE 

MAX 
MIN 

50  6? 
31  40 

67 
50 

57 
38 

38 
25 

27 
19 

35 
11 

33 
21 

40 
24 

26 
13 

42 
13 

56 
25 

45 
28 

30 
20 

31 
26 

26 
10 

24 
5 

30 
21 

26 
24 

24 

0 

2 1 
.  8 

4 

le 

34 

34 

37 
33 

34 
29 

28 

23 

16 

16 
.  2 

37.1 
21.1 

HIllSBORO  2  SSK 

MAX 
MIN 

52     65  69 
29     35  42 

58 
41 

45 
27 

32 
20 

35 
15 

32 
22 

43 
22 

28 

12 

37 
10 

52 
22 

49 
26 

34 
22 

29 

25 

29 
9 

24 
4 

32 
17 

29 
19 

25 
0 

20 
-10 

34 
-  2 

38 
19 

42 
31 

46 
31 

35 
28 

34 
28 

47 

23 

42 
22 

27 
16 

22 
3 

36.3 
19.7 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

57  41 

32  n 

64 
41 

67  58 

50  2' 

30 
22 

24 
14 

33 
15 

32 
21 

40     23  37 
15     14  20 
S«*  R«f*r*QC«  N 

53     34  30 
28     22  23 
ol*»  roUowtng  SUU 

30  20 
12  5 
OQ  Index 

23 
11 

28 
23 

26 
7 

10 
-10 

15 

0 

32 
8 

37 

20 

39 
34 

41 

33 

42 
31 

33 
28 

48 

30 

34 
17 

23 
3 

35.8 
20.3 

-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


0ECEW8ER  1973 


Day  of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'  i 
 L 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16  1 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JEKSEYVIILE  2  Sw 

MAX 

54 

63 

69 

60 

45 

32 

35 

33 

43 

31 

41 

54 

49 

34 

33 

30 

25 

32 

31 

23 

19 

38 

37 

42 

46 

41 

36 

S4 

49 

32 

24 

39.8 

32 

39 

28 

23 

16 

28 

17 

1 8 

25 

25 

29 

17 

7 

■15 

° 

3! 

36 

3 1 

30 

29 

22*8 

PANi 

MAX 

48 

65 

68 

58 

44 

30 

33 

34 

41 

27 

34 

54 

48 

32 

31 

26 

25 

27 

29 

24 

13 

30 

36 

41 

45 

37 

33 

42 

37 

25 

20 

36.7 

33 

42 

47 

44 

30 

22 

20 

26 

26 

16 

1 3 

25 

2  8 

26 

26 

10 

5 

20 

23 

0 

23 

35 

34 

29 

27 

25 

24 

17 

1 

22*4 

SPRINGFIELD  WSO  &P 

MAX 

48 

64 

66 

60 

37 

26 

35 

32 

43 

22 

36 

53 

48 

31 

30 

23 

2'. 

26 

26 

24 

10 

29 

35 

42 

42 

36 

33 

43 

39 

23 

13 

35.5 

MIN 

32 

40 

47 

36 

25 

22 

l> 

23 

22 

1« 

14 

26 

26 

23 

22 

8 

5 

21 

23 

.  7 

-17 

2 

l« 

35 

34 

33 

30 

30 

20 

13 

1 

20.5 

VIRDEN  1  N 

MAX 

48 

64 

69 

60 

43 

30 

35 

32 

40 

26 

37 

53 

46 

32 

32 

28 

24 

29 

28 

25 

15 

32 

34 

39 

42 

37 

33 

39 

27 

17 

36.5 

MIN 

32 

40 

46 

41 

27 

22 

15 

21 

26 

15 

12 

23 

29 

23 

28 

9 

3 

20 

22 

3 

-13 

-  7 

16 

33 

34 

30 

29 

27 

16 

0 

20.7 

WHITE  H4LL  I  E 

MAX 

55 

64 

70 

64 

43 

32 

34 

32 

40 

29 

39 

56 

47 

32 

33 

30 

26 

32 

31 

25 

14 

35 

36 

41 

43 

41 

34 

52 

47 

31 

21 

39.0 

•          •  • 

MIN 

33 

39 

45 

42 

28 

22 

16 

30 

27 

22 

13 

26 

30 

24 

24 

14 

8 

22 

23 

4 

.  7 

3 

17 

34 

33 

33 

29 

28 

26 

19 

1 

22.6 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 

66 

61 

54 

33 

42 

40 

27 

28 

48 

57 

32 

32 

27 

25 

30 

25 

11 

29 

36 

41 

49 

39 

35 

41 

41 

27 

23 

37.0 

32 

48 

30 

22 

2  5 

27 

15 

1 1 

23 

29 

26 

29 

6 

19 

24 

25 

34 

38 

31 

29 

28 

24 

19 

22.9 

EFFINGHAM 

MAX 

58 

65 

68 

60 

51 

32 

34 

39 

44 

30 

32 

51 

49 

34 

32 

29 

25 

29 

33 

27 

16 

30 

37 

42 

49 

39 

35 

45 

43 

27 

24 

39.0 

33 

33 

4! 

5o 

32 

23 

23 

3 1 

23 

17 

1 1 

25 

29 

27 

27 

15 

8 

20 

25 

-  1 

19 

35 

38 

29 

29 

27 

25 

18 

23.3 

FLORA  i  NW 

MAX 

53 

66 

68 

62 

50 

36 

32 

42 

36 

31 

34 

53 

51 

35 

34 

31 

25 

32 

33 

29 

20 

33 

39 

43 

53 

35 

36 

48 

46 

28 

26 

40.0 

33 

37 

45 

49 

32 

26 

1' 

27 

20 

20 

12 

2  5 

31 

28 

28 

15 

9 

23 

28 

-  3 

19 

36 

33 

29 

30 

27 

26 

1  8 

23.5 

MARSHALL   I  E 

MAX 

52 

63 

62 

62 

59 

33 

33 

40 

41 

38 

27 

49 

46 

34 

32 

31 

26 

25 

30 

32 

15 

29 

38 

44 

52 

43 

35 

40 

39 

31 

25 

38.9 

30 

33 

45 

52 

32 

23 

23 

3 1 

2 1 

16 

20 

32 

27 

25 

20 

10 

1  8 

25 

12 

-10 

14 

34 

36 

27 

32 

27 

29 

17 

23.0 

MATTODN 

MAX 

50 

62 

66 

59 

41 

29 

34 

38 

41 

25 

30 

48 

48 

32 

30 

23 

23 

26 

29 

25 

14 

31 

38 

41 

45 

34 

34 

40 

39 

27 

18 

36.1 

31 

36 

45 

40 

1 8 

22 

2 1 

27 

22 

12 

1 1 

25 

27 

26 

23 

8 

7 

20 

23 

-  1 

"  ' 

-  1 

21 

31 

28 

27 

28 

28 

18 

16 

20.4 

HOWEAOUA 

MAX 

50 

65 

67 

60 

50 

30 

36 

33 

42 

27 

33 

51 

47 

31 

31 

28 

22 

25 

28 

25 

10 

30 

3* 

39 

44 

36 

37 

39 

37 

26 

22 

36.6 

38 

46 

2' 

22 

1 9 

^' 

25 

14 

24 

29 

26 

26 

8 

0 

20 

23 

-13 

2 

17 

33 

32 

28 

2 1 

25 

1 4 

21*2 

NEWTON  b  SSE 

MAX 

62 

51 

65 

65 

61 

36 

30 

38 

41 

42 

23 

32 

50 

42 

34 

32 

25 

25 

30 

31 

25 

14 

30 

38 

48 

53 

35 

35 

44 

38 

28 

38.8 

34 

36 

26 

23 

26 

24 

22 

^' 

28 

27 

21 

9 

23 

24 

- 1 1 

-11 

1 1 

23 

36 

32 

32 

28 

^' 

12 

22.6 

OlNEV  2  S 

MAX 

54 

66 

67 

63 

51 

35 

33 

42 

43 

38 

32 

53 

46 

36 

32 

28 

28 

33 

32 

31 

19 

31 

42 

44 

54 

42 

36 

46 

43 

29 

27 

40.5 

38 

5 1 

34 

27 

23 

2  3 

20 

26 

29 

28 

24 

13 

22 

28 

13 

-11 

19 

37 

40 

32 

32 

27 

28 

19 

1  z 

25.3 

PALESTINE 

MAX 

51 

66 

67 

65 

50 

35 

34 

42 

39 

30 

30 

50 

50 

36 

32 

30 

27 

27 

31 

31 

12 

30 

39 

44 

55 

38 

37 

43 

43 

28 

25 

39.3 

Mm 

34 

37 

48 

50 

33 

26 

25 

27 

23 

12 

10 

27 

30 

29 

28 

17 

12 

22 

22 

12 

-  5 

16 

37 

36 

31 

31 

28 

24 

21 

12 

24. 1 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

50 

64 

6* 

62 

52 

32 

34 

40 

38 

27 

26 

49 

49 

33 

31 

27 

26 

26 

28 

34 

13 

30 

37 

45 

52 

35 

36 

41 

39 

36 

22 

38.1 

MIN 

31 

36 

47 

52 

32 

23 

23 

29 

24 

16 

25 

30 

23 

26 

18 

7 

19 

23 

10 

-  8 

-  5 

26 

34 

34 

27 

29 

27 

23 

15 

22 . 6 

SALEM 

MAX 

55 

67 

67 

61 

50 

36 

32 

43 

46 

32 

39 

54 

51 

36 

34 

31 

27 

36 

33 

29 

IB 

37 

41 

42 

52 

38 

3? 

47 

46 

30 

28 

41.1 

49 

33 

27 

j9 

29 

28 

29 

18 

9 

20 

36 

38 

2  8 

30 

25 

29 

g 

24.4 

TUSCOLA 

MAX 

52 

62 

67 

59 

54 

30 

36 

38 

40 

33 

29 

47 

46 

32 

31 

28 

26 

25 

28 

25 

13 

26 

34 

53 

35 

35 

44 

37 

38 

33 

18 

37.2 

MIN 

31 

33 

43 

53 

28 

22 

20 

28 

25 

15 

14 

22 

30 

26 

25 

7 

1 

19 

24 

12 

-14 

-13 

19 

28 

28 

28 

24 

26 

22 

15 

2 

20.7 

VANOALIA  2  NW 

MAX 

60 

55 

65 

66 

60 

35 

29 

34 

38 

25 

36 

52 

38 

39 

35 

24 

25 

31 

31 

28 

17 

29 

40 

47 

55 

35 

34 

43 

34 

26 

38.9 

MIN 

34 

35 

43 

50 

30 

19 

19 

23 

24 

13 

18 

22 

28 

25 

15 

6 

9 

24 

19 

.  9 

-  4 

9 

27 

30 

28 

32 

26 

32 

18 

6 

21.7 

WINDSOR 

MAX 

58 

64 

67 

59 

49 

32 

36 

39 

42 

27 

31 

50 

48 

32 

32 

27 

24 

25 

30 

25 

14 

29 

36 

41 

45 

40 

33 

40 

39 

26 

23 

37.5 

*          •  • 

MLN 

39 

37 

46 

49 

30 

22 

21 

25 

27 

15 

11 

23 

30 

26 

27 

11 

2 

19 

24 

6 

-10 

0 

21 

36 

37 

29 

27 

26 

25 

16 

3 

22.6 

SOUTHWEST 

OS 

ANNA  1  E 

MAX 

61 

65 

60 

59 

48 

42 

32 

40 

48 

40 

43 

49 

58 

37 

35 

34 

27 

33 

40 

33 

18 

35 

41 

46 

53 

45 

38 

49 

47 

32 

30 

42.5 

Mm 

38 

" 

35 

28 

25 

2  5 

24 

24 

1 7 

29 

27 

32 

23 

15 

24 

3 1 

1 5 

0 

3 

30 

39 

43 

32 

32 

24 

30 

23 

1 1 

27. 5 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

MAX 

61 

64 

65 

60 

49 

36 

35 

36 

45 

32 

42 

51 

45 

35 

34 

31 

24 

34 

33 

26 

12 

32 

39 

42 

44 

35 

34 

43 

44 

33 

23 

39.5 

Mm 

48 

32 

26 

19 

20 

24 

20 

1 4 

25 

26 

31 

19 

15 

23 

26 

1 1 

-  2 

2 

26 

36 

25 

31 

26 

30 

22 

24.2 

CAHOKIA 

MAX 

70 

55 

66 

68 

57 

37 

31 

34 

37 

45 

29 

44 

53 

38 

35 

33 

27 

28 

34 

32 

16 

18 

?6 

42 

43 

48 

37 

39 

53 

37 

29 

40.4 

Mm 

34 

3 1 

25 

2 1 

18 

20 

19 

1 7 

25 

33 

27 

29 

20 

15 

13 

26 

11 

I 

33 

37 

27 

31 

32 

31 

23 

25.2 

CAIRU  WSO  CI 

MAX 

63 

65 

59 

63 

47 

41 

33 

42 

47 

35 

47 

60 

55 

40 

36 

33 

29 

37 

45 

27 

19 

40 

50 

51 

55 

39 

42 

51 

49 

32 

30 

43.9 

Mm 

41 

48 

54 

38 

28 

29 

3 1 

30 

27 

26 

38 

36 

32 

33 

20 

18 

29 

27 

1 1 

1  5 

32 

45 

39 

33 

32 

33 

30 

29 

1 2 

30.5 

Carbondale  sewage 

PL 

MAX 

66 

60 

67 

62 

60 

41 

33 

33 

42 

49 

32 

45 

59 

48 

39 

35 

29 

38 

39 

35 

25 

23 

41 

49 

54 

52 

37 

38 

50 

45 

30 

43.7 

Mm 

34 

52 

37 

3 1 

26 

26 

22 

25 

15 

24 

36 

28 

29 

25 

15 

15 

26 

23 

-  5 

18 

36 

43 

31 

32 

27 

34 

23 

20 

26.5 

CARLVLB  RESERVOIR 

MAX 

64 

53 

65 

65 

59 

35 

30 

33 

39 

45 

26 

39 

53 

38 

35 

33 

24 

26 

32 

32 

17 

18 

33 

41 

46 

49 

35 

35 

46 

35 

29 

39.0 

Mm 

37 

38 

5 1 

33 

26 

20 

20 

27 

20 

16 

22 

32 

28 

28 

19 

10 

12 

25 

16 

- 

l7 

31 

35 

29 

32 

27 

32 

23 

24.1 

COBOEN  2  S 

MAX 

61 

66 

60 

59 

54 

42 

32 

43 

47 

40 

45 

50 

59 

37 

37 

34 

27 

33 

39 

33 

22 

37 

42 

46 

52 

45 

39 

48 

48 

32 

30 

43.2 

Mm 

35 

38 

27 

25 

24 

2  3 

24 

16 

36 

26 

31 

23 

15 

24 

33 

14 

0 

4 

29 

41 

43 

31 

32 

25 

2 1 

1 3 

27.5 

OU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

58 

66 

63 

59 

49 

37 

30 

41 

48 

36 

41 

50 

55 

38 

37 

37 

25 

33 

33 

32 

18 

35 

44 

45 

52 

36 

48 

47 

32 

30 

41.6 

Mm 

42 

49 

48 

34 

26 

24 

27 

25 

22 

16 

3  2 

35 

26 

30 

20 

12 

22 

29 

12 

-  5 

2 

31 

37 

30 

31 

26 

30 

21 

26.  0 

MAKANOA   1  NW 

MAX 

63 

67 

61 

60 

50 

42 

30 

43 

48 

40 

45 

49 

59 

38 

37 

34 

27 

34 

37 

33 

25 

38 

43 

47 

53 

46 

38 

50 

47 

30 

30 

43.4 

Mm 

38 

35 

2" 

25 

24 

26 

2  3 

1 6 

34 

27 

31 

22 

13 

23 

29 

14 

0 

° 

34 

42 

43 

32 

31 

26 

28 

21 

10 

27.8 

MARION  «  NNE 

MAX 

66 

60 

65 

63 

61 

40 

33 

31 

42 

46 

29 

40 

58 

48 

39 

35 

27 

27 

33 

34 

25 

25 

38 

47 

53 

53 

37 

38 

49 

45 

30 

42.5 

Mm 

38 

43 

37 

30 

23 

25 

22 

24 

13 

23 

37 

25 

25 

25 

14 

14 

26 

25 

-  5 

-  5 

14 

33 

43 

33 

33 

23 

33 

23 

2 1 

26.0 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 

55 

64 

63 

58 

50 

36 

30 

39 

46 

37 

39 

51 

42 

40 

34 

32 

25 

31 

33 

27 

15 

31 

40 

41 

50 

43 

34 

43 

43 

31 

28 

39.7 

Mm 

35 

42 

46 

48 

33 

25 

22 

28 

28 

20 

17 

31 

30 

28 

30 

20 

13 

22 

27 

10 

-  1 

4 

29 

35 

39 

31 

31 

26 

30 

25 

9 

26.2 

SPARTA 

MAX 

57 

66 

63 

59 

50 

37 

33 

42 

49 

35 

43 

49 

53 

38 

35 

32 

26 

34 

34 

26 

23 

35 

43 

46 

53 

46 

36 

51 

46 

30 

28 

41.9 

Mm 

36 

40 

48 

50 

34 

27 

24 

27 

27 

22 

17 

33 

35 

28 

31 

21 

15 

24 

25 

11 

-  2 

7 

31 

38 

43 

30 

32 

26 

29 

23 

9 

27.1 

WATERLOO   1  WSW 

MAX 

57 

67 

67 

58 

46 

32 

34 

39 

46 

32 

44 

52 

50 

37 

34 

32 

26 

35 

32 

26 

22 

34 

43 

44 

49 

39 

34 

53 

45 

31 

23 

40.7 

•           •  • 

Mm 

36 

40 

46 

46 

32 

25 

19 

19 

27 

21 

16 

30 

34 

29 

32 

18 

16 

24 

24 

12 

-  5 

5 

27 

36 

39 

29 

31 

24 

31 

23 

10 

25.7 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

62 

64 

66 

64 

57 

37 

32 

42 

42 

42 

35 

50 

53 

36 

35 

32 

25 

32 

32 

33 

19 

33 

43 

42 

55 

39 

36 

48 

45 

34 

29 

♦  1.7 

Mm 

35 

36 

48 

53 

33 

27 

25 

27 

26 

21 

14 

27 

35 

28 

28 

23 

12 

21 

25 

iS 

.  5 

1 

29 

36 

36 

34 

32 

28 

31 

20 

26.2 

S**  R*l»t«Dc*  NoUb  Following  SUUon  bid*x 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
0ECtMB6» 


1973 


SUtion 


Day  oi  Month 


8      9     10     11     12     13     U     IS     le     17     18     19  i  20    21     22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


BROOKPORT  atx  52 
DIXON  SPRINOS  ACR  C 
f»IRFI6LD  RADIO  HFIH 
HARRISSURG 
fiCiEANSSQRO  2  tHf 
HT  CARHEL   1  NNH 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


65  62 
39  53 


65  60 
<>3  51 


63  63 
34  47 


6«  65 
35  53 


56  65 
41  *• 


65  64 
3>  47 


55  65 
42  50 


66  60 
35  49 


63     53  42 


64     60  49 


33  44 

27  25 


41  29  44 
Z»     26  22 


30  40 
23  30 


31  33 
24  24 


35  42 
27  23 


42  52 
12  33 


32  49 
16  28 


42  93 
15  31 


24     14  21 


61  40  38 
38     29  32 


60  3"'  36 
37     26  32 


47  34  33 
34     24  29 


61  39  36 
36     26  32 


54  45 
33  29 


52  35 
32  2' 


53  46 
27  30 


60  39  37 
37     27  34 


35  29 
24  19 


33  27 
23  13 


32  29 
22  11 


39  27 
24  13 


32  24 

22  12 


33  33 
22  12 


3!  26 
23  12 


46  36 
32  IS 


43  34 
31  17 


32  31 
24  13 


35  34 
31  18 


33  33 
25  24 


33  32 
29  U 


39  32 
25  21 


45  34 
32  15 


21 
-  2 


49  90 
37  44 


46  49 
32  43 


42  43 
27  36 


47  48 
34  38 


39  43 
17  37 


42  44 
24  39 


41  43 

20  39 


4!  47 
30  37 


46  44 
33  33 


45  40 
31  33 


49  39 

34  32 


90  3' 
33  34 


93  36 
34  32 


46  36 
34  27 


53  37 
33  32 


42  43 
34  36 


90  34 
33  24 


39  31 
21  18 


46  33  26 
33     19  16 


90  34 
93  29 


48  34 

29  21 


30  28 
20  13 


48  36 
31  26 


49  32  32 
32     24  16 


8m  lUlMoe*  NolM  FoUewlBg  SuUoa  Iftdm 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
DECEMBER  1973 


Wind 

Relative 

humidity 

Number 

of  days  wi 

th 

« 
c 

\Jl  loci 

(Speed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

1£ 

in 

1.0 

Resultant 
Speed 

Average 

tion  of 
;t  mile 

of 

;t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

.01 -.09 

.10-.49 

.50-.99 

1.99 

u 
0) 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direct 

Paste! 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  WSO  CI 

47 

SW 

)4 

3 

5 

4 

2 

2 

0 

16 

26 

CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

23 

1.4 

11.3 

32++ 

16 

)4 

83 

83 

75 

77 

5 

8 

7 

0 

2 

0 

22 

8.3 

CHICAGO  WSO  AP 

20 

1.4 

8.9 

30 

N 

L3 

81 

83 

74 

75 

5 

9 

6 

1 

2 

0 

23 

26 

8.3 

MOLINE  WSO  AP 

34 

0.8 

11.8 

33 

SB 

34 

80 

79 

72 

75 

6 

4 

7 

1 

1 

0 

19 

40 

7.2 

PEORIA  WSO  AP 

20 

0.6 

10.8 

32 

SW 

04 

86 

87 

78 

83 

5 

9 

4 

2 

1 

0 

21 

35 

7.5 

ROCKFDRD  WSO  AP 

34 

1.8 

11.6 

35++ 

6 

04 

86 

87 

77 

81 

5 

6 

6 

1 

I 

0 

19 

7.4 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

22 

1.1 

12.5 

45 

SW 

34 

88 

89 

80 

83 

8 

10 

4 

1 

1 

0 

24 

32 

7.6 

> 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

oeCEHBEK  1973 


Day  oi  month 

a> 
0« 

Station 

« 

Q 

INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBiNt 

MAX 
MIN 

«6 

*4 

47 

'•^ 

♦  9 
45 

50 
47 

47 
42 

42 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

37 

37 
36 

36 
34 

37 
34 

40 

37 

37 
36 

38 
36 

38 
36 

36 

34 

36 
34 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
34 

35 
34 

35 
3» 

36 
34 

36 
34 

36 
34 

38.9 
37,2 

8 

MAX 
MIN 

Sec  Rolerenc©  Notes  Following  Slation  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


OECEHBEK  1973 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      »  • 

NORTHWEST  01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

<i.3 
'i 

3 

2 

.6 

2 

T 

2 

2 

2 

3.« 

6 

.5 

6 

2,4 

e 

3.1 
9 

B 

B 

3.1 

10 

10 

10 

10 

9 

B 

6 

9 

.  J 
i 

T 

3 

2 

2 

2 

FREEPORT  W4STE  WTR  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

1 

T 

2.0 
2 

.9 

3 

2.0 
9 

r.* 

1.9 

1.0 
1 

T 

.9 

1 

1 

.5 

1 

1 

1 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

2.0 
2 

2 

1 

,S 

1 

1 

1 

1 

2.0 
3 

1.0 

1.0 

9 

.5 

6 

9 

9 

4.0 

9 

T 

9 

9 

8 

8 

7 

4 

2 

2 

T 

2 

.5 

2 

2 

.5 

3 

MOLINE  WSO  4P 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

3.0 
T 

.1 
2 
.2 

1 

I 

.1 

1 

T 
T 

T 

T 

2.0 
1 
.2 

,7 
2 
.2 

1.9 

3 
.<> 

4 
.3 

4 
.3 

1.3 
3 
.4 

2.2 
6 
,9 

6 
.9 

6 
.9 

6 
.9 

6 
.8 

T 

4 

1.0 

2 

T 

T 
T 

,5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

3 

1 

2.0 

2 

2 

3.0 

5 

5 

5 

9 

3.0 

8 

8 

7 

7 

5 

3 

1 

1 

ROCKFORD  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

2.1 

.1 
2 
.2 

2 
.2 

1 

.<> 

1 

.1 

I 

1 

1 

6.6 
.7 

T 

6 
.7 

2.8 
7 
.9 

T 

B 
.9 

T 

7 
.9 

.B 
7 
.9 

2.7 
10 
1.0 

.1 

10 
.9 

8 
.9 

8 

1.0 

8 

1.0 

7 

1.1 

4 
.7 

2.0 

1 

T 

3 
.9 

2.3 
3 
.9 

4 
.7 

4 
.7 

4 
.6 

*      •  « 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 
1 

T 
T 

T 

.2 

T 

.3 

T 

T 

T 

2.0 

2 

6.0 

S 

1.5 

9 

4.5 
12 

1.0 

13 

.8 

14 

3.0 
16 

2.3 

16 

15 

14 

13 

10 

6 

4 

1.9 

i 

T 

3 

1.5 

4 

4 

4 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

2 

1.9 
« 

1 

1 

1 

.2 
T 

T 

T 

'.B 
T 

T 

1.1 

1 

3.9 

9 

T 

9 

.2 

9 

7.2 

12 

U 

11 

10 

9 

7 

4 

T 

4 

.4 

4 

1.0 

5 

4 

4 

T 

4 

CHtCACJ  O'HARE  MSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUlV 

.7 

.3 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

T 

*.o 

2 
.6 

.3 
.6 

3.2 

5 
.7 

4.5 
12 
.7 

1.4 
11 
.9 

.6 
8 
.9 

3.5 

8 

1.2 

.1 

9 

1.2 

8 

1.2 

7 

1.2 

7 

1.2 

6 

1.3 

2 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

CHICACJ  MIDWAY  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.6 

.2 

1 

T 

1 

T 

1.0 

T 

.3 

T 

T 

T 

1.4 
T 

.3 

T 

3,1 

T 

4.3 
3 
.2 

2.0 
6 
.3 

1.0 
5 
.2 

8.3 

8 

1.0 

.5 

9 

1.1 

9 

1.1 

B 

1.1 

7 
.9 

T 

6 

1.0 

3 

1.2 

1 

T 

,4 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.3 

1 

T 
T 

.5 

1 

T 

1 

T 

T 

5.0 
5 

1,3 

5 

T 

5 

9 

5 

2.8 

7 

7 

7 

6 

6 

T 

5 

3 

T 

2 

1.0 
i 

,7 

4 

3 

3 

2 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

1 

T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

1.1 

1 

T 

1 

1 

1 

7.6 

9 

9 

9 

9 

8 

4 

2 

T 
T 

,9 

T 

,5 

T 

.5 

T 

,9 

T 

.5 

Park  forest 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

9.0 

7.0 

T 

T 

•     *  • 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

2 

1 

I 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

6.0 

7 

7 

7 

7 

6 

3 

2 

.5 

1 

T 

1,0 

T 

T 

1.9 

1 

1.5 

3 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

1.9 

1 

1.0 

1 

1 

1 

1.0 

2 

8.0 

9 

9 

8 

7 

6 

4 

2 

1 

.1 

i 

.5 

1 

1 

.1 

1 

.5 

1 

QUINCV  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.$ 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

1.7 

T 

T 

2 

1 

T 

1 

2.4 

1 

5.9 

5 

B 

B 

7 

6 

4 

1 

T 

T 

.1 

.4 

T 

9.8 

T 

T 

6 

•      •  • 

CENTRAL  0« 

BLOOMINCTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.3 

T 

.6 

T 

T 
T 

.1 

T 

2.5 

3 

T 

2 

2 

.5 

3 

9.0 

11 

1.3 

12 

12 

10 

8 

6 

1 

T 
T 

l.U 

1 

1.0 

1 

.8 

2 

,9 

2 

3.0 

5 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

2.5 

3 

3 

3 

3 

9.0 

12 

10,0 
22 

22 

19 

14 

4 

T 

1.0 

1 

T 

.9 

1 

6.5 

7 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  bND 

T 
T 

T 
T 

.5 

T 

2.0 

2 

1.0 

3 

3 

3 

6.0 

9 

4.0 

13 

13 

13 

13 

10 

3 

2 

2 

T 

2 

1.0 

2 

2 

5.0 

7 

PEORIA  wSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.9 

T 

T 

1 

T 

T 

,<> 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
T 

.9 
T 

1.0 
1 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

4.0 
2 
.3 

7.0 
9 

1.9 

13 
2.0 

11 
2.4 

11 
1.7 

10 
1.9 

7 

1.4 

4 
.8 

T 

I 

\ 

1.2 
T 

.4 

1 

1.6 

1 

,6 

3 
.3 

*      •  • 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

T 
T 

1.0 
T 

.8 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

5.4 

6 

5.0 

11 

T 

11 

11 

U 

9 

9 

2 

.9 

2 

T 

2 

T 

2 

1.0 

3 

.e 

4 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PIPER  CITY  3  SB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

,3 

T 

,4 

1 

T 

1 

1 

6.0 

7 

6.7 

14 

T 

14 

T 

14 

14 

T 
12 

6 

3 

3.U 
9 

,1 

4 

T 

4 

T 

4 

1.8 

6 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

.S 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

1,9 

1 

1.9 
3 

T 

3 

3 

6.8 

9 

3.0 

12 

12 

12 

12 

12 

7 

4 

1.9 
4 

T 

4 

T 

3 

T 

3 

2.0 
5 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

.2 
T 

T 
T 

.2 
T 

1.0 

1 

,8 

2 

T 

T 

1.4 
1 

9.5 

11 

T 

u 

10 

9 

B 

9 

2 

.1 
1 

,i 

i 

,2 

1 

.2 

1 

4.0 

5 

.  1 

5 

•      •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1,0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

10,5 
1 1 

2.0 

1 2 

10 

3 

7 

2 

T 

T 

T 

T 

8,0 
B 

4.0 

12 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 

.8 

1 

T 
T 

T 

T 

1.2 

,3 
2 
.2 

T 

1 

T 

1 

3.7 

1 

10.9 
B 

1.4 

T 

15 
1.6 

12 
1.6 

11 
1.5 

11 
1.9 

8 
.9 

2 

T 
T 

T 

T 

.9 

T 

.3 

T 

4.7 

T 

.3 
5 
.9 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•      •  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON  6  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.8 

2 

T 

1 

1 

1 

.3 

T 

10, D 

10 

10 

9 

7 

4 

1,0 
i 

3.0 

3 

sai:em 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,5 
2 

5,0 

9' 

3.3 

8 

8 

B 

7 

2 

1,0 

1 

1.0 

1 

1.0 

2 

Sm  Reiarence  NoIm  Following  Station  Index 


i 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
OECEHBER  1973 


Dfty  ol  month 


SuUon 


20 


TUSC11L4 
V4ND4LU   2  NH 
UINDSOa 

*       •  • 

SOUTHWEST  08 

MUt  I  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAtxa  USO  CI 

SPIRTA 


SOUTHEAST 
ALBION 

GOLCONDA  DAM  51 
HARmSBURC 
MOUNT  VERNON 


09 


SNOWPiLl 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2,0 

17 

12.0 


2.0 
1* 

e.o 


1.0 
2 


1.9 

2 


1.0 

1 


Sm  Ralcranc*  Nolw  Following  SUUod  Indox 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Day 

Sno 

V,  Sleet 

No.  ol  Days 

SlatioD 

■a 

Days 

Max. 

Min. 

Departure 
From  Norma] 

s 
a 

■5  -o 
a  c 

*  i 

<Z 

Average 

Average 

|z 

|§ 

Qb: 

Highest 

0 

a 

Lowest 

Dais 

Degree 

0  > 

o  i 

Total 

Creates 

Date 

Tolal 

a  0 

xO 

2  0 

2 

2 

*        •  • 

4PRIL  1973 

MOUNT  CARROLL 

56.7 

39.1 

48.9 

-  .2 

75 

13 

16 

11 

481 

0 

0 

9 

0 

7.08 

4.07 

1.33 

21 

10 

7 

3 

♦       •  « 

JUNE  1973 

CIHOKIA 

85, 1 

63,9 

74.5 

92 

26 

52 

1 

1 

7 

0 

0 

0 

5.01 

2.12 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

*       *  * 

6UGUST  1973 

MOUNT  CARROLL 

8'i.6 

61.1 

72.9 

.8 

93 

28  + 

51 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

2.06 

-  1.58 

.87 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

*       *  * 

SEPTEMBER  1973 

MT  CARMEL   I  NNW 

82.2 

61.9 

72.1 

91 

3+ 

43 

19 

16 

3 

0 

0 

0 

1.69 

.41 

9 

.0 

0 

S 

0 

0 

*       •  « 

OCTOBER  1973 

PARK  FOREST 

67.8 

57.7 

B3 

11 

32 

17 

253 

0 

0 

1 

0 

4.94 

1.52 

13 

.0 

0 

a 

5 

2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


Day  of  Month 

10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21     22  |  23  |  24  ~25  |  26  |  27     28  |  29  |  30~  31 


MOUNT  CARROLL 


JUNE  1973 
CAHQkU 


JULY  1973 
PET«RS8URC  3  SSw 


lUeUST  1973 

BEAKDSTQHN 
GRAND  TOMER  2  N 
MUTSQNVtLLE  POWER  PI 
HACOhS 

HOUNT  CARROLL 


SEPTEMBER  1973 


OC'OBER  1973 
PARR  FOREST 


1,07  .OS 


.01  .<•> 


.92  .22 


.06  1,33 


.11   1.63  T 


.03  .30 


.69  ,21 
.5*  .07 
.33  .59 


.06     .52  ,16 


T        T  7 


,09  ,39 


.19  .0« 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  ot  Month 


10     11     12     13     14    15     16     17     18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


»PRIL  1»73 
MOUNT  CIRROLL 


JUNE 
ClHOKIA 


AUGUST  1973 
MOUNT  CARROLL 


SEPTEMBER  1971 
MT  CARMEL  I  NNW 


OCTOBER  1973 
PARK  FOREST 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 


46  46 
42  39 


75  91 
!2  64 


75  79 
54  52 


44  58  69 
34     26  44 


84  77  79 
61  63 


68  44  44 
36     31  32 


S2  83  861 
59  61 


91  91  91 
71     69  68 


75  71  80 
55     57  54 


80  80 
56  60 


89  S5 

67  71 


69  88 

70 


83  76  79 
56     61  67 


44  47 
16  32 


88  91  91 
67     71  70 


88  67 
58  59 


51  61  7! 
24     36  ".7 


68  62 
39  31 


70  74  74 
55     60  63 


90  85 
68  69 


83  60  81 
56     63  54 


85  87 
66  60 


65  65 
59     59  60 


86  83 
66  61 


81  79 
60  S3 


82  83  72 
62     63  62 


77  77 
57  67 


79  69 
57  46 


67  86  82 

68  66  53 


73  68 
43  58 


73  61  67 
40     40  40 


68  66 
49  41 


85  83  67 
61     59  67 


76  77 
53  56 


86  65 
67  66 


63  62  61 
44     48  39 


58,7 
39.1 


91  92 
67  67 


92  93 
67  65 


87  75 
6!  61 


93  92  89  90 
67     66     66  68 


84  65 
62  60 


46  47  54  46 
36     39     40  40 


84.6 
61.1 


67.6 
47.5 


S«*  R«l*i«nc«  Not«i  PoUowing  Slatloo  bidw 
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LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 


StaUon 

Day 

Oi  Month 

3-* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

J7 

28 

29 

30 

31 

•      «  « 

M«Y  1973 

SPRINGFIELD  ySO  4P 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

77 
59 

•  29 

160 
72 
46 

.21 
106 
67 
«5 

.2* 

107 
67 
*6 

.25 
75 
75 
41 

.31 
127 
71 
46 

.25 
97 
68 
41 

.31 
S3 
78 
46 

.37 
155 
62 
55 

.22 
66 
86 
51 

.22 
30 
62 
57 

.05 
70 
77 
62 

.13 
97 
77 
59 

.23 
51 
90 
56 

.38 
126 
79 
60 

.22 
98 
78 
52 

■  11 
172 
8C 
64 

.06 

77 
76 
56 

.06 
98 

71 
57 

.13 
91 

11 

.25 
45 
88 
59 

Sm  Rvferenc*  NoIm  Following  Sutlon  Index 


CORRECTIONS 


ILLINOIS 


DATE 

MAY  1973 


MAY  1973 
MAY  1973 


TABLE  DIVISION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 

DIVISIONAL  DATA  NORTHWEST  01 

DAILY  PRECIPITATION  NORTHWEST  01 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  C 

DIVISIONAL  DATA  NORTHWEST  01 


STATION 
FREEPORT 
FREEPORT 
DIVISION 


CORRECTION 


TOTAL  PRECIPITATION  6.55,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  Z.70. 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .50  OR  MORE  MISSING 


TOTAL  6.55,   AMOUNT  2 1ST  • 


AVERAGE  PRECIPITATION  6.64,  DEPARTURE  FROM  NORMAL 
2.70 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
DECEMBER  1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

rniTMTY 

U  IN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

v-'DDCjIi  V  Ln 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAI 

tStE  NOTES] 

1 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

38 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

: 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1 1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J,   BON  HARTLINE 

ANTIQCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON*  JR 

ARGONNE  NATICINAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

: 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

: 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

8A 

8A 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

I 

40 

01 

90 

76 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

R9 

51 

450 

4P 

4P 

: 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE   1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

68 

50 

815 

: 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   I  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  CQFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLDDMINGTDN  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

P9 

01 

775 

7A 

BLODMINGTON  WATERWORKS 

BLDOMINGTDN  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NQRTRUP 

BRDOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHDKIA 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

37 

00 

89 

1  Cl 
1  \J 

314 

MID 

MID 

■ 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

626 

6P 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBOnOALE  SFWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

HUGH  B  BOYD 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE   NO.  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

: 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

8A 

: 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

68 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA   2  SW 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHDN  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

11 

710 

6P 

7A 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENOA 

04 

MCLEAN 

40 

44 

8  8 

t  *t 

7 1  0 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

: 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

640 

: 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFAlR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

B7 

54 

658 

MID 

MID 

z 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

659 

: 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

: 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  san  oist  Off 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

: 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

4 1 

45 

87 

611 

Oil 

; 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

: 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

12M 

12M 

: 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H,  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON  1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

R.   E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERVILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

11 

H9 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

: 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

; 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

R8 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H,  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

: 

ADA  A.  DEVINE 

DU  OUOIN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WOQN 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

: 

HAROLD  0.  PRICE 

cDWAKDoVlLLE 

2679 

06 

u  A  n  T  c  n  M 
M A  D I jQN 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

: 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

FAIR8URY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

38 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

!P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  Nw 

3109 

07 

CLAY 

7 

36 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPDRT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

8? 

36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

^^^^       X^  X  X 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES! 

FULTQN  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8A 

DIETRICH  KRQENCKE 

GALESRURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHARD  WGODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

38 

28 

505 

7A 

7A 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JOSELYN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

50 

91 

04 

538 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

:  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

PAUL  £.  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

7A 

LERDY  K,  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

c 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

P8 

10 

525 

5P 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

ORVILLE  H.  JOHNES 

HARRISBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

R9 

19 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBDRD  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

69 

30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

67 

40 

710 

6P 

7A 

:  H 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7A 

7A 

: 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

5P 

8A 

JERSEYVILLE   SWG  PLANT 

JDLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOL I ET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

520 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

7A 

7A 

:  H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KE ITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

='0 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE 

4710 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

H9 

55 

820 

5P 

5P 

STAR  COURIER 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

: 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK,  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS.   O.B.PACE,  JR, 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

: 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

LA  SALLE   1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

69 

06 

520 

7A 

ILL   OIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

C Ai V I N  L .  REYNOLDS 

L INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

655 

C 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LQCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

585 

: 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

: 

JAMES  F.  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

U  A  ^  n  lul  n 

MACOMB 

5280 

03 

MC  DONDUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANDA  1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

620 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA  1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASON  CITY  1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

69 

43 

585 

6P 

6P 

: 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MATTQON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK   AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

: 

ORVILLE  W  GULLANG 

MCLEANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

7A 

7A 

RICHARD  G  BROWN 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M,   F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPARDO 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

:  Hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

MORR I  SON 

5833 

01 

WH  T  TF  S  T  OF 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

MDRRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

: 

MRS   DOROTHY  A  BOLLARD 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

: 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 
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MaWEAOUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A.  DOOLEY 

murphysboro  2  sw 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

6011 

08 

WASH  I NCTDN 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

fsJPW    Rn^THM    HAM  17 

6080 

0  1 

MERCER 

^ 

4 1 

T  A 

f  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7A 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

99 

20 

690 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.   M.  GADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

C.   E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

C 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

4 1 

71  0 

MID 

MID 

PARK  FOREST  WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

P8 

59 

895 

7A 

7A 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSQN 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

780 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WSO  AP 

R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

MID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS   NANCY   L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELO  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

640 

r. 

PITTSFIELO  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONTIAC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5P 

7A 

H 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE   OU  ROCHER 

IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

c 

ARTHUR   J.  BESSEN 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

725 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN   1  NW 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

41 

89 

57 

605 

c 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY   FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

OLIN  F.  KETTELKAMP 

REND   LAKE  DAM 

7  1  ft  7 

r  1  0  r 

09 

FRANKLIN 

^ 

38 

\Jc. 

; 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RDCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

11 

820 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

7A 

HARRIET  L.  REID 

RncKFpRD  wsn  AP 

R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROSICL ARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7A 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

11 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVILLE  0AM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

1 

90 

3" 

87 

49 

685 

7  A 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

: 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

42 

520 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  H,  MORGAN 

SPARTA  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

: 

P  E  LATTA 

SPRINGFIELD  wSO  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

MID 

MID 

6P 

; 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

41 

49 

67 

46 

640 

: 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90 

00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD  J.  TDWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN   1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

690 

: 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

8630 

04 

STARK 

1 

4 1 

05 

89 

52 

765 

6P 

E  H  DOOEN 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

B8 

14 

743 

MID 

MID 

7A 

:gh 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA   2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

: 

H 

MRS  BEULAH  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

: 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO   1  WSW 

9002 

08 

M  n  Ki  D  n  c 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE  L.   MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

: 

PAUL  T  LEIFHEIT 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

67 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WGFA 

WAUKEGAN  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

450 

7A 

MRS  BRENDA  D  HIATT 

WENDNA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89 

04 

685 

c 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

8S 

00 

445 

c 

CITY  OF   WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41 

49 

88 

04 

680 

5P 

5P 

MORTON  ARBORETUM 
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WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38  36 

88  19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40  47 

90  01 

675 

: 

DRA  L.  BELL 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Ctntir,   Federal  Building,  Ashevlllc,  N,C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  arc  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

niMFNSiONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In     P,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
■ovement  in  miles       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"^?.      In    'Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

nnSFRVATiON  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on 
Savlu-ht  savintr  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Oflicos 
"d  KAA  stations.     F^r  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  ■;Extremes"  tabic     "Daily  Precipitation     table,  Dally 
Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  lor  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Vind  tableT    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer,     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  S£, 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

IKTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INPICATR  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IH  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    TbiB  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLlNOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General 
The  firs 

from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 
Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
Itatlon  History"  for  fhis  State,  ^rice  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Of  Local  CllmaLlogical  Data,  pri?e  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  abgyc^  


weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 
t  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.  C.   20402.  while  the  latter  two  may  be  obtained 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  fo^^^K^^^^^i^B^^Ot  single  c^^^ 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.  C.   28801 ,       Attn:     Publications.   ^  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28601. 
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60.7 

44^7 

\^'.^ 

GOlDEN  I  NW 
LA  HARPE 

28,9 
27,5 

1.2 

32.0 
31.0 

1,6 

47.4 
46.9 

8.0 

51.6 
50.7 

>  1.4 

60.6 
59.8 

-  2.9 

73.4 
72.7 

.2 

75.3 
75.6 

-  1.9 

-  .4 

74.8 
74.6 

.0 
.4 

67.2 
66.7 

.1 
.3 

59. IH 
59.5 

2.7 
9.9 

43.0 
42.5 

2.1 
2.6 

26. 4H 
26.9 

-  9.6 
.  2.7 

52. 9M 
92.8 

.6 
1.9 

HONHOUTh 
OUINCY 

28,6 
29,9 

3.4 

1,0 

30.7 
33.7 

2,4 
1,3 

46.6 
49.2 

8,7 
7.6 

50.4 
S2.8 

-  .9 

-  1.7 

59.3 
62.4 

-  2.7 

-  2.8 

72.4 
75.0 

.6 
-  .1 

77.7 

-  1.9 

76.5 

-  1*3 

69,4 

-  .3 

61.9 

9.9 

46.4 

3.4 

29.8 

-  2.7 

55.4 

.5 

QUINCY  FAA  AP 
RUSHVILLE 

28,1 
28,6 

,6 

30.8 
31. 5M 

,4 

47,7 
47,3 

7.4 

91.3 
51.0 

-  1.9 

60.3 
99.7 

-  3.8 

73.4 
73.0 

•  .3 

76.2 
75.6 

-  1,9 

75.2 
74.8 

•  .8 

67.9 
68.8 

.9 

60.0 

2.9 

44.0 
43.3 

1.7 

26.8 
26.8 

-  4.2 

53.5 
53. 4n 

.1 

DIVISION 

28.4 

1.4 

31,2 

1.0 

47,3 

7.9 

91.1 

-  1.4 

60.0 

-  3.2 

73.1 

.0 

75.9 

-  1,4 

79.0 

-  .9 

67.6 

.1 

60.0 

3.3 

43.7 

2.5 

26.9 

-  3.6 

53.4 

.9 

CENTRAL  0* 

eLOQMlNCTON  NORMAL 

29.4 

1,8 

31,5 

1.3 

47.4 

8.3 

51,9 

-  .3 

99.1 

-  9.8 

73.5 
72.8 

.  7 

75.6 

-  1.1 

79.4 

.4 

69.0 
67.7 

1.4 

61.2 
60, 6H 

4.9 

n'.m 

2,5 

27.4 
27.1 

-9.1 

53 .8 
52. 7M 

1.1 

CHENOA 
DECATUR 

28.8 
30.8 

1.0 

29,4 
32,8 

.4 

45.8 
49.1 

8.2 

50, 8M 
52,4 

-  1.0 

98. in 

60.3 
59. 4H 

-  3.6 

73.2 
72.9rl 

74,7 
76.8 

-  .7 

73.5 
75.6 

-  .3 

69.6 

1  .  1 

61.2 
60.0 

3.9 

45.8 
43. 7H 

3,3 

28.8 
27.2 

-  3.6 

54 .7 
53. 5M 

.6 

FARHER  CITV 

HAVANA  PGnER  STATION 

29.5 
29. 3« 

1.6 

31,4 

31, 4n 

.6 

47. 7M 
47.4 

7.4 

51,3 
51, 7» 

-  1.4 

59. IH 

-  4.6 

72. 3N 

-  1.2 

76. 3M 
76.1 

-  1.2 

74.8m 
75.8 

.2 

68. IH 
69, 2K 

1.2 

61.6 

9.1 

44. 8n 

3,4 

28.8 

-  2.0 

54. OH 

.a 

LAC  ON  2  E 

29.6 

30,5 

46,7 

51,8 

59,3 

72.5 

-  .6 

75.3 

74.9 

67.3 

59,9 
60,1 

3.6 

42.9 
44.2 

26.1 
27.6 

-  3.4 

53.0 
93.8 

.6 

L  INCOIN 

MASON  CITY    I  NW 

30.1 
29,2 

1.6 

31.7 
31.7 

.6 

48.2 
47.9 

S.2 

52,1 
51.8 

-     ,  7 

60,2 
60,0 

-  3.3 

72.6 
72. 9H 

75.5 
75.4 

-  1.7 

74.3 
74.4 

-  1.1 

66.2 
68,4 

.5 

59!7 

43,8 

2,6 

26.9 
25.9 

93. 5h 
92.1 

MInQNK  J  NE 
PEORIA  hSQ  AP 

28,0 
27,4 

1.7 

28.9 
28,9 

.5 

45.9 
46.5 

8.9 

50.3 
90.9 

.1 

57,7 
57,9 

-  3.6 

72.0 
71.6 

,1 

74.0 
75.0 

-  1.0 

72.7 
74.7 

.4 

67,3 
67,0 

.6 

57,7 

2.4 

J2:4 

2,7 

24.6 

-  4.9 

92.1 

.7 

PRINCEvIllE   1  N 

28,5 

29.8 

46.2 

91.2 

98,6 

71.9 

74,7 

73.5 

66,8 

59,0 

42,0 

25.9 

92.9 

01  Vis icn 

29,1 

1.6 

30,7 

.5 

47.2 

8.0 

91.5 

-  .7 

59.1 

-  9.7 

72.6 

-  ,1 

75,4 

-  1.3 

74.5 

-  .9 

68, 1 

.7 

60,1 

9.8 

43.4 

2,4 

27.0 

-9.4 

93.2 

.6 

EAST  09 

oanviile 
hoopeston 

KANKAKEE   3  Sw 

31,0 
29,4 
29,4 

1.8 
1.3 
2.7 

32,8 
31,0 
30.6 

1.2 
.6 
1.9 

49.2 
47.6 

9.4 

e.7 

52.0 
50.7 

.0 
-  .7 

59,2 
58.4 

•  3.1 
-  9.8 

73.1 
72.6 

,9 
,4 

75.6 

75.1 

.  .9 

74.3 
73.9 

.  1 

-  *3 

68,7 
68,2 

1.8 
1.2 

59,6 
58,9 

3.7 
9.0 

«3!6 

9,0 
2,7 

29, 9 
27,4 

*  2.2 
-  9.0 

54 . 1 
93.1 

1.9 
.• 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 
PIPER  CITV  )  SE 

28,1 

29,7 

H 

46.4 

51.6 
90.7 

1.5 

57,1 
56,6 

-  9.9 

72.1 
72.8 

1.0 

75.2 
74.9 

.0 

73.0 
73.6 

-  .4 

68,2 
67,9 

2.1 

58,6 
59,4 

9.4 

42.9 
42.6 

2,2 

28,9 
26,0 

-  1.2 

92.6 

PONTIAC 
RANTOUL 

28.5 

30.2 

1.1 

30.7 
33.1 

1.2 

46.1 
48.0 

7. J 

91.1 
90. 5H 

-  .5 

59.0 
58.4 

-  9.3 

74.2 
73.1 

2.1 

76.5 
76.0 
76.2 

.» 
.0 

75.1 
74.1 
74.5 

,9 
*1 

66,7 
68,7 

1.6 
1.4 

60,6 
59,3 

4.4 

49.2 
44.7 

2,2 
9.4 

26,8 
27!6 

-  9.4 

-  3.3 

93.4 
99!9 

1.2 
1.2 

UftlANA 

WATSEKA  2  NH 

29.9 
28.9 

1.2 

31.8 
30.3 

,8 

48,4 
47,0 

8.9 

51.4 
51.3 

-  .5 

99.8 
57.6 

-  2.7 

73,2 
71,7 

.8 

74.6 

72.7 

67.6 

5e',2 

41.7 

27.9 

52.4 

DIVISION 

29.5 

1.7 

91.3 

1,4 

47,5 

8.9 

51.2 

.0 

58.5 

-  9.4 

72.9 

1.0 

75.5 

-  .9 

73.9 

•  ,1 

68.9 

1.6 

99,3 

9.9 

49.9 

2.5 

27.6 

-  2.7 

93.2 

1.1 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  0AM  26 

30.7 

33.1 

49.0 

51.8 

61,0 

74.3 

77, 6M 
77.0 

-  1.0 

76. 7h 
75.8 

-  ,7 

69.1 
69.2 

.1 

61,0 
61.1 

2.9 

45.8 
46.4 

3.1 

29. 4H 
90.9 

-  9.2 

55. ON 
55.4 

CARLINVUlE 

criccsville 

31,6 
29,3 

.i 

33.5 
31.4 

-  ,3 

-  l.l 

50.2 
47.3 

6.1 
6.0 

93.1 
51.2 

-  1.1 

-  2.9 

61,3 
59,9 

-  2.8 

-  4,7 

74.9 
71.9 

1.0 
-  2.3 

74.2 
76.3 

-  4.3 

-  1.4 

73.4 
74.7 

-  3,3 

-  1,6 

67.2 
66.9 

-  1.9 

-  .1 

60.7 
60. 9H 

2.9 
2.6 

45.5 
45.6 

2.6 
2.0 

29.1 
29.0 

-  9.4 

-  9.7 

53.4 
54. 6H 

.u\ 

i-  .1 

HiLLSBORC  2  SSW 
JACKSONVILLE 

31,4 
28,3 

-  .2 

-  1.1 

33,0 
30.4 

-  1.5 

-  2.2 

50.2 
47,3 

7.4 
6.0 

93.3 
51.1 

-  1.4 

-  2.8 

60,6 
58.7 

-  9,5 

-  5,3 

79.0 
72.5 

-  .6 

-  1.9 

74.9 

-  2.5 

73.5 

-  2.3 

67.4 

-  .9 

59.5 

2.2 

49.9 

.8 

28.1 

-  4.9 

97.9 

■  1.2 

JERSFYVILLE  2  SW 

32,2 

33.9 

50,4 

53.0 

60.6 

73. 2H 

76.6 
76.0 

-  1.9 

79.7 
75.0 

-  1.0 

69.9 
69.2 

.6 

61.0 
60.1 

2.9 

47.6 
46.2 

9.9 

91.9 
29.6 

-  9.9 

99. 4M 
94.6 

.1 

PANA 

SPRINGFIELD  W50  AP 

30.9 
29.7 

.4 

1.3 

32.6 
30.7 

-  .7 

-  .9 

50,3 
48,3 

52.5 
51.9 

-  1.4 

-  1.9 

60.5 
99.6 

-  3,7 

-  4,3 

72.5 
79.2 

-  1.6 
•  .8 

76.0 

-2.0 

76.0 

.8 

69.6 

2.2 

60.7 

4.0 

45.5 

9.7 

28.0 

-  4.0 

94.1 

.9 

S»R1NCF1ElD  a  S£ 
VIRDEN  1  N 

27, on 
30,6 

31.611 
32.5 

47.4 
49,7 

51. on 

52.6 

60.8 

74.1H 

76.2 

75. 4B 

68.1 

61.0 

46.3 

28.611 

94. 7H 

WHITE  MALL    1  t 

31.3 

.7 

93.6 

1  -  .2 

50,2 

1  8.0 

93.3 

-  1.2 

61.1 

-  3,9 

79.8 

-  .9 

77,0 

76.0 

-  .6 

69.6 

.5 

61.8 

9.4 

46.6 

9.2 

90.9 

-  2.6 

95.5 

.6 

DIVISION 

30.3 

-  .2 

92.4 

-  1.1 

49,1 

1 

52.3 

,  -  1.9 

60.4 

-  9.9 

79.3 

•  .7 

76.2 

:::: 

75.2 

-  1.1 

68.8 

-  .1 

60.8 

2.8 

45.9 

2.8 

29.4 

-  9.1 

94.9 

•  .2 

•      •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

31.6 

34,1 

50,6 

52.7 

61. 9H 

73.4 

77.1 

75.7 

70.1 

61.9 

46. 9H 

90*  ON 

95.511 

Sm  R*I«t*ac«  NotM  Tollowtag  Suilon  tnd« 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


V2L 


January 

F«bruary 

March 

April 

May 

}un« 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

9 

1 

B 

9 
W 

a 

• 

1 

1 
I 
H 

Depaxttu« 

« 

« 

i 

H 

Depaituj« 

Temperatuie 

Departure 

s 

1 

a 
B 
« 

E- 

Departure 

1 

B 

Departure 

Temperature 

Departure 

1 

0 
a 
B 

9 
H 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

e 

1 

i 

a 
iS 

Departure 

Temperature 

Departure 

EFFINCHAH 
FLORA  5  NH 
MARSHALL    i  E 
MATTOON 
MOHEAQUA 

31.6 
33.6 
32. D 
30,2 
30.7 

.  6 
.3 

3* .  2 
34.3^ 
33.8 
31,8 
33, » 

.B 

-  1.4 

50.6 
51.6 
50,9 
49,2 
49,9 

9.0 
7.6 

54.1 
53,9 
53.3 

52)6 

.6 

-  i.e 

61,9 
60,! 
59.5 
60,7 

-  1,9 

-  3.6 

74,1 
73,2 
73,6 
73.4 

1,1 
-  ,7 

77,6 
76,9 
76.9 

77)2 

-  li 

I 

76  ".5 
75.5 
75.5 
75.2 

70  i  6 
70.4 

69!  6 

! 

6o!9 
61.2 

6lil 

2.1 

47  5 
48i6 
46.5 
45.0 
45.8 

3',' 

31,2 

31,8 
31.0 
28.3 
28.9 

-  1.9 

-  3.5 

55.9 
56. 2M 
55.4 
54,3 
54,9 

1 .7 
.2 

NEKTON  6  SSE 

□LNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SALEM 

30,3 
33.0 
33,1 
31,5 

.  6 
,5 
1,2 

32.1 
3A.7 
34.4 
33.6 

-  1.4 

-  .7 
,9 

49,2 
52.6 
51,2 
50.3 

B.5 
8.1 

52.3 
54.6 
53.4 

53)4 

-  1.0 

-  i.( 

59.7 

60.5 
60,3 

-  4.1 

-  4.< 

73.5 

74!2 
73.8 
73 .9 

-  ,3 

-  ,5 

77.0 
78,2 
77.4 
77.0 
77.8 

.C 
-  . 

75.0 

75)5 
75.7 

-  1! 

69.3 
71.4 
71.3 

72.4 

1.4 

2. 

60,0 
62,1 
61.0 

62,5 

3-1 

3.1 

i 

45.7 
48.9 
47,7 

4»!5 

3.9 
3.1 

30.7 

31)7 
30.5 
32.6 

1 

1  -  2.6 
'  -  2.1 
|-  1.9 

54,6 
56,7 
56.0 
55.1 
56.5 

.5 

.5 
1 . 2 

TUSCOLA 
VANOALIA  2  NW 
VANDALIA  FAA  AP 
WINDSOR 

31,1 

31.0 
30, B 

.6 

33.5 

32,5 
33.0 

49.9 

50.5 
50.0 

52. 2M 
52.3 

59.7 
60. A 

H 

61,1 

74.0 
73.5 

73. 6H 

77. 2> 
77.0 

77. 1 

.  2 

75.6 
74.8 

75.6 

,4 

69.7 
69.2 

70.3 

2.2 

61.2 
61.0 

61.4 

4.3 

45, 7P 
46,4^ 

46,2 

i  3.9 

29,0 
30.3^ 

30.1 

-  2.4 

54, 9H 
55. IH 

1,3 

DIVISION 

31,6 

,1 

33.5 

-  .5 

50.6 

8.4 

53.0 

-  1.1 

60,7 

-  3.5 

73.8 

-  ,1 

77.2 

-  .4 

75.8 

-  .2 

70.4 

1.7 

61.2 

3.4 

46,8 

1  3.5 

30.7 

-  2.6 

55,4 

,7 

*       *  • 

SOUTHWEST 

08 

ANNA   1  E 

RELLEVILLE   SO  ILL 
CAHQK lA 
CAIRO  HSO  CI 
CARBONOALE  SEWAGE 

UN  IV 
PL 

31,8 
36.3 

-  l.l 
_  2,9 

36!7 
33.5 
38.1 

-  2.6 

-  2.6 

-  3.4 

52i6 
50.1 
55.3 

6.6 

54,5 
55,0 

56,8 
54.0 

-2.8 

-  2.6 

-  3.3 

62.8 
62,1 
65.5 

-  4.7 

-  3.5 

-  4.2 

75 . 2 
74.2 
74.5 
78.2 

,0 
,3 

78.8 
78. If 

Bill 
78. 5f 

.2 
.0 

-  .4 

75.8 
76.0 
75.5 
78.5 
76, 6M 

-  1.7 

-  1,4 

-  1,2 

71.5 
70.6 
70.4 
73.5 
71.2 

.8 

1.0 
.7 

62. 4M 

61.5 

61.6 

64.3 

60,9 

2-2 

2.4 
1.3 

50,9 
48, 4n 
47,6 
52,9 
46.9 

4.5 

5.0 
2.9 

35.0 
31. 9M 
32. 8H 
37.2 
35.1 

-  2.7 

-  2.3 

-  2.6 

57, 3H 
56, 9H 
56, OH 
59,6 
56, 8H 

■  ,2 

1  ,2 
•  .7 

CARLYLE  RESERVOIR 
COBDFN  2  S 
DU  auOIN   1  NNW 
MAKANDA   1  NW 
MARION  4  NNE 

31.0 
33. 9M 
33. IM 

32!l 

-  1.7 

-  3.3 

ll'.l 
36. 3« 

33!6 

•  1.4 
-  4.6 

49.6 
52,1 
52. 8H 
53.8 

5oi6 

4.6 

52.8 
53.6 

55,' 1 
53.7 

-  3.4 

6l!4 
62. 8H 

6o!8 

-  5.1 

73!! 
75. 2M 

73)2 

-  1,6 

78.1 
76.6 

79^0 
76,8 

-  1.3 

74  is 
76, 9M 
77,  IM 
75.2 

-  2,1 

70.5 
70.0 

71.61' 
70.5 

1 . ; 
.2 

61,2 
61,3 

63)3 
60,7 

4  • : 

i.s 

46.7 
51,0 
50 .  5t 
51.5 
46.3 

4.5 
2.2 

31.6 
35.4 
33.9fl 
35.6 
34.3 

j.  3.2 
1  -  ^-l 

55,6 
56, 5H 
57, 5M 
5«,1M 
55.8 

,2 

-  1.4 

NASHVILLE  *  NE 
SPARTA 

WATERLOO   1  hSW 

32.7 
3A.3 
33.8 

-  .4 

35.2 
36.6 
36.3 

-  1,2 

51.6 
53,2 
52,9 

7.4 

53.8 
54.6 

61,7 
63.4 
62.3 

74.6 
75.2 
74.6 

78,8 
78!4 

77,4 
77,4 
76,7 

71.3 
71.0 

63,1 
62,6 

49.3 
49.5 

4.6 

33.0 
34.5 
33.2 

-  2.6 

56.9 
56.0 
57.2 

.3 

DIVISION 

33,5 

-  1.3 

35.6 

-  2.2 

52,2 

6.5 

54.4 

-  2.7 

62.4 

-  4.0 

74.8 

-  .8 

78,6 

-  .5 

76,5 

-  1,4 

71.2 

.5 

62.4 

2.5 

49.7 

3.6 

34.1 

-  3.0 

57.1 

■  .2 

SOUTHEAST 

O 

ALBION 

BROOKPORT   DAf  ^2 
DIXON  SPRINGS   ACR  C 
FAIRFIELD  RADIO  Wflw 
HARRISBURG 

34.0 
35,6 
35.2 
33.7 
35.7 

-  .6 

-  ,7 

36.6 
37.2 
37.0 
35.6 
37.5 

-  1.4 

-  1.5 

53,6 
53.9 
54.7 
53.3 
54.3 

8.5 
7.5 

54.8 
56.5 
55.7 
54.4 
56.7 

-  1.9 

-  1.1 

62.8 
63.6 
61.9 
61.7 
63.9 

-  4.0 

76.2 
76.6 
74,5 
74,6 
76.9 

-  ,6 

,9 

80,0 
79,5 
77,4 
76. IH 
80.5 

-  .6 
1.0 

77.8 
77.7 
75.7 
76.4 
78.1 

-  1,0 

-  ,1 

73. 6M 

74.3 

72.7 

71.3 

73.7 

1.0 
2,7 

62.5 
64,0 
62, OM 
62.3 
62.7 

2.8 
2.5 

50,4 
52,6 
51.5 
49.7 
52.2 

t:l 

34.0 
37.6 
36.0 
33.3 
36.3 

-  3.1 

-  1.9 

58. OK 
59.1 
57. 9H 
57. ON 
59.0 

,2 
,9 

MCLEANSBORD  2  ENE 
MT  CARMEL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
RDSICLARE 

32,5 
32.9 
32,1 
35,5 

-  2.6 

-  1.3 

34.1 
35.2 
34.5 
36.9 

-  3.7 

-  1.8 

51.0 
55,1 
51,2 
54.0 

5.3 
6.9 

53.6 
54.3 
53.9 
55.6 

-  3.6 

-  2.2 

61, 2M 
61,5 
61.8 
62.3 

-  5.2 

-  4.0 

75.0 
74.8 
75.2 
74.2 

-  .6 

-  .1 

76.2 
78.5 
79,9 
77,4 

-  .9 
.9 

76.7 
76,7 
78.0 
75,7 

-  1.3 
.2 

70.9 
72.1 
71.9 
72.4 

-  .1 

1.4 

61.4 
63.0 
62.5 
62.1 

1,3 
3.2 

48.4 
49.2 
48. 9M 
51.4 

2.3 
4.1 

33.6 
33.5 
34.4 
35.9 

-  3.5 

-  1.3 

56. 4M 
57.1 
57. OH 
57,8 

-  1.0 
.5 

DIVISION 

3".. 2 

-  .7 

36. 1 

-  1.5 

53.2 

7.7 

55.1 
• 

-  1.9 

62.3 

-  4.0 

75,3 

-  ,3 

76,8 

-  .3 

77,0 

-  .9 

72.5 

1.7 

62.5 

2.7 

50.5 

I 

4,6 

35.0 

-  2.0 

57.7 

S«e  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ULINnIS 
197» 


tLEDO 
OlXQN 
FREEPORT 

f«EEPO»T  klSTE  IITR  PLT 
FULTON  n4M  13 

GALENA   I  N 

CALVA 

CENESEO 

NENNEPIN  POHER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  OAH  16  / 

KEITHSBURC 
KEhANEE 
HQLINE  NSO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 

NEH  BOSTON  DAM  17 
PAN  PAH 

ROCHELLE  6  NM 

»OC«FORIJ  «.  ENE 

aocKPORS  usa  ap  / 

STOCKTON 
TISKKHA 
KALNUT 


ANTIOCH  2  NH 
AURORA  COLLEGE 
BARRINGTQN 

CMANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  HIDKAV  WSO  AP  //R 
OE  <AL6 
ELGIN 

GEBHARD  UOOOS  ST  PARK 

JOlIET  BRANDON  RO  OAH 
JOlIET 

LA  SALLE   1  S 
NARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAHA 
PARK  FOREST 
PEDTONE 
PERU  2  K 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  0AM 
MAUKECAN  4  mSw 
NHEATON  3  SE 


Z  .  1» 

1.63L 
l.>6| 

1.  »2; 
2.oej 

2.  A^ 


2.5J 


l.>2|- 


Olvlsion 
WEST 


AVON  S  NE 
■ENTLEV  1  E 
CANTON   1  ESE 
CALESBURG 
GLADSTONE   DAM  IS 

GOLDEN  1  N* 
LA  HARPE 
HACOHB 
HONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

■AVSON 
QUINCV 

QUINCV  FAA  AP 

QUINCT  DAM  21  / 

QUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 


RUSHVILLE 


ILOOMINGTON  HATERhORKS 

BLOOMINCTHN  NORMAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSH 

DECATUR 

FARMER  CI  TV 

HAVANA  POUER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

HACKlNAa 

HASDN  CITY  1  NH 

NINONK  3  NE 

MOUNT  P'JLASKI 

FEORIA  HSO  AP  / 


2.05 

1.51- 

1.32- 


l.B« 

i.7ep 

2.09 

1.91 
2.64 
1.3B|- 
1.93U 


1.32- 

1.51 

1.B6 

1.69 

1.3* 


1.9* 
1.7S 
1.50 

1,70 
1.071- 
1.36 
1.1« 
l.»« 

1.59 


1,27- 
1.0*- 
1.63; 
.69- 


.97 
1.34 
l.Ul- 
1.2B 


1.B3 
1,71 
I.97I 
1.7B 
1.41 

1.62 

i.es< 
i.2aL 
1.97I 

1.391 


1,06 
.'I 


2.60 
2.6* 
1.97 


*,67l 
«,65i 
*,90l 
5,00 
*,5S 

3,B5 
».72 

7,*3i 
5.19( 
*.27| 

».73| 
3.72! 
*,*6 
3.42 


5.BBI 
5,05j 
6.0BI 


1,17^  .37 


3,50 


.79 

,ai 

1.22- 


2,64 
2,10 
2,*9 


6.49 
5.S2 
4.22 


4.10 
3.91 


5.04 
2.B* 
2.04 


7.31 
5.55 
7.4* 

9.52  6.61 


B.U 
5.7B 
*.07 


11.30 
B.96 
7.08 


5.22 
6.B2 

e.2i 

9.92 

S.3S 
6. 10 
6.46 


1.94 
3.7a 


3.9l|  1,23 
4,69  2,00 


,71^  3,98  1,70 

4,*5 
*,4* 
3,18 
2,79 
3,97 


1.56 
2.42 
3.58 
*.07 


6,92 
5,68 
*.87 
6,*9 


2.57 
2.43 


5.61 
5.71 
5.29 


5.91 
*.7o' 
■  6,39 
5,89 
8.65 

4.8* 
6,31 
,06^  5,17 
6.56 
6.11 


B.05 
8,65  e 
11,45 
7,92, 
7,77|  5.23 

10.43  7.73 


6.75 


1.37 
2.72 
1.65 
3.14 


4.72 
2.57 


6.07i 
5.76| 
5.5ol 


5,62 
6.21 


3.79 
4.10 


5. IT 

5.57! 

».4ei 

4,88 
6,7* 

5,39 
4.64 
4,46 
6,76 
4.26 


6.25 
6.67 
6.55 


7.20 

4.74; 

2.31U 

2.25 

6.78' 


3.16 
4.34 
2.31  = 


6.99 
5,66 
7,07 
3,69- 


5.49 
5.48 
7.09, 


.49 

1.76 


5.92  1.79 


6.99  2.79 


6.11  1,92 


2,81U  1,22 


6,58  2.21 


3.03 

3.l5r  I.IJ 

3.49 

4.87: 

2.e7i-  1.09 

3.16-  .63 
2.69-  1.38 
3.16-  1.34 
3.35-  1.02 
4.40  .91 

3,781 


9.64  1.05 
6.86  2.49 


7,99| 
7.841 
7,741 
4,28 
5.13 

5.27 
6.71 
7.70 
6,6a 
6,46 


6.44  2.6< 


4.04 
3.63 
2.94. 

3.9i! 
2.64 

7.76 


1.94-  1.7t 


2.00 
3.32- 
3.89 


1.90 
3,5? 

7,3«^ 


2.31 
.31 


t.04 
5.1J 
6.3'^ 

5.6^ 
9.66 
6,33 
4,6* 
5.6Z 

3.74 


4.9* 

2. 99 

6.3* 

3.66 

6.33 

3.39 

9.0* 

3.29 

11.37 

E  *.60 

3.60 

3.U- 

4.90 

.62 

*.66 

7.45 

9.0* 

3.67 

3.er 

7.61, 

2.38 

6.04! 

4.32 

3.01 

4.8} 

2,311.  1,7( 
l.ii 
4,28 


5.3;  1.8t 


11.95  6.7; 
5,06 
4,73 
3,33 
9.56 


l.*3- 
4,56 
2.83 
9.66 


2.75 
1.62 
2.30. 
1.55. 

2.06-   1.5I(E  7. 78 

9.16 
1.12- 
1.78- 
1.09 
1.89- 


1.2a 


6,74  3,41 


8.52  5.01 


1.8( 
.OC 


4.19 
1.2a 
1.37- 


1.49-  1.61 


4.e!| 

2.06- 
2.49- 


1.92- 
1.20 
4.77 
1.22 
4.16 

1 .86 
4.17 
1.48- 
1.60 


.91 

i.4e 
i.o< 

1.60 
1.98 


S«a  RcfticDC*  NolM  Pollowing  SUIlon  Inilwt 
-  3  - 


3.53 
3.71 
4.06 
3.51 
5.19 


1.65-  1.6( 


1.40-  2.07 


1.12-  2.01 


1.6IJ-  1.61 


1.7a-  1.4i 


'•'3 

.9!l-  2.H 
2.04-  I.IS 


1.05-  1.60 


9.67  2.57 


2.12 
4.08 
2.43 


6.01  3.27 


5,95  2.6! 


3.47 
3.36 
2.43 
4.68  2.U 


i.6e 

.6? 
.47 


2.97 

2.oa 

3.10 


3.92 
4.94 
6.34 
5.00 


6.54  3.41 


5.02  1.7( 
5.06  1.71 


6,09 
7.37 
4,66 


2,9e 

2.0< 
*,*3  1,31 

9,83  2.51 


8.02 
6.0* 
9.9* 
3.63  .72 
4.59 

7.41  . 

6.36  3 

6.0*  3 

5.61  3 
6.6% 

7.18 
.8* 

.21  1 


6.0*  3.03 
3.31 
2.57. 

2.66 
3.05 
2.06-  .77 
3,*0 
7,56  *,93 


2.50- 
3.12 
9.03 
*.54 
3.49 

9.17 


2,53 


.51 
2.34! 

1.27 


1.01-  1.09 


4.61  2.4f 


.6C 
1.03 
.19 


1.09 
1.96 
1  .54 


3.02 

?.0« 
2.05 


3.32  1.62 


46.76  13.73 

49.00  15.07 

44.93  11.23 
43.77 
46.44 

56.64  27.92 

56.36  23.97 

51.38  16.66 

44.49  9.73 

I  56.38 

36.36  3.60 

46.94  14.19 
42.82 

56.46  20.66 


3.67     1.93     43.50  9.77 
1  .43.     .57|£   3.32     1.69E  44.62   10. Jl 


1 .96. 

3.19 
1,74 


3,56  1.82 


1,46 
1,20 
1,18. 


36.10  5.34 

40.01  7.56 

37.99  4.61 

41.27  6.09 

44.50  10.36 

37.12  6.13 

44.06 
40.11 
30.47 
«5.6S 
*0.17 

37.79 

36.59  4.90 

44.46 

42.91 

39.16  6.99 


.66     2. lit  37.69     4. 84 


3.13  1.24 


3,66 
3.17 
1.77 


.7eE  3.65  ?.01E 


3.73  1.90 


54. »i 

55.41 
56.16 

*7.eo  12.3* 
*6.06 

93. *9  16.12 
53.3*1  17.40 
46.59  11.22 
47.96  12.06 
56.11 

64.92 

96.70  20.73 
66.60 
92.67 
96.09 


4,40     2.40  96.09 


20.12 
20.29 


3.69     1.86  54.97 


e.*4 


44.25 

3.62;     1.57]  44.64 
f  42.90 
44.26 

47.36  9.66 


2. Up 


3.30  1.46 

5.26  3.29 
3.89 

4.18  2.26 
4.21 

3.79;  1.61 


1,48-  .66 


1.19 
2.17 


94.77  17,64 
■  39.46 

99.47  20.4* 
40.41 

44.33     a. 92 

46.99 
49.24 

41.99  6.14 
46.97 

90.22  19.36 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JANUARY  FEBRUARY 


JUNE 

JULY 

i 

< 

hi 

3 

5.13 

 3  B" 

6.91 

2*70 

5.3- 

2.01 

3.90 

1.33 

7.51 

3.B4 

6*51 

I  '  0- 

6,70 

2.1* 

5.9' 

2.U 

e.92 

4.84 

4,61 

i.!e 

7.15 

B.Oj 

9.4S 

1.55 

*.2' 

.9! 

11.60 

7.51 

3.ec 

.07 

8.45 

6.55 

a  *  ''f 

2.5i 

8  ■  13 

4*22 

5.01 

1 .  Of 

7.78 

3.46 

5.7f 

2.  n 

5.07 

4.37 

7.27 

2*92 

^  *  1 

• 

6 . 1 S 

9.3* 

4,41 

4 '  9< 

1  9 

5.48 

.79 

2.91 

-  .9: 

6.45 

2.39 

2.2: 

8 .  IC 

^  *5f 

6.16 

5 '  3 

6,6B 

9.06 

4.43 

2.91 

9 ,  BS 

5*62 

7.5: 

6*21 

8.54 

5.71 

6i4e 

6.97 

9.42 

4*88 

7.B2 

4.9t 

6.12 

3.31 

7,29 

2.84 

3.3. 

9 .0; 

8.73 

6 1 56 

4.  17 

■ 

e.oi 

3.49 

2.2! 

9.37 

4.76 

1,  i1 

5.ec 

7. 5( 

2*85 

^  '  Al 

8.5, 

5  o! 

8.86 

5*62 

6.50 

1.3li 

11*2; 

8*  57 

9.2C 

7,16 

6.3: 

7,30 

8,40 

6,46 

2.09 

sis' 

.13 

8*95 

3,98 

'.*3 

6.01 

6.81 

3.11 

8,77 

4.41 

2.19 

-  1.3i 

8.88 

4*13 

8.75 

5.65 

3.76 

6,  52 

8.9] 

3.87 

5  9' 

8.47 

3.99 

5.14 

2.3< 

3.33 

-   1 .06 

5.15 

1.93 

6*  4| 

5.o; 

3.9i 

-     *  18 

«  «■ 

*  .72 

.53 

3  21 

8.72 

2.4  7 

8,9; 

4.56 

*  66 

4,37 

3i9; 

4.61 

.71 

.02 

4.26 

3.49 

3,76 

3.46 

4.06 

.  .13 

3,46 

.11 

7*1' 

3,13 

3.3; 

.28 

6.02 

1.84 

4.54 

.69 

2.41 

-  .88 

4.97 

.9* 

6.3e 

2.94 

5.05 

1  .75 

3.50 

.16 

SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 


TOULQN 

DIVISION 


OfiNVILLE 

DANVILLF   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HDOPESTON 
KANKAKEE   3  SH 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 
HONTICELin  NO  2 
PIPER  CITV  3  SE 
PDNTIAC 
RANTOUL 

SIDElL 
UReANA 

HATSEKA  2  NW 


DIVISION 
WEST  SOUTHWEST  06 


ALTON  OAH  26 
BARRY 

BEAROSTDWN 

BLUFFS 

CARLINVILLE 

EDWAROSVIl LE 
GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 

GRIGGSVILLE 

HARDIN 

HILLSBORO  2  SSW 
JACKSONVIl LE 
JERSEYVILi.E 
KINCAID 
HEDORA 


SW 


MOUNT  OLIVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO  AP 
SPRINGFIELD  4  SE 

VIRDEN   1  N 
VIRGINIA 
WHITE  HALL   1  E 


EAST  SOUTHEAST  07 


CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  m 
GPEENUP 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MDWEAOUA 
NEWTON  6  SSE 

DLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SAINTE  MARIE 

SALEM 


TUSCOLA 
VANOALIA  2  NH 
VANDALIA  FAA  AP 
WILCOX 
WINDSOR 

1.31- 

1%8{ 
2.65 
1.07[- 

DIVISION 

1  .65^ 

•       •  • 

SOUTHWEST 

08 

ANNA   1  E 

BELLEVlLLf   SO  ILL 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONOALE  SEWAGE 

UNIV 

R 

PL 

2.96- 
;  1.62 
:  1.48 
3.34- 
2.47U 

carlyle  reservoir 
centralia  2  sw 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

DU  QUOIN   1  NNW 

2.19 

2.57 

2.61- 

3.50 

2.591- 

GRAND  TOWFR  2  N 
MAKANDA  I  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  Oil  ROCHER 

IWSW 

3.56 

3.19 

3.09- 

2.56- 

2,22 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 

2.45 

2.39- 

1.721. 

DIVISION 

2.55- 

1.39 

1.32- 

1.29- 


.»0h 
1.14^ 

.9Bi 
1.11^ 
1.66U 


1.82 
2.14 
2.24 
2.38 
1.79. 

1 .29^ 
1.88k 
1.30 
2.31 


1.35 
1.86 
1 .44 


1.6of-  .1 
2.65| 


2.92 

2.28L  .( 
1.6&k  l.C 


1.58 
.77.  l.OO 


.53 
.5»-  1.49 
.7lL  l.Ofl 


1.04 
1.86 
1.34- 
1.44 
1.07h  1.06 

1.03-  1 
1.26- 
1,03 
.90 
1,18 


,64p 
,67k  1.59 
1.161 


1 .26- 
.70r 
1.491 


,87U  1,55 

.92-  1.30 
.98 

1.30-  1.20 


1.76- 

1.101 
,64, 

2,l5^ 

l,3eU 

1,351 
1,44 

.lay  1,42 


1,24 
1,37 
1,33 


T7o4] 

6,84|  4,07 


4776j 

I 

i.lOl.  1.44 


7.74! 
4.47  1.72 
4.71  2.27 


5,90 
6,55  3,36 
5,99  3,06 


8,15|  5,00 

6,65!  3 
6.65'  a 
5.471 
8.09] 
7.43 


7,29l  4.63 


8,02l 
6,S3| 
7.52 


e.5ii 

7.83' 
7.29 
8.27 
7.52 


5.91  2.56 

7'91 
7.29 
7.05 


8.27  3.46 


7.46 

8.93 
7.57 
6.02 
6.65 
6.79 

7,61 
7,20 
7,60 


1.12 
1.83 


4.51 
3.95 
4,40 
6,41 


4,94( 
6.72' 
4.65i 
5,25 
4,05 

5.28 
4.76 
4.96 
5.29 
6.16 

6.01 


1.17 
1.70 


4.3i; 
4.83 

3.28- 


5.57  1.94 


7.31 
3.72 


2.77).  1.56 


3,74p 
3.50I 


4.3lL 


3.631-  .48 


2.62U  1, 

3.01' 
4,64! 
3.36^  , 

3,54^  , 


3.42k  1.02 
1.77|-  2.66 
3.46 


2.83-  1.36 


2.87-  1.57 


3.33-  1.09 


6.83 

2.06 

E  9 

75 

5,231 

5 

81 

5.43 

3 

82 

7,36 

3.29 

7 

62 

7.52 

3.16 

7 

05 

4.21 

5 

45 

5.59 

5 

92 

6.39 

2.33 

6 

94 

6.97 

9 

80 

6,65 

2.64 

5 

00 

7,76 

7 

16 

7,80 

9 

51 

7,07 

2.40 

6 

67 

4.91 

.85 

73 

6.25 

4 

61 

5,16 

5 

29 

6,59 

2.52 

5 

06 

4,97 

1.22 

5 

73 

6,27 

2.06 

6 

62 

4.29 
3.67  ,6( 


1.51. 
3.5C 
1.4i 


1.97. 
1.57 
1.2! 
1.2: 


2.36 
1.9a 
1.6^ 
.83 
2.2J 


2,7« 
2,4a 

3,6d 


.85 
.87  2.17 


1,84' 
*,93 
1,86 


3,42 
3,01- 
1,97-  .76 


2,42-  .4! 


3,9d 
4.4L 
4.2^ 

4,8^ 
3,20 
3,10 
4. 2d 

6.3-^ 

5.6^ 
4.69 
5.2t 


5,86 
3.19 

s.ei 


3.8^ 
4,43 
3,U 


3.05 
1.6^ 
1.00 


1.60 
2.571 

2.49.   1.04^  3.45 


05     3.72'  1.74 


3.31 
2.2'J 
3.26 
5.19 


3.43       .53  2.16i 


7, IB 

10.27 
5.82 


I.5J- 
4.84 
2.2a 


95     1.82  4,36 


1.56  5.22 
4.10 

2.5:^     1,4^-     ,93  3.86 


3.5J 
7.3^ 


3,04i 
2.5, 

4,14 
3.73 
2.80- 
2.12 
4.47  1.42 


3.3a       ,3!     4,43     1,16     5.14  2.59 


1.64  8,00 


6.34 
5.96  : 
9.77' 
1.77|     6.75  3.26 


4,31 
3.77 
3,77 


1.76-  1.69 


3.66 
5.50 
2.99- 


4.69 

4.68!  1.31 
2.77k  .31 


9.05. 
8.69; 
8,79! 
5.29 


6.58,  3.06 


1.78 
1.92 


3.55 
3.79 
3.66| 
3.51 
3.6B| 

5.24! 
4.61 
4,52 


26     4,02  2,06 


45,40 
46.37 


47.56  10.12 


47.53 
36.61 
44.15 
41.91 

47.11 
49.20 
43.00 


44E  4.261  2.41: 

3.921 
28     4.32'  2.30 


44.40 
55.06 

53.09  18.11 
54.67 

50.42  12.90 

44.64  3.42 
49.62  9.60 
44.14 
53.88 

E  46.36 

56.65  16.55 
59.99'  25.18 
43.10 


3.09 
1.97 


!  51.70 

50.57  13.09 
46.67 

44.29  9.46 


3.52 
4,29! 
3,7^  1.97 


65     2,9^       .34     4.17  2.22 


,69E  3,89 
1,66^  5,64i 
4,691 

9,oe! 


1.89E  4,45 
'.,22  6,42 
3,19 
1,34|  4,63 


46.92 
52.66 

42.94  6.63 


50.06  11.91 
52,76  13.15 
34.64: 
43.34 
42.01 

46.72 
53.33 
46.20 
46.43 
47.39 

57.02 

46.26  5.29 
51.25  12.31 
45.79 

50.98  10.66 


3.93 
1.93 
3.34E  51.29 


,93:  60.91  12.35 
49.14 

40.41; 

56.65;  13.42 
54.66|  10.47 


46.97I 
59.04, 

53.60;  15.30 
61.65 

51,21  9.81 


1.83 
1.49 


60.08 
62.00 
53.03 
49.27; 
48.40 

46.61 
49.01 
52.73 


See  Relereace  Noles  Following  Slalion  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lENTON  FOREST  SERVICE 
BftaOKPQRT  DAH  52 
CAHMI   6  NW 

oixon  springs  acr  c 

fairfield  radio  hfiw 
colcqnda  oah  si 

^lARRISBURC 

HARRISBJRC  DISPOSAL  PL 
HCLEANSRORO  2  ENE 

MT  CARMEl   I  NNM 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAHNEETOWN  NEH  TOMN 
HAYNE  CITV 


2.50 
5.2^ 
.251- 
.571. 
3.52 

5.oa 
3.»2:- 

3.57- 


2.»»-  1.23 

2.73i 
2,0;u  1,25 
3,65 
3.2S-  I 


2,7T^  1,12 
1.2V  l.» 
l.75| 

l.OOi 

2.1«-  l.» 
1.3«-  1.6 

1.3«| 


6.231  2.07 


6,60  2.73 


6.6} 
6,02 
10. OJ 
5.2J 


6.69  2.56 


1.61. 
2.11H  1.09 
.6^ 

! 

l.Aoj-  1.5A 


3.13 
1.62 


5.0^ 
6.22 

7,76 
5,5» 


9.63  5,39 


.39 
2.92 


6,36  1,9» 


3.99|  ?.*7 


3.01-  .66 
<..9a|  1.22 


».«7i 
5.771 
».33i 
3.78^ 


3.29 
3.9« 
*.»5 
1.34-  ] 

A.oq 

».»<^ 

A, 61 
2,31- 
1.53 
l.»^-  1.5! 


2.04 
3.77- 
1.2<|- 

2.  BI- 
1.2(1 

3.  A<4 


3,64 
2.6C 
I.IA 


1.92- 

1.33-  2.1« 
1,19-  2. HE 


.AlE 


3.AJ 
A. 17  1.33 
2.12- 
2.2J- 
3.19 

3.36 

^:5;. 
I'M 


10.53 
6.81 
8.62 


A.AA 

6,60 
3,A9 


A,8A 
A,  99 

6,67 
A, 78 
!.57 


3A.3A  13.86 

65. lA  lB.t5 

A5.2B  3.26 
59.65 

5A.95 

5B.92  1A.62 

90. 3A  B.D6 
aB.67 

A9.77  3.4A 


1,65^ 
2.1«. 
1.37 
.7?. 
3,06 


1,32 
2,2« 


3.AA 
3,67 
E  5,03 


.83 

! 

1.61 


A6.89 

A5.76  3.27 


2.0«-  1.2i 


97.13 
90. A3 
91.90 


Sm  IUI*r«nc«  NolM  FoUowtng  Sutloa  lBd«x 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ul.nd.s 

Tables  1''" 


Station 

HighesI 

Q 

Lowest 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  °  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32"  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20  -  or  below 

24  ' or  below 

28  or  below 

0 
.Q 
0 

Date 

Date 

Temp.  1 

■5 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

'  1 

Temp. 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

jTemp. 

Date 

Temp. 

Dale 

jTemp. 

♦      •  * 

NORTHWEST 

01 

1 

ALEDQ 

96 

6-16 

-  8 

12-21 

2-17 

-  6 

2  22 

19 

4-17 

24 

4-17 

24 

4-17 

24 

11-  3 

30 

11- 

5 

21 

11- 

; 

21 

11-10 

16 

11.10 

16 

266 

261 

202 

202 

200 

DIXON 

96 

9-27 

-  8 

2-17 

2-22 

16 

2-22 

16 

4-11 

22 

4-11 

22 

4-17 

32 

11-  3 

32 

11- 

5 

22 

11. 

5 

22 

11-  9 

20 

11-10 

16 

261 

260 

209 

208 

200 

FREEPORT 

-17 

2-17 

4-11 

14 

4-11 

14 

4-13 

23 

4-13 

23 

5-  4 

32 

FREEPDRT  WASTE  WTR 

PLT 

94 

8-28 

- 

10-29 

31 

1 1- 

5 

20 

11- 

5 

20 

11.  5 

20 

12-  7 

13 

FULTON  DAM  13 

92 

6-17 

-  4 

2-17 

2-17 

-  4 

2-22 

19 

4-U 

23 

4-11 

23 

4-13 

30 

11-  5 

26 

11- 

5 

26 

11- 

9 

22 

U-IO 

19 

12-10 

12 

296 

261 

212 

209 

206 

G4LVA 

94 

8-28+ 

-10 

12-22 

2-18 

3 

2-22 

17 

4-11 

23 

4.12 

27 

4-13 

29 

11-  3 

31 

1 1- 

5 

22 

11- 

; 

22 

11-10 

16 

11-10 

16 

265 

261 

208 

207 

204 

GENESEO 

99 

6-16 

-  7 

12-21+ 

2-17 

•  7 

2-22 

19 

4-11 

22 

4-13 

28 

5-17 

30 

11-  3 

30 

11- 

22 

11- 

5 

22 

U-lO 

17 

12-  9 

15 

295 

261 

208 

206 

170 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

96 

6-16 

-10 

12-22 

2-22 

13 

2-24 

19 

4-U 

23 

'—13 

25 

4-17 

31 

11-3 

31 

11- 

I 

24 

11- 

24 

11-  6 

20 

1 1-10 

1 3 

261 

255 

208 

206 

200 

KEWANEE 

95 

8-28* 

-  1^ 

12-21 

2-17 

0 

17 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-14 

29 

11-  4 

30 

11- 

5 

23 

11- 

5 

23 

208 

206 

204 

MOLINE   WSD  AP 

97 

6-16 

-15 

2-17 

2-17|-l5 

2-17 

■15 

4-11 

24 

4-13 

26 

4-13 

26 

11-  3 

30 

11- 

5 

23 

11- 

5 

23 

11-  9 

19 

11-10 

15 

266 

265 

208 

206 

204 

MORRISON 

97 

6-16 

-  8 

12-21 

2-18 

-  2 

2-22 

17 

4-11 

23 

4-13 

27 

4-14 

32 

11-  3| 

31 

11- 

5 

21 

11- 

5 

21 

11.  9 

20 

11-10 

16 

26! 

260 

209 

206 

203 

MOUNT  CARROLL 

-16 

2-17 

4-11 

16 

4-11 

16 

4-13 

24 

4-13 

24 

5-17 

32 

10-17 

30 

11- 

5 

20 

11- 

5 

20 

11.  5 

20 

11-10 

14 

213 

208 

206 

206 

153 

PAW  PAW 

94 

6-17 

-  ti 

12-31 

2-22 

U 

20 

4-11 

24 

4-13 

27 

4-17 

32 

11-  4 

28 

11- 

4 

29 

11- 

5 

2 1 

11.  9 

20 

11-10 

15 

261 

255 

208 

205 

201 

ROCHELLE  6  NW 

92 

8-27 

-10 

2-17 

2-22 

15 

Z-22 

15 

4-11 

22 

4-13 

26 

4-17 

31 

11-  3 

31 

11- 

5 

2  1 

11- 

s 

21 

11"  6 

19 

11-10 

16 

261 

257 

208 

206 

200 

ROCKFORO  WSG  AP 

94 

8-27 

-11 

2-17 

2-17 

-11 

19 

4-13 

24 

4-13 

24 

4-14 

32 

11-  4 

31 

1 1- 

5 

22 

li- 

5 

22 

11-  6 

20 

1 1-10 

15 

266 

209 

206 

206 

204 

STOCKTON 

95 

7-10 

-  7 

12-31 

2-17 

-  5 

19 

4-13 

24 

4-13 

24 

4-13 

24 

11-  1 

32 

11- 

5 

19 

11- 

5 

19 

11-  5 

19 

12-  7 

15 

293 

208 

206 

206 

202 

TISKILHA 

97 

6-16 

-  8 

2-17 

2-17 

-  8 

19 

4-11 

24 

4-14 

26 

4-17 

3  1 

11-  3 

31 

11- 

5 

24 

11- 

5 

24 

11.  6 

20 

11-10 

15 

266 

257 

208 

205 

200 

WALNUT 

•       •  ♦ 

95 

6-16 

-  9 

12-21 

2-17 

-  7 

Z-22 

17 

4-11 

23 

4-13 

28 

4-28 

32 

10-30 

32 

11- 

3 

28 

11- 

5 

18 

11-  5 

18 

11-10 

14 

266 

256 

208 

204 

185 

NORTHEAST 

02 

ANTIDCH  2  NW 

97 

B-2B 

-  7 

2-17 

2-28 

14 

1 2 

19 

4-14 

24 

4-14 

24 

5-  5 

31 

10-18 

32 

11- 

5 

20 

11- 

5 

20 

11-  5 

20 

11-  6 

15 

251 

207 

205 

205 

1  66 

AURORA  COLLEGE 

94 

8-27+ 

-  3 

12-31+ 

2-22 

15 

2-23 

19 

4-11 

22 

4-13 

25 

5-  4 

31 

10-17 

32 

11- 

5 

22 

11- 

5 

22 

11-  6 

19 

11-10 

12 

261 

256 

209 

206 

1  66 

BARRINGTON 

94 

8-29 

5-  5 

30 

10-17 

30 

11- 

3 

28 

11- 

5 

21 

11-  6 

18 

11-10 

14 

165 

CHICAGO  GRANT  PARK 

95 

8-27 

4 

I-IO 

2-17 

10 

2-17 

10 

2-22 

21 

3-18 

28 

4-12 

31 

11-  5 

28 

11- 

5 

28 

12- 

9 

23 

12-10 

16 

12-10 

16 

296 

296 

290 

232 

207 

CHICAGO  D'HARE  WSO 

AP 

95 

8-27+ 

0 

1-10 

2-17 

2 

2-22 

19 

3-22 

24 

4-13 

26 

4-14 

32 

11-  5 

23 

11- 

2  3 

11- 

5 

23 

11-  6 

20 

12-lC 

12 

296 

257 

228 

206 

205 

CHICAGO  UNIVERSITY 

97 

8-28+ 

0 

I-IO 

2-17 

9 

2-23 

19 

2-23 

19 

4.11 

28 

4-13 

32 

11-  5 

26 

11- 

5 

26 

11- 

6 

24 

12-10 

18 

12-11 

13 

297 

290 

256 

208 

206 

CHICAGO  MIDWAY  WSD 

AP 

97 

8-27+ 

-  2 

12-22 

2-17 

8 

2-22 

20 

3-lB 

24 

4-11 

25 

4-17 

32 

11-5 

24 

1 1- 

5 

24 

11. 

; 

24 

11-  9 

2C 

12-lC 

10 

296 

260 

232 

208 

202 

DE  KALB 

94 

7-  9+ 

-  6 

12-31 

2-17 

.  4 

2-27 

20 

3-22 

24 

4.13 

26 

4-17 

32 

10-1" 

32 

11- 

4I 

28 

11- 

5 

21 

11.  6 

20 

1 1-10 

16 

266 

252 

228 

205 

163 

G6BHARD  WOODS  ST  PARK 

97 

9-27 

-  6 

12-22+ 

2-17 

-  5 

3-22 

20 

4-13 

24 

4.13 

24 

5-  5 

32 

10-17 

1 

11- 

5 

22 

11. 

5 

22 

11-  6 

20 

1 1-10 

14 

266 

229 

206 

206 

165 

JOLIET 

97 

9-27 

-  1 

12-21+ 

2-17 

2 

2-22 

19 

4-11 

24 

4.13 

26 

4-13 

26 

11-  4 

32 

U- 

5 

23 

11- 

5 

23 

11-  6 

20 

12-10 

16 

296 

257 

208 

206 

205 

MARENGO 

97 

8-27 

-  B 

12-31 

2-18 

16 

19 

4-13 

23 

4.13 

23 

5-17 

31 

10-16 

32 

11- 

3 

28 

1 1- 

5 

19 

11-  5 

19 

11-10 

15 

265 

209 

206 

204 

152 

OTTAWA 

98 

8-27 

-  5 

12-22+ 

2-17 

-  1 

2''22 

19 

2-22 

19 

4.13 

27 

4-13 

27 

11-  3 

32 

11- 

5 

23 

11- 

5 

23 

11-10 

17 

12-10 

14 

296 

261 

256 

206 

204 

PARK  FOREST 

94 

8-27+ 

-  2 

12-22+ 

2-17 

5 

2-22 

17 

4-11 

23 

4.11 

23 

4-28 

32 

10-17 

32 

11- 

5 

23 

11- 

5 

23 

11-  9 

19 

12-10 

9 

296 

260 

209 

208 

172 

PERU  2  W 

98 

-14 

12-21 

2-17 

-  8 

3-22 

20 

4-13 

24 

4.13 

24 

5-15 

32 

10-17 

32 

11- 

3 

29 

11- 

5 

17 

11-  5 

17 

11-10 

12 

266 

229 

206 

204 

155 

WAUKEGAN   1,  WSW 

96 

8-28 

-  3 

12-31 

2-22 

16 

2-23 

19 

4-12 

23 

4.13 

25 

4-14 

29 

11-  3 

31 

11- 

5 

22 

11- 

5 

22 

11-  6 

19 

12-10 

16 

291 

256 

207 

206 

203 

WHEATON  3  SE 
#       ♦  * 

96 

8-27 

-  5 

2-  9 

2-22 

15 

3-22 

18 

4-11 

23 

4.28 

28 

5-  5 

30 

3( 

Ij 

251 

22* 

209 

165 

WEST 

03 

GALESBURG 

94 

9-27+ 

-11 

12-21 

2-17 

■  2 

17 

4-11 

22 

4-13 

27 

4-13 

27 

11-  4 

31 

11- 

5 

23 

11- 

5 

23 

11-  9 

19 

11-10 

16 

266 

260 

209 

206 

205 

GOLDEN  1  NW 

95 

6-16 

-11 

12-21 

2-17 

2 

2-22 

19 

4-11 

24 

4.11 

24 

4-13 

29 

11-  3 

29 

11- 

5 

2  5 

11- 

9 

2^ 

11-10 

17 

12-  7 

10 

293 

26] 

212 

20£ 

204 

LA  HARPE 

95 

7-  9 

-10 

12-21 

2-17 

2 

18 

4-11 

23 

4-11 

23 

4-13 

29 

266 

214 

20E 

2  Of 

MONMOUTH 

95 

8-27  + 

-  7 

12-21 

2-17 

p.  5 

2-22 

19 

4-10 

24 

4-13 

26 

4-13 

26 

3f 

11- 

; 

11- 

^: 

1 1 

ll-lC 

Yt 

266 

26  ] 

20^ 

204 

QUINCY 

95 

9-26 

-  2 

12-31+ 

2-17 

7 

2-17 

7 

4-10 

24 

4-11 

27 

4-13 

30 

J, 

; 

11- 

2( 

11-10 

J; 

29: 

214 

20E 

204 

QUINCY   FAA  AP 

97 

6-26 

-  8 

12-21 

2-17 

5 

2-22 

20 

J-18 

24 

4.11 

25 

4-13 

30 

11-  3 

32 

11- 

5 

25 

11- 

9 

20 

11-  9 

20 

12-  6 

13 

292 

260 

236 

208 

204 

RUSHVILLE 
«      *  « 

93 

7-10+ 

-10 

12-21 

2-17 

0 

2-22 

18 

4-11 

23 

4.11 

23 

4-13 

29 

11-  3 

31 

11- 

5 

21 

11- 

5 

21 

U-  9 

20 

12-  7 

12 

293 

260 

209 

206 

204 

CENTRAL 

04 

8L00MINGT0N  NORMAL 

94 

8-27 

-11 

12-21 

2-17 

0 

2-22 

19 

4-11 

23 

4.13 

27 

4-13 

27 

11-  ; 

30 

11- 

5 

25 

11- 

6 

2] 

1 1-10 

15 

11-lC 

15 

266 

261 

209 

206 

204 

CHENQA 

96 

6-16 

-  5 

12-31+ 

2-28 

16 

2-28 

16 

4-13 

24 

4.13 

24 

4-17 

30 

11-  ^ 

32 

11- 

5 

25 

11- 

( 

2; 

1 1-lC 

16 

1 1-  IC 

16 

25! 

25! 

207 

206 

201 

DECATUR 

97 

6-11 

-10 

12-21 

2-17 

-  1 

2-22 

18 

4-11 

23 

4.11 

23 

4-13 

29 

11-  ; 

3f 

11- 

5 

2' 

11- 

6 

22 

1 1-10 

16 

1 1-  IC 

16 

266 

261 

209 

206 

204 

FARMER  CITY 

94 

9-26 

-10 

12-21 

2-17 

-  1 

2-22 

18 

4-11 

23 

4.13 

27 

4-28 

32 

11- 

( 

11.1c 

1  5 

1 1- 1  c 

15 

Zbt 

261 

209 

206 

172 

HAVANA  POWER  STATION 

95 

9-28  + 

-  6 

12-21 

2-22 

16 

2-22 

16 

4.13 

28 

4-13 

29 

11-S 

27 

11- 

! 

2" 

11- 

22 

11.10 

18 

12-  7 

15 

288 

261 

206 

206 

LACON  2  E 

95 

8-26 

.  9 

12-21 

2-17 

-  4 

4-13 

20 

4-13 

20 

4.13 

20 

4-13 

20 

30 

5 

1 

1 5 

15 

266 

2 1 1 

206 

206 

204 

LINCOLN 

91 

8-27+ 

-  9 

12-21 

2-17 

0 

2-22 

18 

4-11 

23 

4.11 

23 

4-14 

32 

11-  '■ 

3( 

2^ 

11- 

^ 

^: 

1 1 .  IC 

1  ■ 

12-  " 

1  (, 

293 

261 

209 

20f 

203 

MASON  CITY   1  NW 

93 

8-27+ 

-12 

12-21 

2-17 

-  1 

2-22 

19 

4-11 

24 

4.13 

28 

4-13 

28 

11-  3 

32 

11- 

5 

25 

11- 

6 

20 

11.  6 

20 

11-10 

15 

266 

257 

209 

206 

20* 

MINONK  3  NE 

96 

-10 

12-22+ 

2«2l 

16 

2-22 

18 

3-22 

22 

4.13 

26 

5-17 

32 

11-  3 

32 

11- 

5 

24 

11- 

5 

24 

11-10 

16 

11-10 

16 

262 

261 

229 

206 

170 

PEORIA  WSO  AP 

94 

9-27+ 

-12 

12-21 

2-17 

■  5 

2-22 

18 

4-11 

22 

4.11 

22 

4-13 

29 

11-  3 

32 

11- 

5 

25 

11- 

6 

22 

11-  9 

19 

11-10 

15 

266 

260 

209 

208 

204 

PRINCEVILLE   1  N 
•      •  * 

92 

8-27  + 

-13 

12-21 

2-17 

-  5 

2-22 

20 

2-22 

20 

4-13 

26 

4-13 

26 

11-  3 

31 

11- 

5 

23 

11- 

i 

23 

U-lO 

16 

11-10 

16 

266 

261 

256 

206 

204 

EAST 

05 

DANVILLE 

95 

9-27 

-11 

12-22 

2-17 

1 

2-22 

20 

4-13 

24 

4.14 

25 

4-17 

31 

10-29 

32 

11- 

4 

27 

11- 

6 

20 

11.  6 

20 

11-10 

15 

266 

257 

207 

204 

195 

HOOPESTON 

93 

9-27 

-  8 

12-22 

2-17 

-  1 

2-22 

19 

4-11 

24 

4.13 

25 

4-14 

31 

11-  3 

32 

11- 

5 

26 

11- 

6 

21 

11-10 

17 

12-10 

14 

296 

261 

209 

206 

203 

KANKAKEE  WTP  POLL 

CTL 

- 

4-13 

32 

11-  5 

26 

11- 

5 

26 

11- 

6 

24 

11-10 

18 

12-11 

12 

206 

PIPER  CITY  3  SE 

95 

8-27 

-11 

12-22 

2-22 

16 

2-22 

16 

4-11 

24 

4.13 

26 

4-17 

30 

11-  3 

32 

11- 

5 

26 

11- 

6 

21 

11-  9 

20 

11-10 

15 

261 

260 

209 

206 

200 

PONTIAC 

96 

6-16 

-10 

12-22 

2-17 

1 

2-22 

19 

3-22 

24 

4.13 

28 

4-14 

32 

11-  5 

25 

11- 

5 

25 

11- 

6 

23 

11.10 

18 

12-10 

14 

296 

261 

229 

206 

205 

RANTOUL 

96 

8-29 

-  7 

12-22+ 

2-17 

3 

2-22 

20 

4-13 

24 

4.13 

24 

4-28 

32 

11-  3 

31 

11- 

5 
5 

26 

11- 

9 

24 

11-10 

17 

12-11 

9 

297 

261 

210 

206 

189 

URBANA 

93 

6-10 

-  7 

12-22 

2-17 

5 

2-22 

19 

2-22 

19 

4.U 

26 

4-13 

30 

11-  5 

29 

11- 

29 

11- 

9 

24 

12-10 

12 

12-10 

12 

296 

291 

260 

206 

206 

WATSEKA  2  NW 
*      *  * 

96 

7-  6 

-13 

12-22 

2-17 

t-  I 

2-22 

20 

3-22 

23 

4.13 

27 

4-13 

27 

10-17 

31 

11- 

4 

28 

11- 

5 

24 

11-  6 

19 

11-10 

15 

266 

257 

228 

205 

197 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

97 

8-26 

0 

12-22+ 

2-19 

9 

2-18 

9 

2-23 

24 

4.11 

26 

4-13 

29 

11-  5 

27 

11- 

5 

27 

11- 

10 

21 

12-  7 

15 

12-  7 

15 

292 

292 

260 

208 

206 

CARL INVILLE 

97 

8-26 

-  9 

12-21 

2-17 

3 

2-22 

19 

4-13 

24 

4.13 

24 

4-13 

24 

11-  3 

30 

11- 

5 

28 

11- 

6 

22 

11-10 

15 

11-10 

15 

266 

261 

207 

206 

204 

GRIGGSVILLE 

94 

8-26 

-  9 

12-21 

2-17 

0 

2-22 

18 

4-11 

22 

4.13 

25 

4-13 

25 

11-  3 

31 

11- 

5 

24 

11- 

5 

24 

11-10 

19 

12-  7 

11 

293 

261 

208 

206 

204 

HiLLSeORO  2  SSW 

92 

8-26+ 

-10 

12-21 

2-22 

16 

2-22 

16 

4-11 

21 

4.11 

21 

4-13 

i  2' 

10-29 

31 

11- 

5 

25 

11- 

6 

23 

11-10 

16 

11-10 

16 

261 

261 

209 

209 

199 

JACKSONVILLE 

92 

6-28  + 

-10 

12-21 

2-18 

J  1 

2-22 

18 

4-11 

23 

4-13 

1 

4-14 

32 

11-  3 

31 

11- 

5 

26 

11- 

6 

11.10 

18 

12-  7 

141  292 

261 

209 

206 

203 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  6  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Q 

Lowest 

Last  spr 

ing  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20  or 
below 

24 '  or 
below 

28"  or 
below 

32  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  ■  or 
below 

16'  or 
below 

16^'  or  below 

20  or  below 

i 

j> 
o 

28*  or  below 

32  ' or  below 

Dale 

Dale 

Temp. 

Dale 

Temp. 

0) 

— — — 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

JERSEYVULE  2  Su 

95 

e-25 

-15 

12-21 

1 

2-17 

7 

2-22 

19 

4-11 

21 

4-13 

27 

5-17 

32 

11-  3 

31 

11- 

5 

26 

11-  ft 

21 

11-10 

19 

12-  7 

16 

293 

261 

209 

206 

170 

92 

B-26 

-  6 

12-21 

2-19 

11 

2-22 

16 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-13 

29 

11-  5 

29 

11- 

6 

26 

ll-lO 

20 

11-10 

20 

12-10 

16 

294 

261 

213 

209 

20ft 

SPRINGFIELD  WSO  4P 

96 

6-27» 

-17 

12-21 

2-17 

0 

2-22 

18 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-13 

29 

11-  3 

31 

11- 

5 

26 

11-  ft 

23 

11-10 

17 

12-10 

14 

296 

261 

209 

206 

204 

VIROEN    1  N 

8-26* 

- 1 3 

12-21 

2-17 

2-22 

4-11 

23 

4-11 

23 

4-14 

31 

209 

HXITE   HALL   1  E 

94 

B-26* 

-  7 

12-21 

2-17 

2 

2-22 

19 

4-11 

23 

4-11 

23 

4-13 

31 

11-  5 

26 

11- 

5 

26 

11-10 

18 

11-10 

18 

12-  7 

1ft 

293 

2ftl 

213 

20B 

206 

•       •  • 

E4ST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

92 

8-27 

-  7 

12-21 

2-17 

9 

2-22 

20 

2-22 

20 

4-11 

25 

4-13 

31 

XI-  3 

32 

11- 

6 

26 

U-  9 

24 

11-10 

20 

12-10 

15 

296 

261 

2ftO 

209 

204 

EFFINGHAM 

95 

S-26 

-  7 

U-21 

2-17 

6 

2-22 

18 

2-28 

24 

4-11 

25 

4-14 

31 

11-  5 

30 

11- 

6 

27 

11-10 

18 

11-10 

18 

12-11 

a 

297 

261 

255 

209 

205 

FLORA  5  NW 

97 

8-26 

-  9 

12-21 

2-17 

5 

2-22 

16 

4-13 

24 

4-14 

25 

4-14 

25 

10-17 

32 

11- 

6 

23 

11-  ft 

23 

11-10 

15 

11-10 

15 

266 

261 

207 

206 

186 

MARSHALL    1  F 

96 

8-29 

-10 

12-22 

2-17 

3 

2-22 

20 

2-28 

24 

4-14 

26 

4-14 

26 

11-  J 

32 

11- 

6 

24 

11-  ft 

24 

11-10 

18 

12-10 

16 

296 

261 

291 

20ft 

203 

MATTOQN 

95 

8-27* 

-  9 

12-21 

2-17 

4 

2-22 

19 

2-22 

19 

'•-11 

25 

4-14 

32 

11-  3 

32 

11- 

5 

28 

n-  » 

23 

11-10 

2C 

12-10 

12 

296 

261 

2ft0 

208 

203 

nOUEAOJA 

94 

8-27* 

-13 

12-21 

2-17 

4 

2-2B 

20 

4-11 

23 

4.14 

28 

4-14 

28 

10-17 

32 

11- 

5 

28 

11-  ft 

24 

11-10 

15 

11-10 

15 

26ft 

255 

209 

205 

186 

NEHTON  6  SSE 

94 

8-27 

-11 

12-22+ 

2-U 

9 

2-22 

20 

2-23 

22 

4-11 

26 

4-14 

32 

11-  5 

32 

11- 

6 

25 

11-10 

18 

11-10 

18 

12-11 

12 

296 

261 

2ft0 

209 

205 

DLNEY  2  S 

8-26* 

- 1 1 

12-21 

2-17 

2-2  2 

23 

4-13 

27 

4-14 

30 

25 

1 1  - 1  c 

1 7 

11-10 

1 7 

12-11 

12 

2ft  I 

255 

186 

PALESTINE 

95 

7-23 

-  7 

12-22 

2-17 

B 

2-22 

19 

19 

4-13 

28 

4-14 

29 

11-  5 

32 

U- 

6 

24 

11-  ft 

24 

11-10 

17 

12-10 

12 

29« 

261 

297 

207 

205 

PARIS  WATERWORKS 

94 

8-27 

-  B 

12-21 

2-17 

2 

2-22 

19 

All 

4-11 

24 

4-13 

26 

5-  4 

31 

11-  3 

31 

11- 

6 

22 

11-  ft 

22 

11.10 

1ft 

11-10 

16 

266 

261 

209 

207 

183 

SALEM 

9B 

8-26 

-  7 

12-21 

2-17 

8 

2-22 

19 

2-26 

22 

4-13 

28 

4-13 

26 

11-  5 

32 

U- 

6 

24 

a-  6 

24 

11-10 

19 

12-11 

13 

297 

261 

291 

207 

206 

TUSCOLA 

94 

8-28+ 

-14 

12-21 

2-17 

2 

2-22 

16 

4-1  1 

22 

27 

5-15 

32 

U- 

6 

23 

a- ft 

23 

11-10 

17 

12-10 

15 

29ft 

261 

209 

206 

- 

VANDAL  I A  2  NM 

8-30* 

12-21 

u"  5 

HINtlSOR 

94 

8-29+ 

-10 

12-21 

2-17 

1 

2-22 

19 

4"1 1 

23 

4.13 

27 

4-14 

31 

11-  3 

31 

11- 

'I 

24 

a-  6 

24 

11-10 

18 

12-10 

15 

29ft 

261 

° 

207 

203 

•       *  * 

cniiTuuccT 

3  UU  T HWt  3  T 

ANNA   1  E 

96 

7-  3 

0 

12-21 

2-17 

8 

2-22 

18 

4-11 

24 

4.11 

24 

4-13 

32 

11-  6 

28 

11- 

6 

28 

11-10 

20 

ll-lO, 

20 

12-17 

15 

303 

261 

213 

209 

207 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

-  2 

12-21 

2-17 

12 

2-22 

18 

2-28 

21 

4-13 

26 

4-14 

30 

11-  5 

30 

11- 

6 

22 

a-  ft 

22 

11-10 

17 

12-11 

14 

297 

261 

251 

207 

205 

CAHOKIA 

96 

8-27* 

2-20 

7 

2-22 

19 

2-22 

19 

4-11 

25 

4-13 

29 

11-  S 

32 

11- 

6 

23 

a-  ft 

23 

11-10 

19 

12-17 

15 

300 

261 

257 

209 

206 

CAIRO  WSO  CI 

96 

7-  3 

7 

12-21 

2-17 

16 

2-17 

16 

2-18 

24 

2-22 

26 

2-28 

29 

11-  9 

26 

11- 

9 

28 

12-lft 

20 

12-16 

20 

12-20 

11 

306 

302 

301 

2ftO 

254 

CAReONOALE  SEWAGE 

PL 

94 

7-24+ 

-  7 

12-21 

2-18 

9 

2-22 

18 

22 

4-13 

26 

4-14 

31 

11-  6 

22 

11- 

6 

22 

11-  ft 

22 

11-10 

16 

12-11 

15 

296 

261 

207 

206 

CARLYLE  RESERVOIR 

96 

8-27 

-  6 

12-21 

2-18 

14 

2-22 

20 

2-23 

23 

4-11 

25 

4-13 

31 

11-  5 

30 

11- 

6 

26 

11-10 

19 

11-10 

19 

12-11 

16 

296 

261 

260 

209 

206 

COBDEN  2  S 

94 

8-29+ 

0 

12-21 

2-22 

15 

4-11 

19 

4-11 

19 

4-11 

19 

4-13 

32 

213 

OU  OUOIN  1  NNH 

96 

8-28+ 

-  5 

12-21 

2-17 

15 

2-22 

20 

4-11 

22 

4-13 

26 

4-13 

26 

11-  6 

23 

11- 

6 

23 

11-  ft 

23 

11-10 

19 

12-11 

16 

297 

261 

209 

207 

207 

HAKANDA  1  NW 

95 

7-21 

0 

12-21 

2-17 

6 

2-22 

18 

24 

4-11 

24 

4-13 

29 

11-  6 

26 

11- 

& 

2t 

a-io 

19 

11-10 

19 

12-11 

16 

297 

261 

213 

209 

207 

MARION   4  NNE 

94 

7-24 

-  5 

12-22+ 

2-22 

16 

2-28 

20 

4-11 

22 

4.13 

26 

4-14 

32 

11-  6 

23 

11- 

6 

23 

11-  ft 

23 

11-10 

18 

12-11 

13 

292 

255 

209 

207 

206 

NASHVILLE  *  NE 

96 

8-26+ 

-  1 

12-21 

2-17 

10 

2-17 

10 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-13 

30 

11-  5 

32 

11- 

6 

27 

11-10 

20 

U-IO 

20 

12-17 

13 

303 

266 

213 

209 

206 

SPARTA 

96 

7-  3 

-  2 

12-21 

2-17 

10 

2-22 

20 

?"i ! 

23 

4-11 

23 

4-13 

30 

11-  5 

32 

11- 

6 

25 

11-10 

20 

11-10 

20 

12-17 

15 

303 

261 

213 

209 

206 

WATERLOO    1  WSW 
•        •  • 

95 

8-26+ 

-  5 

12-21 

2-17 

8 

2-22 

19 

4-11 

22 

4.U 

22 

4-13 

29 

11-  5 

32 

11- 

ft 

25 

11-10 

21 

12-  7 

19 

12-11 

16 

297 

26B 

213 

209 

206 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

96 

8-27+ 

-  5 

12-21 

2-17 

8 

2-17 

8 

4-11 

24 

4.11 

24 

4-14 

30 

11-  6 

24 

11- 

6 

24 

a-  ft 

24 

11-10 

19 

12-11 

14 

297 

266 

209 

209 

206 

BROOKPORT  DAM  52 

96 

8-28+ 

4 

12-21 

2-17 

10 

2-22 

18 

2-26 

21 

2-28 

21 

4-13 

32 

11-  6 

25 

11- 

ft 

25 

a-io 

20 

11-10 

20 

12-17 

15 

303 

2ftl 

295 

291 

207 

DIXON  SPRINGS  AGR 

C 

96 

8-29 

0 

12-21 

2-22 

16 

2-28 

20 

4-11 

23 

4-11 

23 

4-13 

30 

10-17 

30 

11- 

6 

23 

a-  ft 

23 

11-10 

18 

12-11 

12 

292 

255 

209 

209 

187 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

96 

B-26 

-  4 

12-21 

2-17 

9 

2-22 

18 

2-26 

23 

4-11 

25 

4-14 

32 

11-  6 

23 

11- 

6 

23 

11-  ft 

23 

11-10 

19 

12-11 

16 

297 

2ftl 

291 

209 

206 

HARRISBURG 

99 

7-  3 

-  3 

12-22 

2-17 

11 

2-28 

20 

2-28 

20 

4-11 

25 

4-14 

31 

11-  6 

22 

11- 

ft 

22 

a-  ft 

22 

11-10 

17 

12-11 

15 

297 

2S5 

291 

209 

20ft 

MCLEANSBORO  2  ENE 

96 

8-27+ 

-  3 

12-21 

2-18 

13 

2-23 

18 

3-  1 

22 

4-12 

26 

4-14 

31 

11-  6 

23 

u- 

ft 

23 

a-  ft 

23 

11-10 

20 

12-11 

14 

296 

2ftO 

290 

208 

206 

MT  rARMEL   1  NNW 

94 

7-  3 

-  5 

12-21 

2-22 

15 

2-22 

15 

4-11 

23 

4-13 

26 

4-13 

26 

a-  6 

23 

11- 

ft 

23 

a-  6 

23 

11-10 

17 

12-11 

a 

292 

2ftl 

209 

207 

207 

MOUNT  VERNON 

9B 

7-24 

-  2 

12-22+ 

2-lB 

11 

3-  1 

20 

3-  1 

20 

4-13 

27 

4-13 

27 

11-  6 

24 

11- 

ft 

24 

a-  6 

24 

12-17 

12 

302 

250 

207 

207 

ROSICLARE 

93 

7-  3 

2 

12-21 

2-17 

9 

2-26 

20 

i 

»-U 

23 

4-11 

23 

1 

4-14 

30 

11-  6 

25 

11- 

6 

25 

11-10 

18 

11-10 

18 

12-11 

15 

297 

255 

213 

209 

206 

Sm  Rolerano  Nol+l  Followliig  Sullon  tnd+x 


SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
1973 


January 

February 

Ma 

ch 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Octc 

ber 

Nove 

mbet 

Dece 

tnber 

Anr 

ual 

Station 

01 

Q 

(  IN) 

Time 

Average 

Extiemes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

E 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

4 

31.4 

39 

34.2 

39 

46,8 

56 

52.0 

65 

60.9 

71 

72.8 

81 

77.3 

84 

77.3 

83 

71.5 

82 

62.9 

76 

48,4 

56 

38,1 

5U 

56.1 

84 

25 

30 

35 

41 

53 

60 

70 

71 

61 

52 

40 

3* 

25 

g 

33.1 

38 

35.4 

39 

46,9 

53 

52.2 

62 

61.0 

69 

72.7 

78 

77.5 

82 

77.6 

81 

72,9 

61 

66,0 

74 

82 

30 

32 

37 

44 

56 

62 

71 

74 

66 

30 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,    5  PERCENT  TO  SE. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  iu.no.s 


Station 

Jan. 

Fob 

Mar. 

Apr. 

AAay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POMER  plant 

EVAP 

S.36B 

8.09B 

7.738 

6.69 

4.49 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

267*B 

2001 

1328 

ll** 

1258 

1206 

- 

- 

- 

- 

MAX 

■ 

69.7 

75.0 

91 .9 

89.2 

79,1 

72,5 

MIN 

■ 

• 

»6.7 

51. » 

70.3 

67,3 

61.6 

55,6 

• 

■ 

«       •  * 

WEST   southwest  06 

SPRINGFIELD  WSQ  AP 

EVAP 

8.18B 

8.85B 

7.46 

4.39B 

4. 158 

• 

WIND 

2*18 

1948 

2043 

2223 

2343 

• 

MAX 

• 

89.0 

92.3 

91,2 

81.0 

70.8 

MIN 

6'V .  0 

68.7 

67.9 

62.5 

51  6 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

3306B 

MAX 

_ 

_ 

64.0 

_ 

MIN 

_ 

46.  1 

•       •  • 

SOUTHWEST  08 

C4RLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

4.<i8 

6.83 

8.15B 

8.96 

8.03 

4.80 

4.09 

WIND 

3479 

2733 

2108 

1869 

2032 

1779 

1970 

MAX 

60.7 

72.* 

87.3 

91.6 

87.7 

79.0 

68.6 

MIN 

*3.7 

50.1 

62.2 

65.6 

63.0 

59.7 

49.3 

S««  (leferenc*  Nor«i  Following  Srahon  Index 


STATION  INDEX 


Illinois 

1973 


Station 


Index  No. 

Division  No. 

County 

1  Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

F 

^efer 
to 

liales 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

t< 

Month 
opened 

Month 
closed 

0055 

09 

EDWARDS 

38  23 

A  A 

03 

•t  tu 

6  1 

1 

2  3 

0072 

01 

MERCER 

4 

41  13 

90 

45 

720 

72 

74 

1 

2  3 

0082 

03 

WARREN 

4 

41  04 

90 

34 

673 

c 

0137 

06 

MADISON 

4 

38  53 

90 

1 1 

432 

23 

29 

1 

2  3 

0187 

08 

UNION 

37  28 

89 

14 

640 

89 

77 

1 

2  3 

0203 

02 

LAKE 

1 

42  30 

88 

08 

752 

53 

53 

1 

2  3 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41  42 

87 

59 

746 

C 

0281 

08 

WASHINGTON 

38  20 

89 

1  7 

C 

0330 

03 

HANCOCK 

40  14 

~w 

56 

680 

C 

0338 

02 

KANE 

41  45 

8  6 

1  »fH 

93 

1 

2  3 

03&6 

03 

FULTON 

1 

40  44 

90 

22 

650 

2 

0442 

02 

LAKE 

1 

42  10 

88 

09 

300 

11 

11 

1 

2  3 

0445 

06 

PIKE 

4 

39  41 

91 

03 

640 

32 

2 

0492 

06 

CASS 

1 

40  01 

90 

26 

450 

72 

2 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38  30 

89 

5 1 

450 

50 

50 

1 

2  3  C 

0583 

02 

BOONE 

6 

42  li 

88 

5C 

8^5 

C 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40  2C 

9 1 

06 

650 

22 

2 

0608 

09 

FRANKLIN 

4 

38  02 

88 

55 

445 

70 

2 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40  3C 

89 

01 

775 

69 

2 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40  31 

89 

00 

785 

80 

62 

1 

2  3 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39  45 

90 

32 

54C 

33 

2 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37  08 

88 

39 

330 

12 

47 

I 

2  3 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38  34 

90 

13 

400 

5 

5 

1 

2  3 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37  00 

89 

10 

314 

101 

102 

1 

2  3  C 

1250 

03 

FULTON 

I 

40  33 

90 

01 

628 

33 

2 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37  44 

89 

10 

390 

68 

79 

1 

2  3 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39  17 

89 

52 

625 

82 

82 

1 

2  3 

1284 

06 

MACOUPIN 

I 

39  17 

89 

53 

621 

C 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38  38 

89 

20 

501 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

2  34C 

1296 

09 

WHITE 

7 

38  10 

88 

12 

39C 

50 

2 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38  30 

89 

10 

463 

50 

2 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41  24 

88 

17 

505 

32 

2 

1436 

07 

COLES 

7 

39  29 

88 

11 

710 

83 

93 

1 

2  3 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40  44 

8S 

44 

710 

23 

26 

1 

2  3 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37  54 

89 

50 

460 

82 

2 

1522 

02 

COOK 

3 

41  40 

87 

36 

593 

C 

1523 

02 

COOK 

3 

41  54 

87 

36 

64C 

C 

1526 

02 

COOK 

3 

41  53 

87 

37 

60C 

2 

1 

3 

1542 

02 

COOK 

3 

41  58 

87 

45 

647 

C 

1549 

02 

COOK 

1 

41  55 

87 

54 

656 

1  5 

1  K 
I 

1 

2  3  C 

1    B  7 

02 

COOK 

3 

41  49 

87 

?  n 

D  O 

655 

C 

1557 

02 

COOK 

3 

41  49 

87 

41 

640 

C 

1562 

02 

COOK 

3 

41  54 

87 

38 

630 

C 

1564 

02 

COOK 

3 

41  45 

87 

33 

611 

C 

1567 

02 

COOK 

3 

41  51 

87 

44 

63C 

C 

1572 

02 

COOK 

3 

41  47 

87 

36 

594 

1 

2  3  C 

1577 

02 

COOK 

3 

41  47 

87 

45 

607 

45 

1 

2  3  C 

1627 

04 

PEORIA 

40  55 

89 

3  1  u 

2 

i  0  D  4 

09 

WAYNE 

7 

1 

38  31 

24 

454 

C 

1743 

04 

DE  WITT 

40  08 

88 

s  n 

3  o 

695 

63 

2 

1775 

08 

UNION 

37  30 

8  9 

9  9 

9  9 

1 

2  3 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38  11 

89 

36 

510 

c 

2011 

02 

WILL 

3 

41  27 

87 

38 

664 

C 

2 1 4C 

05 

VERMILION 

7 

4C  06 

87 

39 

556 

7C 

73 

1 

2  3  0 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40  06 

87 

36 

J  c  ' 

24 

2 

2193 

04l  MACQN 

1 

39  5 1 

88 

58 

67C 

8 1 

65 

I 

2  3 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41  56 

88 

46 

84C 

8 1 

92 

1 

2  3 

2348 

01 

LEE 

6 

41  5C 

89 

29 

69C 

82 

63 

1 

2  3 

2353 

09 

POPE 

5 

37  26 

88 

40 

54c 

7 

7 

1 

2  3  C 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40  25 

88 

5 1 

794 

C 

9  ^  ft  ?1 

08 

PERRY 

^ 

38  00 

89 

I  c 

1 

2  3 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40  56 

89 

38 

800 

c 

2679 

06 

MADISON 

4 

38  50 

89 

57 

500 

74 

2 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39  07 

86 

33 

595 

73 

75 

1 

2  3  C 

2736 

02 

KANE 

1 

42  02 

88 

16 

758 

66 

2 

2923 

05 

LIVINGSTON 

40  44 

88 

31 

691 

C 

2931 

09 

WAYNE 

\ 

38  23 

88 

19 

425 

79 

83 

1 

2  3 

2993 

04 

DE  WITT 

\ 

40  15 

88 

39 

750 

12 

12 

1 

2  3  C 

3109 

07 

CLAY 

38  41 

88 

34 

500 

83 

99 

1 

2  3 

3257 

01 

STEPHENSON 

6 

42  IB 

89 

37 

780 

67 

68 

AUG 

1 

2  3 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42  18 

89 

36 

750 

1 

32 

1 

2  3  C 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41  54 

90 

09 

592 

31 

37 

1 

9  ^  r 

£    P  L 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42  25 

90 

26 

770 

53 

2 

3320 

03 

KNOX 

1 

40  57 

90 

23 

771 

22 

78 

I 

2  3 

3335 

01 

HENRY 

1 

41  10 

90 

02 

873 

80 

97 

1 

2  3 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41  221  88 

28 

505 

61 

61 

1 

2  3 

3384 

01 

HENRY 

6 

41  27 

90 

10 

639 

17 

75 

1 

2  3 

3413 

05 

FORD 

I 

40  2a!  88 

23 

655 

39 

2 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40  50 

91 

04 

538 

37 

2 

3522 

09 

POPE 

5 

37  22 

88 

29 

354 

92 

2  C 

ALBION 
ALEDO 

ALEXIS   1  SW 
ALTON  DAM  26 
ANNA   1  E 
ANTIQCH  2  NW 

ARGONNE  National  lab 

ASHLEY 
AUGUSTA 

AURORA  COLLEGE 

AVON  5  NE 

BARRINGTON 

BARRY 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
BELVIDERE   1  E 
8ENTLEY   I  E 
BENTON  FOREST  SERVICE 
BLOOMINGTON  WATERWORKS 
BLOOMINGTDN  NORMAL 

BLUFFS 

BRODKPORT  DAM  52 
CAHDKIA 

CAIRO  WSO  CI  R 
CANTON   1  ESE 
CARBONDALE   SEWAGE  PL 
C&RLINVILLE 
CARLINVILLE  NO.  2 
CARLYLE  RESERVOIR 
CARMI   6  NW 

CENTRALIA  2  SW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

CHARLESTON 

CHENOA 

CHESTER 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 
CHICAGO  C   WTR   FILT  PLT 
CHICAGO  GRANT  PARK 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 
CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

CHICAGO  RDSELAND  PUMP 
CHICAGO  RACINE  PUMP 

CHICAGO  San  dist  off 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 
CHGD  SPRINGFIELD  PMPC 
CHICAGO  UNIVERSITY  R 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 
CHILLICOTHE 
CISNE   2  ESE 
CLINTON   1  SSW 

COBDEN  2  S 
COULTERVILLE  1  SSW 
CRETE 
DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DE  KALB 

DIXON 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 
DOWNS  2  NE 

DU  QUniN   1  NNW 

EOELSTEIN 

EDWARDSVlLLE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

FAIRBURY  WATERWORKS 
FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
FARMER  CITY 
FLORA  5  NW 
FREEPDRT 

FREEPPRT  WASTE  WTR  PLT 

FULTON  DAM  13 

GALENA   1  N 

GALESBURG 

GALVA 

GEBMARD  WOODS  ST  PARK 
GENESEO 
GIBSON  CITY 
GLADSTONE  DAM  18 
GOLCONDA  DAM  51 
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STATION  INDEX 


ULINHIS 
1973 


Index  No. 

No. 

a> 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durina  vr. 

Refer 

Station 

Division 

County 

Drainage 

Latitude 

Longitud' 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month  ] 
opened  | 

Month  1 
closed  "i 

to 
tables 

GOLDEN   1  NM 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

11 

o<. 

1 

2 

3 

/ID  A  C  TnM 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

77 

2 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

33 

2 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

C 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

525 

31 

2 

GREENVILLE   V  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

69 

24 

580i 

90 

2 

CRIGG5VILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

9o 

44 

700 

86 

91 

\ 

2 

3 

HAROIN 

385c 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37  440 

33 

2 

HARRISBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

68 

32 

366 

75 

75 

\ 

2 

3 

HARRISBURG  OISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

if 

45 

88 

32 

360 

69 

2 

C 

HAVANA   POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

81 

68 

1 

2 

3 

4013 

01 

r  U  T  N  A  n 

1 

41 

18 

69 

19 

464 

U 

U 

11 

\ 

2 

34 

HILLSBORD  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

77 

78 

1 

2 

3 

HOOPESTON 

4 198 

05 

VERMILION 

7 

<tO 

26 

87 

40 

710 

71 

71 

1 

2 

3 

c 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

26 

2 

c 

ILLINOIS  CITY  0AM  16 

4355 

0 1 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

37 

2 

c 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

79 

80 

1 

2 

3 

c 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

30 

30 

1 

2 

3 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

453C 

02 

WILL 

1 

4 1 

30 

88 

06 

543 

82 

2 

JOLIET 

4535 

02 

WILL 

1 

4 1 

32 

88 

05 

520 

31 

32 

1 

2 

3 

KANKAXEE   3  SW 

4593 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

05 

67 

55 

625 

59 

62 

MAR 

1 

2 

3 

KANKAKtt    WIR    PULL  CTL 

4603 

05 

KANK  AK  c  t 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

1 

1 

MAR 

I 

2 

3 

c 

KEITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

350 

42 

2 

KEWANEE 

47 1 C 

01 

HENRY 

1 

4 1 

15 

89 

55 

820 

33 

33 

1 

2 

3 

KEWANEE   BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

1 

4 1 

15 

89 

55 

800 

c 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

I 

39 

35 

69 

25 

600 

1 

JAN 

2 

LACON  2  E 

4B05 

04 

MARSHALL 

I 

41 

01 

89 

21 

614 

20 

20 

X 

2 

3 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

78 

78 

I 

2 

3 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

LA  SALLE   1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

23; 

2 

L4WRENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

36 

43 

87 

41 

447 

31 

2 

L I NC  QL  N 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

85 

85 

I 

2 

3 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5069 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

655 

c 

LOCKPORT  POWER  H0US6 

5136 

02 

WILL 

1 

4 1 

34 

88 

05 

565 

c 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

33 

2 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

68 

2 

MAKANOA   1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

22 

22 

1 

2 

3 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

820 

118 

118 

1 

2 

3 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

MARION  «  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

68 

54 

477 

78 

78 

1 

2 

3 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  S4LLE 

1 

41 

20 

88 

45 

466 

32 

2 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

12 

33 

1 

2 

3 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

12 

12 

1 

2 

3 

c 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

68 

21 

718 

26 

26 

1 

2 

3 

MCHENRY  LOCK   AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

c 

MCLFANSBDRO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

89 

91 

1 

2 

3 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

31 

2 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

79 

79 

1 

2 

3 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

40 

42 

1 

2 

3 

c 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

80 

80 

1 

2 

3 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

36 

35 

645 

10 

2 

MHRR I  5 

582C 

0? 

GRUNDY 

1 

4 1 

2 1 

88 

26 

520 

22 

2 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

4 1 

49 

89 

58 

603 

77 

77 

1 

2 

3 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

67 

46 

485 

68 

90 

X 

2 

3 

c 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

83 

83 

X 

2 

3 

MOUNT  OLiVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

43 

2 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

43 

2 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

30 

2 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JbrrcKbuN 

4 

36 

19 

88 

52 

479 

77 

78 

1 

2 

3 

MOWEAOUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

11 

U 

1 

2 

3 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

^ 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

NASHVILLE  NE 

6011 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

69 

20 

515 

12 

72 

1 

2 

3 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

11 

91 

548 

37 

2 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

510 

29 

52 

1 

2 

3 

c 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

16 

89 

16 

680 

c 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

460 

85 

86 

1 

2 

3 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

474 

85 

100 

1 

2 

3 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

90 

91 

1 

2 

3 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

83 

86 

1 

2 

3 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

67 

42 

680 

81 

83 

1 

2 

3 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

41 

710 

21 

21 

1 

2 

3 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

:^ 

68 

59 

895 

12 

60 

1 

2 

3 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

39 

91 

15 

780 

25 

2 

PEORIA  WSO  AP  R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

652 

33 

33 

1 

2 

3 

c 

PEDTQNE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

*^ 

72^ 

33 

2 
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STATION  INDEX 


Illinois 

1973 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap.  J 

Month 
opened 

Month 
closed 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

41  20 

89 

no 

i 

3  a 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39  58 

89 

52 

600 

2 

2 

piper' city  3  SE 

6819 

05 

FORD 

I 

40  48 

88 

08 

690 

38 

61 

1 

2  3  C 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39  37 

90 

43 

640 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39  27 

90 

52 

47 1 

36 

2 

PDNTIAC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

I 

40  S3 

66 

37 

647 

74 

75 

\ 

2  3 

PRAIRIE   DU  ROCHER  IWSW 

6973 

RANDOLPH 

^ 

38  05 

90 

07 

385 

9  r 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40  57 

89 

46 

723 

12 

44 

2  3 

PRQPHETSTDWN   1  NW 

7014 

0 1 

WHITES  I DE 

6 

41  41 

69 

57 

605 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

39  57 

91 

24 

601 

61 

67 

3  3 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

"1 

12 

763 

22 

30 

1 

2  d 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39  54 

91 

26 

483 

37 

2  C 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39  56 

91 

25 

475 

43 

2 

RANTQUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40  19 

88 

1  a 

74c 

54 

1 

i 

3  3  C 

RED  BUD 

06 

RANDOLPH 

2 

38  13 

Qn 
~  u 

00 

450 

97 

2 

REND  LAKE  DAM 

7  1  Q  7 

o 

y  7 

FRANKLIN 

36  02 

00 

R  A 

453 

ROCHELLE  6  NW 

7  3  ^  O 

0 1 

OGLE 

0 

4 1  56 

AO 

1 1 

62C 

4  A 

49 

1 

9  9 
2  4 

ROCKFORD  6  ENE 

71^77 

V  i 

WINNEBAGO 

42  16 

A  A 
0  0 

R  Q 

9  " 

8  6C 

09 

2 

RDCKFORD  WSO  AP  R 

n  1 

WINNEBAGO 

89 

79  A, 

9  "4 

23 

1 

9  a  r 

£     9  t 

RDSICLARE 

U" 

HARDIN 

■37    9  S 

A  A 

40C 

9  % 

3 1 

I 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

- 

40  07 

90 

34 

660 

80 

82 

1 

2  9 

Cat ntf  mar  t p 

7603 

07 

JASPER 

7 

36  56 

88 

01 

500 

27 

2 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38  38 

86 

57 

550 

15 

56 

1 

2  3 

shawneetown  new  town 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37  43 

86 

1  1 

400 

63 

9 

£ 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39  24 

86 

47 

655 

SIDELL 

70  *i  9 

VERMILION 

^9  It 

3'  3D 

A  7 

AO 

685 

2  B 

2 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

02 

COOK 

42  01 

A  t 

4  0 

60C 

SPARTA 

8147 

RANDOLPH 

38  06 

no 

L'> 

R  9  n 

3  £  U 

A  A 

A  A 

1 
1 

9  a 

£  0 

SPARTA  NO.  2 

(Jo 

RANDOLPH 

*t 

■38  07 

AO 

4^ 

500 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

39  50 

89 

40 

588 

37 

37 

•J 

1 

3  34C 

SPRINGFIELD  4  SE 

8189 

06 

SANGAMON 

1 

89 

36 

57C 

5 

5 

3 

MAY 

1 

2  34 

STTfkKJFY   U    STnP    TR  WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

41  49 

87 

46 

640 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42  21 

90 

00 

1005 

26 

29 

1 

2  3 

STREATDR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

]_ 

41  08 

88 

4G 

65C 

69 

£ 

SULLIVAN   1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39  35 

88 

37 

69C 

TISKILWA 

8604 

0 1 

BUREAU 

1 

41  17 

89 

30 

J 1 1 

1  1 

i  i 

89 

1 
i 

3  3 
£  * 

TOULON 

863C 

fiA 

wt 

STARK 

41  OS 

89 

52 

'OP 

£ 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39  46 

68 

1  7 

36 

80 

1 
* 

3  3 
£  # 

URBANA 

874C 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40  06 

88 

743 

70 

7C 

27 

1 

2  34CG 

UTICA  STARVED  RDCK  DAM 

LA  SALLE 

1 

41  15 

A  A 

RO 

464 

Ac 

2 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38  59 

89 

07 

540 

I 

1 

1 

2  3  0 

V/AKinAl  TA    PAA  AD 

8783 

07 

FAYETTE 

2 

38  59 

89 

10 

532 

22 

22 

MAY 

1 

2  3 

VIROEN  1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39  31 

89 

46 

675 

26 

32 

1 

2  3 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39  57 

90 

13 

615 

11 

2 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41  34 

89 

35 

760 

81 

81 

1 

2  3 

WASHINGTON  1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40  42 

89 

25 

730 

WATERLOO   I  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38  20 

90 

09 

645 

12 

61 

1 

2  3 

WATERMAN  1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41  46 

88 

45 

790 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROSUOIS 

1 

40  47 

87 

46 

620 

26 

82 

I 

2  3 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42  21 

87 

53 

700 

50 

50 

1 

2  3 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38  21 

88 

35 

450 

26 

2 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41  04 

89 

04 

685 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38  31 

88 

00 

445 

WHEATDN  3  SE 

9221 

02 

OU  PACE 

1 

41  49 

88 

04 

680 

24 

45 

1 

2  3 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39  26 

90 

23 

578 

82 

104 

1 

2  3 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38  36 

88 

19 

460 

27 

2 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88 

36 

685 

73 

74 

1 

2  3 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40  47 

90 

01 

675 

C 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 

1173 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center    ishevili.    h  r    ^>aan^  .  „  , 

weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HO&HLY  PRECIPITATION  DAt"'  for  ?h!s's?jSe  '  "  ""'""^ 

AVERAGES rpivl.lon  average.  In  the  annual  Is.u.  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  .lightly  fro.  value.  pubU.h.d  In  monthly  l..u.. 

2mN|i2Mk,WIIS:..l'''l^«  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F.   Dreci„,  ,„,  .„„  „„„  ...aporation  In  Inches,  and 


pAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  hv  f„ii  , 

BSTTHd-HIK  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  ex?Jemes  o?  ^lipera?"?^  of  titer  i„  ^"as  recor 
ILvHhe  pan"""  '"'"^  """^  ""^  evaporation  pan  as  detc^mineS  by  a  cSiuniSuranemoie ter 


e  Evaporation  and  Wind  table, 
ecorded  during  24  hours  ending 

recorder  located  6-8  Inches 


WORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  lone-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  HAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Climatolonlcal  Data. 
IH  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
-    No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
*    Amount  Included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month . 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Tears  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 


USCOMM-NOAA-ASHEV I LLE ,   N.C.  5/17/74-1200 
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Dale 
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.  No.  ol  Day 
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Date 
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Max. 
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Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1     .50  or  Mote  1 

g 

o  » 
"m 

°  t 

s| 

oa 

*       *  • 

NORTHWEST  01 

aledo 

29.7 

1 5  •  3 

22.5 

-  ,4 

54 

30 

-21 

12 

1310 

0 

14 

29 

9 

2.55 

1.03 

.B8 

26 

11.2 

7 

2 

0 

D I  XON 

29.2 

15*3 

22.3 

.3 

52 

30 

-19 

12 

1319 

0 

14 

29 

7 

4.04 

2.48 

1.74 

27 

12.6 

14 

11 

7 

2 

2 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

26.6 

12.^ 

19.5 

47 

31 

-19 

13 

1 406 

Q 

16 

29 

10 

3.03 

1  •  00 

12.5 

9 

1  1 

^ 

2 

p  1  h  tHN  dam  1 ^ 

26.8 

13.2 

20.0 

-  1.8 

53 

31 

-14 

13  + 

1389 

Q 

15 

30 

10 

2.93 

1.47 

LO* 

20 

12.5 

10 

13  + 

7 

2 

CftLVA 

27.4 

1^  •  3 

20.9 

-  2.2 

54 

31 

-21 

12 

1359 

0 

15 

31 

9 

4  1 00 

2.42 

1.60 

27 

9.3 

11 

12  + 

6 

2 

g^neseo 

2  8  •  2 

15.2 

5  1  7 
d  L  »  f 

5  3 

30 

1  Q 
-1  ' 

1 2 

133  f 

Q 

14 

29 

7 

3  •  72 

rt    1  7 

1  •  53 

26 

Q 

T  .  0 

10 

12  + 

1 

1 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

31.4 

1 5  •  1 

23.3 

55 

30 

-15 

12 

1287 

0 

13 

29 

8 

1.12 

20 

6.5 

7 

4 

fs c  W  Art  C  C 

MOLINEWSDAP  R 

28.3 

14.9 

21.6 

.1 

54 

30 

-26 

12 

1338 

0 

14 

26 

9 

4.39 

2.73 

1.61 

26 

12.7 

9 

12  + 

8 

2 

MORRISON 

30*1 

13.7 

21.9 

.  0 

^  c 

30 

-23 

1 2 

1330 

0 

14 

30 

8 

3  •  76 

2*12 

1*10 

20 

16.5 

1 0 

1 3  + 

MOUNT  CARROLL 

29.4 

10.7 

20.1 

_  g 

*8 

3U 

-28 

1 2 

1383 

0 

14 

31 

10 

2.89 

1*24 

1  •  20 

27 

2 

PAW  PAW 

26.1 

13.1 

1  '  «  0 

31 

-15 

12 

1401 

0 

17 

31 

8 

4.19 

2.43 

2  1 

5.5 

1 1 

14+ 

2 

ROCHELLE  6  NW 

28.7 

13.8 

21.3 

*7 

30 

-23 

12 

1349 

0 

14 

26 

9 

4 .  n  1 

2.55 

1.25 

20 

9.1 

10 

7 

3 

ROCKFDRD  WSO  AP  //R 

27,7 

14.6 

21.2 

1.0 

47 

30 

-21 

12 

1354 

0 

15 

26 

9 

3.55 

5  .76 

1-32 

26 

12.2 

9 

14  + 

7 

2 

STOCKTON 

27.0 

13.3 

20*2 

47 

30 

- 1 8 

12 

1385 

Q 

1 5 

3 1 

9 

2.96 

•  90 

20 

11.9 

l3  + 

6 

3 

TISKILWA 

31.2 

16  •  3 

23  i  B 

5  4 

-16 

1 2 

1271 

0 

14 

27 

7 

4  •  02 

2.3' 

1  •  1^ 

20 

9.0 

1  3  + 

WALNUT 

1^.7 

21.6 

1.1 

5  3 

30 

-19 

1 2 

1344 

0 

15 

30 

8 

4  •  2  2 

2.66 

1*4' 

20 

9.0 

13+ 

^ 

: 

21.3 

-  .4 

3  •  64 

2.01 

10.7 

*        ♦  * 

NORTHEAST  02 

ANtIOCH  2  Nw 

29.1 

1^  0 

21.6 

.  1 

48 

-16 

13 

1342 

Q 

14 

29 

9 

A  1 
H  .  I  5 

2.35 

1.58 

27 

12.4 

11 

14+ 

8 

2 

2 

AURORA  COLLEGE 

30.9 

16.7 

23.6 

1.6 

53 

30 

-15 

12 

1271 

0 

13 

27 

6 

2.66 

1.00 

.59 

10 

15.4 

15 

13  + 

10 

2 

0 

BARR I NGTQN 

28. 8M 

15. 

22. IM 

50 

31 

-16 

13 

1324 

16 

28 

9 

3.20 

1-13 

27 

5.5 

7 

14+ 

6 

2 

^ 

CHICAGO  GRANT  PARK 

33.0 

22.7 

27.9 

54 

30 

-  1 

12 

1145 

2  2 

CHICAGO  UiHARE   WSO   AP  R 

31.0 

18.5 

24.8 

1.9 

55 

30 

-13 

12 

1240 

0 

13 

25 

4 

3,29 

1.59 

1-00 

26 

7.4 

7 

14+ 

7 

2 

CHICAGO  UNIVERSITY  // 

34.7 

21.1 

27.9 

2.5 

54 

-  4 

12 

1142 

0 

13 

23 

3 

_ 

3.1' 

1.32 

.95 

27 

8 

1 

0 

CHICAGO  MIDWAY  WSO   AP  //R 

31.4 

25.1 

.8 

54 

30 

-  9 

12 

1230 

0 

13 

25 

4 

3.26 

1.43 

l.Ql 

25 

10.1 

7 

11 

6 

2 

1 

29.0 

14.6 

21.8 

.9 

50 

30 

-16 

12 

1332 

0 

15 

30 

8 

4.08 

2.21 

1.20 

20 

10.1 

9 

2 

2 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

31 .6M 

15. 9M 

54 

31 

- 1 5 

1 2 

1272 

0 

25 

2.71 

1 .  QO 

27 

8.1 

14+ 

5 

^ 

1 

JOLIET 

34.5 

17.3 

25.9 

2.0 

5  6 

30 

-14 

1 2 

1204 

0 

13 

31 

7 

3.11 

1.39 

•  66 

20 

10.0 

13  + 

8 

0 

MARENGO 

28.6 

13.9 

21.4 

•  9 

47 

30 

-18 

12 

1346 

0 

15 

30 

8 

3.48 

1 .69 

6 . 0 

14 

14  + 

OTTAWA 

32.0 

1 8  •  1 M 

25. IM 

.4 

55 

-13 

12 

1225 

1 3 

25 

3  • 

1.65 

1.0<> 

20 

8.5 

8 

11 

7 

2 

1 

PARK  FOREST 

31. 8M 

17. 6M 

24. 7M 

54 

30 

-14 

12 

1240 

Q 

1 3 

28 

7 

3.16 

1.39 

1*30 

20 

7.5 

7 

10 

5 

3 

1 

PERU  2  W 

J  1  i  3 

14.3 

22.9 

_  1,2 

55 

30 

1  ?  Q4 
1  £ 

1 3 

30 

g 

3.37 

I  • 

•  93 

27+ 

J  ft 
f .  0 

g 

14+ 

7 

3 

Q 

WAUKEGAN  i,  WSW 

27.9 

15.8 

21.9 

-  .6 

50 

31 

-10 

12 

1330 

Q 

1 6 

27 

9 

4.45 

2.49 

1.46 

27 

12.3 

13 

14+ 

7 

3 

1 

WHEATON  3  SE 

32.1 

_ 

15.5 

23.8 

53 

31  + 

-15 

12 

1269 

0 

13 

31 

8 

3.54 

1.60 

1.07 

20 

10.0 

9 

13  + 

8 

3 

U 1  V  1 d  i  UN 

24.0 

.7 

3.42 

1.61 

9.5 

*         *  « 

WEST  03 

GalESBURG 

30.7 

16.5 

23.6 

55 

30 

-19 

12 

1277 

0 

13 

27 

7 

3.98 

2.15 

1  '39 

26 

9.0 

10 

13  + 

7 

2 

GOLDEN   1  NW 

31.5 

16.5 

24.0 

53 

30 

-23 

1 2 

1264 

0 

13 

25 

8 

2.49 

i  77 

.89 

26 

8.0 

7 

14+ 

7 

1 

LA  HARPE 

31.6 

15.5 

23.6 

-  1.1 

56 

30 

-20 

12 

1276 

Q 

1  3 

27 

9 

3.17 

1.36 

1.39 

27 

6.0 

9 

13+ 

6 

2 

MONMOUTH 

31.2 

17.0 

24.1 

.3 

56 

30 

-17 

12 

1260 

Q 

1  3 

26 

7 

3.69 

1.78 

.92 

26 

9.1 

8 

13  + 

8 

3 

QUINCY 

34.1 

19.7 

26.9 

.5 

60 

30 

- 1 2 

1 2 

1175 

^ 

1 9 

^ 

2.76 

1.02 

1*13 

26 

6 . 8 

^ 

12  + 

® 

1 

OUINCY   FAA  AP 

30 . 5 

1 7 . 

24.0 

56 

-19 

12 

1268 

0 

13 

24 

6 

2.33 

.72 

1-12 

26 

6.6 

8 

12  + 

6 

1 

RUSHVILLE 

32.8 

1  7 

24.8 

-  1.4 

5  8 

30 

-17 

12 

1241 

0 

13 

29 

6 

3.85 

2.13 

1 . 00 

26 

5.1 

9 

3 

DIVISION 

24.4 

-  .9 

3.18 

1.43 

7.2 

*       «  « 

CENTRAL  04 

BlOOMINGTON  NORMAL 

32.9 

17.5 

25.2 

-  1.0 

54 

-15 

12 

1228 

0 

13 

26 

8 

1.98 

-  .08 

.66 

20 

6.4 

9 

10 

8 

1 

0 

CHENOA 

32.0 

16.7 

24.4 

54 

30 

-16 

12 

1252 

0 

13 

29 

8 

2.61 

.88 

20 

6.6 

11 

10 

8 

1 

0 

DEC  ATUR 

36.4 

20.2 

28.3 

.3 

57 

30 

-13 

12 

1130 

0 

13 

23 

5 

3.67 

1.57 

.79 

21 

8.3 

11 

12  + 

8 

2 

0 

FARMER  CITY 

33. 4M 

16. 9M 

25 .  2M 

-19 

1  2 

1228 

Q 

1  3 

28 

7 

2.80 

.  70 

21 

8.0 

1 5 

1 3+ 

9 

1 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

33.2M 

18. IM 

25. 7M 

57 

30 

-13 

12 

1212 

0 

13 

24 

5 

3.06 

1.34 

1 .00 

27 

10 

11* 

8 

3 

1 

LACON  2  E 

31.9 

16.3 

24. 1 

56 

30 

-21 

12 

1263 

0 

13 

29 

8 

3.07 

.79 

20 

10.6 

9 

12  + 

7 

3 

0 

L INCOLN 

33.8 

18.5 

26.2 

-  .4 

56 

-15 

12 

1197 

0 

1 3 

2  ^ 

2.98 

1.02 

.91 

21 

5.0 

8 

12  + 

8 

1 

0 

MASON  CITY   1  NW 

32.4 

17!3 

24.9 

55 

30 

-19 

12 

1238 

0 

1 3 

2  3 

2.86 

1-0' 

20 

6.0 

9 

13+ 

7 

2 

1 

MINONK   3  NE 

30.2 

16.1 

23.2 

—  .7 

53 

30 

-18 

12 

1293 

0 

13 

30 

3.02 

1.28 

.  79 

20 

8.5 

7 

13+ 

9 

2 

0 

PEORIA  WSO  AP  //R 

30.0 

16.2 

23.1 

-  .7 

55 

30 

-18 

12 

1292 

0 

1 3 

£  ' 

3.0? 

1.27 

1-02 

26 

6.7 

8 

12  + 

7 

2 

1 

PRINCEVILLE  1  N 

30.1 

16.8 

23.5 

54 

30 

-19 

12 

1281 

0 

14 

28 

8 

3.78 

2.28 

LOO 

20 

8.0 

10 

12  + 

8 

4 

1 

nTVTQTnw 

UiVlslUN 

24.9 

-  .8 

2.99 

1.13 

7.4 

*       *  * 

EAST  05 

DaNV I L  LE 

37.5 

19.6 

28.6 

1.0 

58 

20 

-  9 

12  + 

1123 

0 

13 

23 

6 

4.31 

2.16 

.81 

20 

9.2 

7 

11 

10 

4 

0 

HOOPESTDN 

34.0 

18.6 

26.3 

.1 

55 

27 

-14 

12 

1193 

0 

13 

24 

6 

2.36 

.33 

.89 

21 

5.7 

7 

14  + 

8 

1 

0 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 

30.8 

18.8 

24.8 

54 

31 

-11 

12 

1238 

0 

14 

24 

6 

2.60 

.94 

21 

6.5 

6 

1 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

31.3 

16.1 

23.7 

54 

30 

-17 

12 

1276 

0 

13 

30 

8 

2.38 

.79 

21 

7.8 

11 

13+ 

9 

1 

0 

PONT  I  AC 

31  .6 

18.2 

24.9 

-  .5 

55 

30 

-15 

12 

1237 

0 

13 

26 

8 

2.58 

.90 

.62 

21 

7.2 

11 

13+ 

7 

2 

0 

RANTOUL 

31.8 

16.6 

24.2 

55 

27 

-14 

13 

1258 

0 

14 

28 

8 

2.67 

.60 

.85 

21 

6.4 

8 

2 

0 

URBANA 

34,5 

20.5 

27.5 

.6 

55 

26 

-  9 

12 

1157 

0 

13 

24 

2 

3.06 

.95 

.71 

20 

8.7 

8 

14+ 

8 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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N 
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H 

Max 

on  C 
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a 
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0 

S 

e 

s 

St 

l.OO  or  More 

,  9 
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*  \ 

at 

WATSEKA   Z  NW 

32  '0 

16.4 

24.2 

54 

JO 

-13 

13+ 

1257 

0 

1* 

26 

7 

6.0 

12 

13+ 

0 

0  I V  I S I DN 

25.5 

-  .5 

2.85 

1.00 

7.* 

WEST   SOUTHWEST  06 

Al  TflN    HAM    5  A 

37.0 

16.1 

26.6 

62 

19 

-  9 

13  + 

1185 

0 

12 

28 

4 

3.91 

.91 

21 

12 

3+ 

8 

4 

0 

TAD)  I  MV/  T  1  1  C 

37  1 6 

19.3 

28.5 

_ 

1 8 

- 1 3 

12  + 

1 125 

0 

13 

2  2 

3.88 

2.04 

,  80 

20 

4.0 

11 

1 

9 

3 

0 

CtlGGSVlLlE 

18.4 

26.2 

-  1.2 

56 

30 

•16 

12 

1200 

0 

13 

23 

5 

4.23 

2.59 

1-33 

27 

5.0 

8 

14+ 

8 

2 

2 

HI L LSBORQ  2  SS W 

38  •  5 

18.2 

28.4 

-  1.6 

65 

18 

-14 

12 

1130 

0 

12 

26 

5 

4.30 

2.19 

.98 

21 

6.0 

8 

4 

0 

JACKSONVILLE 

32»9 

17.1 

25 . 0 

-  3*0 

57 

31 

-15 

13 

1232 

0 

14 

25 

6 

2.64 

.91 

.74 

27 

3.5 

6 

2+ 

7 

2 

0 

JERSEYVILLE  2  Sw 

39,3 

18.2 

28,8 

69 

18 

-21 

1 

1117 

0 

12 

24 

6 

4.43 

.84 

21 

3.0 

12 

1 

10 

3 

0 

P  ana 

36*3 

28,0 

^7 

20 

- 1 8 

1 

1139 

0 

1 3 

24 

5 

4.29 

2.19 

.91 

21 

7.0 

13 

3+ 

8 

3 

0 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

33  •  6 

10.5 

26,1 

• 

30 

- 1 8 

12 

1200 

0 

1 3 

2.61 

.86 

.54 

20 

7,3 

7 

14+ 

8 

1 

0 

VIRDEN  I  N 

36«5 

16.2 

27,4 

56 

30 

-19 

12 

1161 

0 

13 

23 

6 

4.13 

2.27 

.  63 

20 

8.0 

9 

12  + 

9 

4 

0 

WHITE  HALL   1  E 

37.0 

18.0 

27.5 

-  1.4 

59 

30 

-17 

12 

1155 

0 

13 

23 

4 

4.39 

2 . 88 

1  "15 

20 

8 

3 

2 

U I  V 1 3 1  UN 

27.3 

-  1.5 

3.88 

2.05 

5.5 

EAST  S0UTHf4ST  07 

39. 2M 

21. 6M 

30. 4M 

1.5 

60 

18 

-10 

12 

1066 

0 

12 

20 

* 

5.48 

3.10 

.99 

21 

4.2 

9 

11  + 

11 

2 

0 

EEC  TUf*LIAU 

'lO.a 

22.8 

31.5 

2.1 

63 

18 

-  8 

12  + 

1032 

0 

12 

2  3 

3 

3.62 

1.31 

1.05 

21 

5.5 

8 

5+ 

8 

2 

1 

rLUKA   3  iNH 

42.7 

24.1 

1  0 
1 .  ' 

o  5 

20+ 

-  6 

1 

972 

0 

1 1 

1 9 

2 

3.61 

.65 

1.65 

20 

T 

2 

4+ 

5 

3 

1 

UaBCUAII       1  C 

nARdrlALL    )  c 

39.7 

21.3 

30.5 

62 

19* 

-10 

12 

1063 

0 

12 

22 

5 

1-15 

20 

I 

1 

MATTOON 

36.2 

20.7 

28.5 

58 

20 

-  9 

12  + 

1125 

0 

12 

23 

3 

4.25 

1 .0^ 

20 

4.0 

10 

13+ 

9 

3 

1 

36.8 

18.3 

27,6 

57 

20 

-14 

12 

1154 

0 

13 

24 

6 

3.45 

I'lZ 

20 

T 

12 

7+ 

6 

4 

1 

38.  1 

21.6 

29.9 

62 

19 

-  6 

2  + 

1081 

0 

13 

19 

4 

2  .69 

.16 

.43 

21 

.8 

3 

7  + 

9 

0 

0 

OLNEY    2  S 

42.2 

2  5.9 

34,1 

2.1 

6  5 

18 

-  3 

1 

951 

0 

12 

20 

2 

2.92 

.05 

.88 

20 

1 , 3 

3 

8 

0 

PALESTINE 

41 .5 

2  5.2 

33.4 

2.5 

64 

18 

-  3 

12 

973 

0 

11 

19 

2 

2.57 

-  .26 

•54 

20 

1.8 

3 

13+ 

8 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

39.3 

21.1 

30,2 

1.6 

60 

20  + 

-11 

1 2 

1072 

0 

12 

20 

5 

3.85 

1.24 

20 

6.0 

13 

7+ 

1 1 

2 

0 

Salem 

42.1 

24.4 

33,3 

65 

18 

-  4 

1 

977 

0 

9 

22 

2 

3.12 

1.19 

20 

2 

4+ 

9 

1 

1 

TUSCOLA 

36.8 

19.8 

28.3 

56 

30 

-12 

12 

1130 

0 

13 

26 

6 

4.34 

2.09 

l-OO 

20 

6.5 

20 

12  + 

9 

3 

1 

VANDALIA  2  NW 

36. 4M 

19. IM 

27. 8M 

63 

19 

-10 

12 

1146 

0 

13 

25 

5 

3.56 

•  81 

21 

8 

1 

0 

WINDSOR 

38 . 0 

20.5 

29.3 

1 .0 

6o 

20 

-12 

12  + 

1101 

0 

12 

20 

4 

3.90 

1 . 48 

.93 

20 

8 

13  + 

9 

3 

0 

01 V  I S I  ON 

30.6 

.9 

3.64 

1 .09 

3.0 

*       «  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA  I  E 

42  .9 

2  8.9t1 

35, 9M 

1.7 

65 

20 

2 

1 

901 

0 

1 1 

1 7 

0 

3.94 

.17 

1.11 

20 

1.0 

I 

11  + 

9 

2 

1 

ttBl  1  CV/Tl  1  C    Cn    Tl  1  ilKITV/ 
OCLLCVlLLc    3U    iLL  UI^IV 

41.7 

2 3 .  9M 

32 ,  8H 

A  A 
OO 

1 8 

-  2 

1 2 

0 

1 3 

1 

3.00 

6+ 

t A unw  T  A 
\m  AHUIs  \  A 

39.5 

20.4 

30.0 

68 

19 

-  3 

2 

1077 

0 

10 

24 

2 

42.9 

33.0 

38,0 

1.7 

65 

18 

7 

1 

830 

0 

9 

14 

0 

4.U 

.12 

1.45 

10 

.  2 

T 

14+ 

8 

I 

CARBDNDALE   SEWAGE  PL 

41.4 

25.9 

33,7 

-  .3 

64 

19 

2 

1 

965 

0 

12 

l9 

0 

3.71 

.43 

•  62 

21 

1.0 

1 

2  + 

10 

2 

0 

LAKLYLt  KtarKVUlK 

38.2 

20.8 

29.5 

-  1.4 

66 

19 

-  6 

1 

1093 

0 

13 

22 

4 

3.14 

.83 

.78 

21 

2.0 

6 

1 

9 

2 

0 

43.0 

28,2 

35,6 

65 

20 

1 

1 

905 

0 

11 

18 

0 

4.37 

1.20 

20 

•  5 

1 

8 

1 

DU  OUaiN  1  NNW 

43. IM 

26 .  6M 

34 ,  9M 

1.5 

65 

18 

928 

0 

10 

20 

2 

3.21 

.29 

HAKANOA  1  NM 

42.6 

27.2 

34,9 

63 

1 9 

0 

1 

927 

0 

1 1 

1 9 

1 

4.51 

1.10 

20 

g 

3 

1 

MARION  It  NNE 

41.1 

25.5 

33.3 

63 

21  + 

-  1 

13 

977 

0 

13 

20 

2 

3.86 

.60 

.75 

21 

1.0 

T 

15* 

10 

1 

0 

NASHVILLE   4  NE 

40.9 

25.5 

33.2 

65 

18 

-  3 

12  + 

980 

0 

12 

19 

2 

2.94 

.53 

•  48 

10 

1.9 

2 

3+ 

9 

0 

0 

SPARTA 

42.9 

26. 1 

34.5 

1.2 

66 

18 

-  2 

1 

939 

0 

10 

19 

2 

3.20 

.61 

.  84 

20 

1.0 

2 

2  + 

6 

0 

WATERLOO   1  WSW 

41.5 

24.3 

32,9 

67 

18 

-  5 

1 

983 

0 

12 

21 

2 

•  52 

20 

2 

4+ 

1 

0 

DIVISION 

33.8 

.5 

3.64 

.62 

1.1 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

43.5 

27.7 

35.6 

65 

19+ 

-  1 

1 

901 

0 

12 

17 

2 

3.25 

.11 

.57 

9 

1.0 

9 

3 

0 

ABnnvDnoT  dam  ^i 

45.0 

32.0 

38.5 

65 

18 

7 

1 

812 

0 

6 

14 

0 

5.21 

.86 

1-40 

10 

.6 

1 

4 

11 

5 

1 

DIXON   SPRINGS  AGR  C 

44.3 

29.8 

37,1 

66 

18 

3 

1 

857 

0 

10 

16 

0 

4.36 

1.45 

10 

.8 

1 

3 

6 

2 

1 

FAIRFIELD  RADIO  MFIM 

41.8 

27.6 

34.7 

2.0 

66 

18 

-  1 

1 

930 

0 

12 

17 

3 

3.53 

.43 

I'll 

20 

.5 

1 

1 

8 

2 

1 

HARRISBURG 

45.6 

30.8 

38.2 

3.3 

67 

18 

3 

2 

821 

0 

8 

16 

0 

3.94 

.43 

,98 

19 

2.0 

2 

7  + 

8 

3 

0 

MCLEANSBORO  2  ENE 

40.4 

26.0 

33.2 

-  .4 

64 

19 

0 

1 

978 

0 

12 

18 

1 

3.12 

.01 

.78 

21 

6 

1 

0 

MT  CARMEL   I  NNW 

43.2 

28.2 

35.7 

65 

18 

1 

1 

9D1 

0 

11 

17 

0 

2.94 

.57 

10 

.9 

1 

12  + 

8 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

41.8 

25.7 

33.8 

1.7 

63 

19 

-  8 

12 

959 

0 

11 

19 

4 

3.08 

.33 

.76 

20 

8 

2 

0 

ROSICLARE 

45.8 

31.4 

38.6 

70 

18 

5 

1 

813 

0 

7 

16 

0 

5.22 

1.26 

1.63 

10 

1.5 

1 

12  + 

10 

4 

1 

DIVISION 

36.2 

2.7 

3.85 

.48 

1.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 
E- 

I  1 

2  1 

3 

4 

5  1  6 

7 

1 

8 

1 

9 

10  I 

11 

12 

13  1 

14  1  15 

16  1  17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

1 

24 

25  1 

26 

27 

28  I 

29  1 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

2.55 

10 

•  04 

•  12 

•  06 

.15 

T 

.26 

.44 

.66 

.  90 

T 

•  1 1 

.05 

T 

.25 

.  1 1 

•  32 

T 

•  27 

.05 

1 .74 

PREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

sios 

•  01 

.00 

•  02 

T 

.  18 

.04 

.23 

03 

.93 

.23 

.27 

PULTON  O&H  13 

2.93 

T 

.10 

.04 

T 

•  1 2 

.09 

•  12 

- 

j 

.16 

.09 

•  17 

1  *02 

GALENA   1  N 

2.85 

T 

.07 

.07 

T 

.13 

.03 

.27 

.02 

T 

^!59 

•  08 

.08 

.20 

U31 

T 

T 

4  00 

' 

^ 

.02 

.02 

T 

.37 

.11 

.17 

T 

•  92 

31 

31 

1  60 

.03 

GENESEO 

3)72 

•  06 

•  05 

.31 

•  02 

.23 

.02 

.4(1 

.<i7 

.02 

•  4  3 

1.55 

.ft8 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

T 

D  .05 

D 

.  10 

.  50 

.20 

T 

T 

1.12 

T 

.46 

.80 

.80 

T 

ILLINOIS  CITY  Dam  16  // 

3.15 

T 

.12 

.03 

T 

.22 

.09 

.17 

T 

.01 

.79 

.05 

•  12 

.22 

1.^3 

KEITHSBURC 

3.71 

.01 

.09 

.05 

.29 

.14 

.06 

T 

T 

1  .07 

.13 

.20 

.26 

T 

1.38 

•  01 

kehanee 

.OB 

1.61 

HOLINE  HSO  AP  R 

4.39 

•  14 

.24 

•  06 

.23 

T 

T 

T 

1.04 

.40 

.02 

.45 

.12 

T 

HORR ISDN 

3.T6 

■  20 

.15 

.25 

.05 

•  30 

1.10 

•  30 

.01 

.90 

.90 

MOUNT  CARROLL 

2.09 

T 

T 

.37 

•  24 

.80 

• 

.28 

1.20 

NEW  BOSTON  0AM  l7 

3.61 

T 

.02 

.10 

.05 

.30 

.11 

.13 

T 

•  96 

.10 

•  16 

.26 

1.42 

PAW  PAW 

T 

.21 

20 

.15 

1  .69 

.  IB 

.41 

1.39 

ROC  HE  L  L  E  6  NM 

4*01 

•  10 

.05 

T 

•  25 

.08 

.09 

T 

- 

T 

1  •  25 

■  26 

•  30 

■  58 

1.05 

ROCKFORO  6  ENE 

3.30 

T 

.02 

.17 

.01 

•  10 

1.01 

.27 

.25 

1 .47 

RGCKFORD  WSOAP  //R 

3.55 

•  09 

T 

.03 

•  23 

•  16 

T 

- 

.16 

1,13 

T 

*2& 

1.32 

•  1 1 

STOCKTON 

2.96 

.06 

.22 

.38 

T 

T 

T 

.01 

T 

.90 

•  08 

.30 

T 

.50 

.51 

T 

.03 

05 

28 

15 

•  12 

■  54 

.75 

.  80 

.  1< 

.  17 

.84 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

4  13 

.01 

.26 

.12 

•  22 

•  03 

02 

1  04 

44 

J 

.28 

1 .58 

AURORA  COLLEGE 

.OC 

.  10 

.26 

.31 

.59 

•  22 

T 

•  5  1 

.17 

.33 

.  12 

B ARR I MGTON 

T 

.07 

.01 

T 

.05 

.  17 

T 

•  02 

.73 

.41 

•  04 

•  33 

1.13 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

T 

•  95 

.  30 

.90 

■  1 1 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

3.29 

T 

.06 

T 

.03 

.21 

.01 

!25 

.04 

.01 

T 

.01 

.23 

!9l 

.01 

.38 

1.00 

.12 

.02 

C H I C AGO  UNIVERSITY  // 

3.17 

03 

.02 

.04 

43 

.15 

.  17 

•  01 

01 

49 

■  49 

12 

.13 

.06 

.95 

•  05 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 

3 .2B 

.04 

.04 

.33 

.03 

.26 

.01 

.99 

T 

1.01 

.08 

■  03 

4.06 

•  07 

.04 

.  2S 

•  16 

.23 

T 

•  15 

•  33 

T 

•  47 

.10 

ELGIN 

3.76 

T 

.07 

T 

.05 

.27 

.10 

*  18 

T 

T 

.92 

.39 

.35 

1 .  3Z 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

2.71 

T 

T 

T 

.04 

.27 

.06 

.05 

T 

.60 

■  44 

io7 

.18 

1.00 

T 

JOLlET  BRANDON  RD  DAH 

2 . 89 

T 

.05 

.26 

.25 

T 

.17 

•  89 

03 

•  27 

.76 

.02 

* 

.06 

T 

.06 

,26 

•  I  8 

LA  SALLE    1  S 

2  .45 

.05 

.08 

.04 

•  1 1 

.01 

*  42 

,31 

*  10 

20 

.Of 

•  04 

.  93 

.02 

HARENGO 

3.48 

T 

T 

.30 

T 

.20 

T 

* 

1.05 

.13 

!32 

.5C 

.96 

MARSEILLES  LOCK 

2.91 

T 

.03 

.34 

.06 

.16 

.02 

T 

T 

•  82 

■  02 

MORRIS 

2.08 

.04 

.03 

.04 

.36 

.06 

.16 

T 

T 

.60 

■  44 

.06 

.25 

T 

.02 

OTTAWA 

3.44 

•  04 

.04 

.40 

.17 

.15 

T 

1.06 

.05 

•  36 

.93 

.22 

.02 

PARK  FOREST 

3.  16 

.52 

.25 

02 

•  37 

.60 

.06 

•  02 

PEQTONE 

2.48 

T 

.04 

T 

.  04 

.02 

■  * 

.05 

PERU  2  W 

3.37 

.03 

.061 

.01 

•  2S 

•  01 

T 

• 

* 

*  01 
* 

STREATDR  2  ENF 

2.69 

.03 

.18 

.22 

.21 

.08 

T 

.01 

•  90 

.10 

•  31 

•  93 

.31 

.01 

UTICA  STARVED  ROCK  0AM 

4.02 

.01 

•  02 

.06 

.35 

.02 

.35 

.09 

.22 

.70 

T 

.47 

T 

1.30 

.  18 

.27 

HAUKEGAN  4  hSW 

4  .45 

.18 

T 

T 

.45 

.04 

.63 

T 

.02 

01 

•  68 

•  43 

T 

.35 

1 . 46 

T 

T 

MHEATON  3  SE 

3.  54 

.04 

.05 

T 

•  45 

.19 

•  12 

T 

1,07 

.  li 

.30 

.04 

•  90 

.62 

.04 

•       •  • 

WEST  03 

AVON   9  NE 

3.52 

46 

95 

10 

1  40 

.09 

BENTLEv    1  E 

2 . 60 

T 

T 

T 

•  10 

.  IC 

.23 

T 

T 

0 1 

0  1 

*6? 

*0* 

.69 

•  23 

•  12 

CANTON   1  ESE 

T 

T 

•  25 

•  1! 

T 

T 

T 

1.12 

.  li 

[39 

1.04 

.04 

.22 

galesburg 

3.96 

T 

.30 

.  7! 

'20 

T 

T 

*  35 

.  39 

X 

1.39 

T 

.06 

GLADSTONE  DAM  U 

3.35 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.35 

.16 

.16 

T 

T 

T 

1  .00 

!o; 

.08 

.24 

1.30 

T 

T 

GOLDEN  1  NN 

2.49 

T 

T 

.26 

T 

.45 

.10 

.43 

.  16 

.89 

•  16 

3.17 

.06 

T 

.  17 

.06 

.60 

•  20 

.33 

1 .39 

T 

HACOHB 

1.79 

.01 

.02 

T 

.29 

.16 

.05 

T 

T 

.21 

.1* 

.11 

•  07 

.67 

•  06 

T 

MONMOUTH 

3.69 

.05 

.  10 

.22 

.13 

.30 

.05 

T 

.87 

T 

.47 

■  92 

.53 

.05 

MOUNT  STERLING 

2.46 

T 

T 

.24 

.07 

.26 

.07 

T 

.60 

T 

.15 

1.05 

T 

.04 

PAYSON 

2  64 

_ 

49 

• 

• 

- 

- 

QUI NCY 

2  ^76 

T 

T 

24 

•  05 

■  43 

•  J* 

'  ?^ 

.10 

'51 

OUINCY  FAA  AP 

2.3' 

.02 

'20 

.08 

T 

T 

05 

09 

'  II 

*0] 

18 

1*12 

*22 

OUINCY  DAM  21  // 

2.36 

T 

.01 

T 

.24 

.34 

.06 

T 

!o9 

•  15 

•  07 

•  09 

1.00 

•  20 

•  02 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

2.51 

.01 

.02 

T 

.23 

.32 

•  06 

T 

.04 

.03 

.20 

.13 

.07 

.08 

1.07 

•  22 

.01 

RUSHVIllE 

.  30 

.20 

•  50 

■  '° 

.40 

.80 

1.00 

.25 

•  10 

•      •  • 

CENTRAL  04 

BLOONINGTON  WATERWORKS 

2  14 

^ 

36 

04 

48 

.0 

BLDOMINGTON  NORMAL 

1  !9( 

.01 

T 

T 

T 

T 

•  03 

.32 

ill 

•  02 

J 

rtl 

'  ?f 

_ 

'  , 

10 

T 

.01 

•  10 

1 

•  08 

CHI LL ICOTHE 

T 

T 

^02 

'4^ 

'  15 

'o3 

*45 

56 

*  17 

1 '  2' 

03 

CLINTON  1  SSW 

3l2i 

.06 

.20 

.02 

.15 

1.00 

!o5 

•  26 

•  05 

.19 

.63 

.32 

DECATUR 

67 

05 

79 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

3.06 

T 

T 

T 

•  30 

!l5 

T 

.16 

!62 

is: 

.12 

ii5 

1.0( 

!oi 

LACON  2  E 

3.07 

T 

.04 

•  02 

.  34 

.20 

•  04 

T 

.02 

.79 

•  10 

.39 

T 

•  57 

.53 

•  03 

LINCOLN 

2.98 

.42 

.20 

•  05 

.13 

.31 

.91 

.06 

.22 

.46 

.20 

MACKINAW 

2.60 

T 

T 

.20 

.16 

.18 

.26 

T 

•  60 

•  09 

.32 

T 

■  63 

.26 

.10 

MASON  CITY   1  NW 

2. 66 

T 

T 

.22 

.14 

.24 

T 

.03 

T 

1  ^09 

.02 

.21 

•  64 

.20 

.07 

MTNONK    3  NE 

i.QZ 

.20 

T 

.24 

.15 

.10 

.79 

.25 

.52 

.29 

.46 

.02 

MOUNT  PULASKI 

2.99 

T 

T 

•  10 

.26 

.20 

T 

T 

.11 

.06 

1.02 

.03 

•  42 

•  38 

.10 

.29 

PEORIA  WSO  AP  //R 

3.09 

.01 

.02 

.32 

.07 

.13 

T 

T 

T 

.01 

.36 

•  77 

.16 

.17 

1^02 

.05 

PETERSBURG  3  SSw 

2.66 

.34 

.19 

.05 

.40 

.74 

.  13 

.12 

.63 

.10 

PRINCEVILLE    1  N 

3.78 

.02 

.03 

•  10 

•  28 

.17 

1.00 

.58 

T 

•  90 

.95 

•  15 

TOULON 

1.71 

.07 

.54 

,85 

.56 

E4ST 


05 


DINVKLE 

D4NVILLE  SEWAGE  PLANT 
CIBSON  cirv 
HGOPESTQN 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

HONTICELLO  ><□  2 
PIPER  CITT  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  0AM  26 
BARRY 

BEAROSTOHN 

BLUFFS 

CARLINVILLE 


5.2C 
2.51 
2.3! 
2.6C 

3.62 


.76      ,0<*  I.IC 


Sm  (alatAncA  notes  loUowing  St«iion 
-  A  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ULINDIS 


Station 

Total 

 iiuuiai  LUi 

Day  of  Month 

'  1 

2  1 

3 

*  \ 

5  1 

6 

^  1 

"  \ 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

1 

H  1 

IS 

16 

17  1 

18 

19  1 

20  I 

21 

22  1 

 r 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

1  r 

28  1 

X 

31 

EOWiRDSVlLLE 

■  OS 

.25 

.56 

T 

.92 

.  30 

.45 

T 

.47 

.09 

.26 

.32 

T 

T 

.48 

.99 

1.23 

,05 

.  70 

.  9i 

!72 

CREENVILLE   1  f 

3 

31 

.21 

.20 

.24 

T 

.47 

,52 

.53 

.25 

.07 

GRtCCSVTLLE 

^ 

23 

T 

.01 

.25 

•  23 

.03 

.24 

1.10 

.4! 

.26 

.03 

1 . 33 

HARD  I  M 

00 

.08 

.07 

.40 

T 

•  37 

.27 

1.10 

.02 

.52 

.72 

T 

!49 

HILLSBORO  >!  SSM 

V* 

T 

T 

•  21 

•  65 

.03 

•  28 

■  98 

.69 

91 

■  09 

JACKSONVILLE 

2 

T 

T 

T 

.12 

T 

.36 

^40 

.61 

.11 

•  26 

'.t* 

T 

1 04 

T 

JERSEWILLE  2  Sw 

43 

T 

.25 

.41 

T 

.13 

.40 

.60 

.14 

.04 

•  60 

.49 

.36 

.31 

KINCAIO 

6( 

T 

■  OS 

.44 

T 

.01 

,79 

.28 

.98 

.09 

•  63 

.46 

T 

.32 

HEDORl 

T 

.20 

T 

.39 

T 

.50 

T 

1.39 

.66 

.28 

.20 

•  96 

HOUMT  OLIVE   1  E 

70 

.25 

.36 

T 

.37 

40 

•  97 

.68 

26 

99 

PANA 

.04 

T 

.32 

.54 

.04 

.03 

•  25 

.48 

.9] 

•  82 

PLEASlNT  HILL 

« 

71 

.19 

•  03 

T 

.8^ 

1.94 

.99 

1 .05 

.  1! 

•  29 

SPRINGFIELD  HSO  AP  R 

2 

«1 

T 

T 

T 

.20 

.15 

.09 

T 

.27 

.20 

.9^ 

.02 

.42 

.49 

T 

.27 

VIRDEN  I  N 

13 

T 

.25 

.05 

.27 

.70 

.53 

.83 

T 

.64 

.24 

.19 

■  45 

.02 

VIRC I NI A 

T 

.16 

*  13 

.29 

T 

■  09 

1«32 

T 

•  23 

•  8« 

.2( 

.07 

HHITE  HALL    I  E 

.02 

.16 

.30 

1 .03 

.03 

1*19 

■  Oi 

•  68 

.49 

•  1 1 

.42 

•       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

charlpstqn 

.45 

.46 

.02 

•  22 

.42 

.92 

.99 

■  36 

.46 

T 

.28 

•  36 

.48 

T 

EPf INSHAN 

.07 

.30 

.37 

T 

•  02 

T 

T 

.24 

.25 

U09 

•  37 

T 

.4! 

.90 

FLORA  5  NH 

3 

61 

T 

T 

.28 

.48 

T 

•  06 

1 .69 

T 

.94 

.60 

GREENUP 

2 

6« 

•  12 

.06 

.  li 

1.12 

T 

T 

T 

7 

.62 

T 

■  43 

HUTSQi^VlLLE  POWER  PL 

lahdenceville 

46 

.05 

.44 

.42 

.04 

T 

.09 

.14 

•  31 

.22 

.23 

T 

.33 

.11 

.08 

MARSHALL    1  E 

.23 

.30 

T 

.29 

.  10 

1 .19 

T 

•  l9 

.30 

HATT03N 

29 

T 

.41 

.31 

•  16 

T 

•  01 

.36 

.16 

1.07 

T 

•  61 

.41 

T 

.99 

T 

HOHEAOUA 

T 

T 

T 

T 

T 

.70 

1.12 

■  14 

.79 

.24 

T 

.50 

NSHTON  6  SSE 

2 

61 

•  19 

•  34 

•  01 

.0! 

.29 

.40 

.43 

.01 

■  17 

•  28 

.32 

.22 

|OLNCY  2  S 

92 

.09 

.05 

.10 

.29 

•  30 

.86 

.20 

.22 

.28 

.95 

PALESTINE 

? 

T 

.26 

T 

.41 

.16 

.20 

.54 

■  03 

.02 

.  19 

.35 

.41 

PARIS  UATERMORKS 

89 

.03 

.20 

■  14 

.41 

T 

•  07 

•  30 

.98 

.16 

.36 

•  18 

.30 

.15 

.95 

SAINTE  HARIE 

.30 

T 

•  22 

.37 

•  02 

.26 

.32 

.99 

.  17 

.33 

.25 

.23 

SALEH 

3 

12 

T 

T 

T 

•  13 

•  12 

.44 

T 

•  03 

.26 

1 .19 

T 

T 

.  18 

.26 

.  1 1 

.40 

TUSCOLA 

T 

.77 

•  38 

•  02 

T 

.22 

.12 

1.00 

T 

.92 

.12 

.40 

.37 

VANOALIA  2  NH 

.05 

.27 

•  40 

.01 

.49 

■  46 

•  01 

.28 

.40 

.02 

.41 

HILCOX 

.05 

.35 

.46 

.02 

.04 

.92 

•  16 

■  26 

.67 

.20 

.37 

.36 

WINDSOR 

9C 

.25 

T 

T 

•  01 

•  26 

.46 

T 

.  l( 

•  23 

.93 

■  07 

.60 

.04 

,th 

.07 

.52 

•       •  • 

SOUTHWEST  09 

ANNA  1  E 

.32 

•  10 

.  1 1 

.69 

T 

.04 

.20 

1.11 

■  04 

.43 

•  45 

.49 

BELLEVILLE  SO  tlL  UNlv 

.07 

.48 

• 

1.71 

.06 

.68 

CAHOKIA 

.30 

.  36 

CAIRO  USO  CI  ft 

4 

11 

.26 

T 

•  Z** 

.26 

1.45 

T 

T 

•  01 

T 

T 

.03 

•  66 

.09 

.33 

•  30 

.41 

CAKiOND&LE  SEWACE  PL 

.09 

T 

T 

T 

•  03 

•  23 

.40 

.15 

T 

.39 

.20 

.29 

.62 

.52 

.31 

.46 

.02 

CARLYLE  RESERVOm 

3 

14 

.15 

.01 

.36 

.22 

.66 

■  76 

.23 

•  29 

.11 

.37 

CENTRAL lA  2  Sh 

.10 

T 

•  26 

,Mt 

•  07 

.29 

•  69 

.43 

.13 

.39 

.13 

.27 

CHESTIR 

2 

63 

.10 

T 

•  21 

.53 

T 

.39 

.39 

.29 

.10 

.22 

.38 

.10 

COtDEN  2  S 

4 

37 

.05 

.14 

•  19 

•  09 

.79 

.01 

•  32 

.20 

1.20 

■  05 

.88 

.49 

OU  OUOIN    t  NNW 

3 

21 

.09 

.12 

.32 

.06 

.17 

.01 

T 

T 

•  14 

• 

1.09 

■  02 

.17 

.33 

.72 

GMANO  TOMER  2  N 

^ 

^1 

.05 

T 

T 

.19 

.35 

.05 

T 

.29 

1.2* 

.64 

T 

.96 

HAKANOA   I  NW 

.09 

•  04 

.  12 

.78 

T 

T 

.65 

.49 

1.  10 

.38 

.41 

.45 

MARION  *  NNE 

86 

.05 

T 

T 

.22 

*  IS 

.45 

.05 

T 

T 

.3' 

.25 

•  40 

■  75 

.47 

.28 

.42 

j    NASHVILLE   ^  NE 

2 

94 

.09 

T 

.31 

.48 

.07 

.27 

.42 

■  34 

.17 

.24 

.29 

•  26 

1    PRAIRIE   DU  ROCHfR  IWSW 

2 

91 

.07 

.37 

.41 

.21 

•  63 

.39 

.19 

.22 

.32 

.14 

.25 

.30 

.43 

1  *09 

•  *2 

^  AS  T4 

?n 

T 

.09 

T 

.72 

.92 

.64 

.05 

.12 

•  23 

.63 

"=*lOO  I  WSW 

.04 

.  IS 

.47 

.92 

■  45 

.21 

.19 

.37 

•      •  • 

i:vTHE»ST  09 

ALBION 

.06 

.57 

.30 

.50 

.21 

.95 

.21 

.33 

.32 

T 

.18 

BENTON  FOREST  SERVICE 

75 

.06 

.05 

.35 

.25 

.04 

.59 

.15 

.68 

.97 

.30 

.43 

BROOKPORT  DAH  52 

i 

21 

T 

.  11 

•  17 

.12 

T 

T 

•  02 

.40 

1 .40 

.85 

.01 

T 

•  14 

.31 

•  63 

.93 

.92 

1    CARHI   6  NW 

3 

41 

.02 

T 

T 

•  01 

T 

T 

T 

.42 

.51 

.06 

.75 

■  03 

.26 

.4^ 

.28 

.32 

.23 

.02 

J    DIXON  SPRINGS  ACR  C 

4 

36 

.27 

T 

.06 

.17 

1.45 

,07 

T 

T 

T 

T 

T 

.42 

.62 

T 

.40 

.40 

FAIRFIElO  RAOIO  WFIw 

3 

S3 

.07 

T 

.12 

.25 

.55 

T 

.27 

.07 

l.U 

■  08 

7 

.33 

.01 

.30 

COLCONOA  HAM  51 

4 

78 

T 

.  12 

.18 

T 

T 

T 

.26 

1.14 

.78 

.11 

.35 

■  32 

T 

.64 

.40 

HARRISBURi; 

3 

94 

T 

.25 

T 

T 

.06 

•  21 

.70 

■  04 

T 

.98 

.93 

.02 

.39 

.36 

HARRISAURC  DISPOSAL  PL 

.03 

.04 

.10 

T 

T 

.25 

.62 

.05 

.09 

.76 

.27 

.22 

7 

.31 

HClEANSBORQ  2  ENE 

3 

12 

T 

•  46 

.40 

T 

T 

T 

.30 

•  05 

■  25 

■  78 

.02 

.30 

.24 

.03 

HT  CARnEi.    I  NNU 

2 

94 

T 

.01 

.05 

.37 

.57 

T 

T 

T 

.34 

.39 

.49 

.01 

.37 

.12 

NOUNT  VERNON 

3 

08 

.40 

.45 

.03 

.1« 

.02 

.76 

.93 

.49 

.12 

ROSICLARE 

5 

22 

.32 

T 

.50 

.12 

1.63 

.13 

.23 

.62 

T 

7 

.80 

.39 

T 

t>    SHAMNEETOWN  NEW  TOWN 

4 

09 

T 

T 

.13 

.10 

T 

7 

T 

.22 

.85 

.12 

T 

T 

T 

T 

T 

.93 

.26 

■  37 

:" 

.69 

.29 

T 

J    WAYNE  CITY 

2 

79 

.50 

.53 

.41 

.99 

.22 

.45 

Sm  ratomc*  BOM*  MJowIng  aiMtcn  1a6m. 
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DAILY  TEMPERATURES 


JtNUARy  197^ 


StatioD 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7  8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         »  * 

MAX 
MIN 

NDRTHkEST 

01 

MAX 

MIN 

ALEDQ 

MAX 
MIN 

8 

_  3 

12 
_  3 

IB 
5 

17 
-  8 

23 
7 

17 
B 

17 
-  5 

14 
-  2 

12 
.  5 

13 
8 

13 
0 

3 

-2 1 

19 
-  5 

36 
18 

44 
26 

46 
30 

42 
25 

38 
32 

36 
32 

36 
32 

35 
31 

34 
31 

37 
22 

40 
27 

49 
30 

44 
34 

36 
27 

29 

47 
25 

54 
37 

51 
1  7 

29.7 
15.3 

DIXCN 

MAX 

MIN 

6 

-  B 

10 
_  2 

1« 
8 

18 
-  6 

21 
2 

21 
8 

11 
-  6 

17 
0 

17 

2 

u 

8 

13 
8 

10 
•19 

21 
-  6 

36 
1 8 

44 
23 

45 
25 

36 

32 

38 
33 

36 

32 

38 
32 

36 

32 

36 
32 

35 

23 

42 
26 

47 

25 

38 
32 

35 
24 

30 
2 1 

40 
25 

52 
33 

41 

19 

29,2 
15.3 

FR6EPQRT  H4STE  HTR 

PLT 

MAX 
MIN 

8 

10 

18 

18 

19 

17 
-  5 

9 

-  5 

16 

11 

15 

12 
•  1 5 

7 

25 

34 

42 
26 

45 

36 

38 

34 

36 

36 

34 

32 

35 

45 
29 

38 
33 

34 

30 

39 

47 

26.6 
12.4 

FULTON  D4M  13 

MAX 
MIN 

9 

6 

11 

11 

18 

21 

e 

18 
-  6 

9 

15 

11 

14 

4 

- 1 4 

7 

23 

34 

41 
27 

43 
27 

39 

39 

35 
32 

3! 

35 

33 
25 

35 

36 
24 

49 

38 

33 

32 
2 1 

44 
3 1 

53 

26.8 
13.2 

CALV4 

MAX 
MIN 

9 

5 

11 

18 

18 

22 

18 
-  5 

8 

-  5 

15 

10 

14 

12 

9 

24 

35 

41 

44 

35 

38 

35 

37 

34 

33 

36 

41 
26 

47 

36 

33 

31 

46 

3 1 

54 

27.4 
14.3 

GENESEO 

MAX 
MIN 

5 

-  8 

11 

1 

16 
2 

19 
-  3 

21 
10 

16 
1 

7 

-  5 

17 
-  3 

15 
-  3 

1? 
8 

14 
-  b 

3 

-19 

22 
2 

35 
2 1 

41 
26 

42 
30 

36 
24 

37 
33 

36 
3 1 

36 
32 

35 
32 

34 
30 

36 
23 

39 
27 

46 
29 

37 

32 

34 
24 

26 
22 

46 
24 

53 
36 

44 

1  7 

28.2 
15.2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

10 
_  ^ 

12 
_  5 

21 
9 

21 

_ 

25 
_  I 

20 
1 1 

14 
-  2 

17 
-  6 

18 
3 

19 
7 

16 
8 

10 
-15 

22 
-  7 

37 
19 

44 
1  8 

44 
27 

41 
24 

37 
32 

37 
32 

38 
31 

36 
33 

35 

31 

36 
24 

45 
22 

50 
24 

41 
28 

37 
28 

34 
2  5 

47 
2 1 

55 
36 

52 
22 

31.4 
15.1 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

MOLINE  MSG  AP 

MAX 

MIN 

5 

_  9 

11 
2 

15 

_  I 

16 
_  9 

21 
10 

15 

8 

-  5 

15 
-  4 

10 
-  8 

14 
9 

13 
•  9 

3 

-26 

22 
3 

35 

43 
27 

43 

36 
26 

37 
34 

35 
3 1 

36 
33 

36 
33 

33 
3 1 

36 
2  4 

40 
25 

49 
31 

38 

34 

30 

46 
30 

54 
38 

46 
17 

28.3 
14.9 

MORRISON 

MAX 
MIN 

5 

_  9 

12 
_  4 

18 
8 

21 
-  9 

22 

1 

20 
5 

14 
-  7 

17 
-  1 

16 

16 
6 

12 
4 

8 

-23 

25 
*  9 

37 
2 1 

42 
15 

45 
24 

40 
28 

39 
32 

39 
32 

38 
32 

36 

32 

34 
3 1 

36 
23 

39 

22 

47 

22 

46 

35 
30 

32 
20 

40 
24 

52 
33 

50 
16 

30.1 
13.7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

8 

-10 

10 
_  3 

17 
2 

18 
-12 

20 
-  4 

19 
2 

15 
-12 

17 
-  6 

17 
-  7 

15 
6 

15 
-  4 

12 
-28 

19 
•  1 2 

33 

15 

42 
1  5 

44 
23 

43 

24 

39 

32 

42 
32 

40 
32 

36 

32 

36 
31 

34 

22 

35 
1  3 

46 
15 

45 
32 

36 
25 

29 

1  2 

34 
23 

48 
26 

48 
17 

29.4 
10.7 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

7 

-10 

8 

-  8 

12 

1 

16 
_  3 

18 

0 

20 
5 

15 
-  6 

5 

-  8 

18 

17 
3 

15 

3 

12 
-15 

6 

•12 

22 
5 

32 
20 

37 
26 

39 
26 

34 
29 

36 
30 

36 
31 

38 
32 

34 
31 

31 
26 

32 
22 

36 
22 

42 
28 

36 
30 

33 
2  2 

35 
24 

38 
29 

48 

24 

26.1 
13.1 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

8 

_  B 

10 
_  7 

19 
8 

11 
- 1  3 

19 
_  4 

18 
2 

15 
-  8 

17 
-  8 

17 
-  2 

16 
7 

16 
10 

12 
-23 

20 
- 1  3 

33 
19 

43 
20 

41 
24 

40 
27 

37 
33 

35 
33 

36 
33 

36 
34 

35 
33 

34 
23 

40 
22 

44 

23 

40 

35 

30 

30 
23 

37 
24 

47 

31 

46 

22 

28.7 
13.8 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

-10 

13 
.  3 

17 

0 

15 
-  S 

20 
2 

IB 
-  1 

8 

-  6 

20 
-  2 

12 
3 

17 
8 

1? 
.  I 

I 

-2  1 

22 
1 

34 
2  2 

41 
25 

44 
30 

36 
32 

38 
35 

36 
33 

38 
34 

36 
34 

34 

30 

32 
22 

37 
22 

43 
23 

36 

35 
2  1 

28 

38 
26 

47 

33 

43 
18 

27.7 
14.6 

STOCKTCjN 

MAX 
MIN 

6 

-13 

10 
-  7 

17 
4 

15 
-  4 

19 
5 

17 
5 

9 

-  7 

15 
-  4 

12 
-  4 

17 
6 

11 
0 

6 

-18 

17 
-  6 

32 
16 

39 
24 

43 
25 

39 
27 

38 
32 

36 
30 

35 
3 1 

34 
32 

34 
31 

33 
24 

34 
20 

43 
23 

40 
30 

33 
24 

27 
17 

35 
22 

47 

32 

43 
14 

27.0 
13.3 

TISKILUA 

MAX 
MIN 

11 

12 

20 

22 

24 

20 

14 
-  1 

14 
-  B 

15 

17 

C) 

16 
9 

10 
- 1 6 

22 

39 

45 

45 

42 

38 

36 

38 

36 

36 

37 

44 

2  3 

49 
2  5 

47 
29 

35 
3 1 

31 
2  5 

47 

54 

51 

31.2 
16.3 

WALNUT 

MAX 
MIN 

8 

-  8 

9 

-  3 

17 
7 

19 
-  5 

22 
3 

15 
9 

12 
-  8 

13 
-  3 

13 
-  7 

15 
7 

13 
3 

8 

-19 

20 
-  9 

34 
17 

44 
26 

42 
27 

38 

28 

37 

3 1 

33 

3 1 

34 
32 

32 
32 

33 
3 1 

35 
2  3 

40 
25 

46 
26 

40 

34 
28 

26 

43 
20 

53 
36 

50 
20 

28.4 
14.7 

•           •  * 

MAX 
MIN 

NORTHEAST 

02 

MAX 
MIN 

ANTIOCH  2  NH 

MAX 
MIN 

12 
-  8 

7 

-  8 

12 

20 
_  J 

22 
_  5 

23 
5 

23 
-  3 

13 
-  7 

22 

20 
8 

22 
- 15 

7 

25 

35 

42 

47 
29 

35 

36 

35 

39 

37 

34 

34 

42 
23 

46 

39 

37 

33 
20 

39 
28 

46 
34 

29.1 
14.0 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

5 

-14 

17 
_  5 

20 
5 

19 
_  3 

26 
7 

23 

1 0 

13 
-  ! 

19 
3 

20 
1 0 

21 
1 0 

20 

1! 
-15 

27 
_  5 

35 

35 
2  3 

43 
2  8 

35 

43 

3° 

40 
3  3 

3! 

35 

34 
2  5 

37 
23 

43 
27 

50 

37 
29 

35 

43 
25 

53 
33 

40 
27 

30.9 
16.7 

barrington 

MAX 
MIN 

7 

-  6 

14 
1 

21 
_  5 

18 
_  4 

18 
7 

17 
-  3 

7 

-  6 

20 

18 
7 

20 
1 0 

18 
-14 

10 
- 1 6 

25 

33 

41 
2  7 

43 

2  8 

35 

41 

37 

39 

35 

34 
2  8 

32 
25 

40 
25 

42 

41 

38 

32 
2  4 

38 
29 

50 

28.8 
15.4 

Chicagc  grant  park 

MAX 
MIN 

11 
5 

22 
5 

2'. 
14 

24 
1 1 

23 
16 

22 
1 1 

12 
6 

23 
10 

26 
19 

26 

2 1 

28 
9 

10 
-  1 

26 
4 

37 
25 

42 
30 

47 

38 
32 

39 

36 

45 
34 

38 
36 

36 

35 
3 1 

45 
32 

4' 
34 

46 
37 

37 

33 
29 

39 
27 

54 
38 

47 
23 

33.0 
22.7 

CHICAGO  CHARE  WSD 

AP 

MAX 
MIN 

8 

-  3 

15 
1 

21 
3 

19 
.  I 

20 
5 

18 
b 

9 

-  1 

21 
2 

22 
7 

26 

12 

21 
4 

4 

-13 

24 

2 

36 

40 
2  8 

42 

36 

42 

36 

42 
35 

37 
35 

36 

35 
30 

43 

48 

44 

38 

34 
27 

39 
28 

55 
36 

47 
2  2 

31.0 
18.5 

Chicago  university 

MAX 
MIN 

22 
-  1 

15 
1 

22 
13 

23 
7 

25 
12 

24 
16 

21 
1 

20 
5 

25 
17 

28 

l9 

29 
17 

27 
-  4 

17 
-  2 

35 

43 
26 

44 

45 

43 

42 

45 

44 

37 

36 

43 

47 
32 

49 

49 

36 

35 
27 

50 
34 

54 
29 

34.7 
21.1 

CHICAGO  MIDWAY  WSD 

AP 

MAX 
MIN 

8 

-  2 

18 

0 

20 
t, 

21 

20 
t) 

18 

10 
-  2 

21 
3 

23 

27 

1 6 

27 
5 

7 

•  9 

24 

37 

40 
2  7 

44 

36 

42 

36 

43 

36 

36 

34 

44 
27 

48 

46 

37 

33 

37 

54 
35 

46 

31.4 
18.8 

DE  KALB 

MAX 
MIN 

8 

-  9 

10 
-  6 

18 
8 

17 
-  6 

18 
0 

18 
7 

14 
-  6 

IB 
-  6 

18 
7 

18 

17 

1 0 

12 
-16 

19 
- 1 1 

32 
1 8 

38 

40 

38 
2  9 

37 

36 

38 

36 

33 

36 

39 

44 
25 

44 

36 
27 

32 

36 
2  3 

50 
33 

49 
2  2 

29.0 
14.6 

GE9HARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

15 
_  3 

12 
_  5 

18 

2 

22 
_  7 

19 
_  7 

26 
4 

23 

-  2 

12 
-  3 

19 
3 

18 

1 1 

22 
9 

21 
-15 

26 

39 

46 

37 

39 

49 

40 

41 

36 
28 

36 
26 

43 
27 

47 
2  8 

42 

37 
2  7 

34 

2  3 

43 
32 

54 
36 

31.6 
15.9 

JOLIET 

MAX 
MIN 

12 
-  4 

16 
-  2 

20 
1 1 

23 
-  2 

24 
3 

21 
13 

20 
-  3 

20 
0 

22 
1  2 

26 
14 

25 

10 

17 
-14 

24 
.  7 

38 
19 

42 
19 

45 
30 

46 

29 

48 
3 1 

39 

44 
32 

42 
30 

39 
32 

40 
29 

45 
27 

51 
29 

50 

48 

34 
28 

34 
25 

5B 
32 

56 
27 

34.5 
17.3 

MARENGO 

MAX 

Mm 

5 

-10 

10 
-  9 

IB 
8 

IB 
-  9 

18 
-  1 

20 
3 

12 
-  7 

20 
-  8 

20 
5 

17 
7 

17 

10 

12 
-18 

20 
-12 

31 
18 

42 
23 

43 
25 

39 
27 

39 

32 

36 
3 1 

37 
31 

36 
32 

35 
31 

33 
23 

40 
22 

44 

23 

40 

35 
27 

30 

35 
23 

47 

33 

44 

2  1 

28.8 
13.9 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

10 
-  5 

13 

0 

21 
1 1 

23 

26 
4 

22 
10 

13 
-  1 

18 
-  1 

16 

20 

20 

11 
-13 

23 
_  5 

41 

48 

45 

40 

38 

rt 

40 

36 

3! 

39 

47 

49 
27 

38 

39 

36 

46 
2  5 

55 
35 

47 

32.0 
18.1 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

13 
-  4 

16 

0 

30 
4 

20 
-  2 

22 
2 

22 
6 

10 
-  3 

20 
-  2 

19 
10 

23 
14 

21 
2 

8 

-14 

34 
22 

42 
27 

41 
30 

37 
26 

39 
32 

37 
3? 

44 
33 

35 
32 

36 
32 

34 
28 

42 
27 

47 

30 

52 
33 

37 
29 

36 
21 

37 
24 

54 
34 

45 

2? 

31.8 
17.6 

PERU  2  W 

MAX 
MIN 

8 

-  9 

13 
-  5 

19 
8 

23 
-  8 

24 
-  2 

20 
6 

10 
-  6 

16 
-  7 

17 
2 

18 
8 

17 
7 

10 
-24 

23 
-  B 

37 
19 

44 
26 

44 
35 

44 
24 

47 
30 

36 
30 

37 

30 

36 
31 

35 

30 

37 

23 

43 
25 

51 
27 

50 
29 

36 
29 

35 
25 

47 
21 

55 
27 

46 
20 

31.5 
14.3 

WAUKEGAN  <•  WSW 

MAX 
MIN 

11 
-  6 

4 

-  7 

13 
1 

20 
-  2 

19 
-  2 

19 
8 

19 
0 

9 

-  3 

22 
-  2 

1! 
b 

20 
10 

19 
-IC 

5 

.  9 

25 
3 

33 
24 

41 
27 

42 

30 

34 
3 1 

38 
31 

35 
32 

39 
33 

36 
33 

34 
31 

32 
26 

40 
28 

47 
32 

40 
33 

35 
2  4 

31 
25 

38 
25 

50 
35 

27.9 
15.8 

WHEATON  3  SE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

8 

-  7 

14 
-  6 

22 
11 

20 
-  5 

21 
-  3 

20 
8 

18 
-  5 

20 
-  6 

22 
9 

24 
10 

24 
10 

IS 
•  15 

21 
-10 

35 
20 

42 
22 

44 
27 

41 

26 

42 
32 

39 
32 

40 
32 

40 
32 

35 
31 

35 
26 

43 
23 

47 

26 

46 
27 

40 
29 

34 
25 

36 
24 

53 
32 

53 
25 

32.1 
15.5 

See  Reference  Noles  FoUowlng  Siation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

IT  »• 
• 

01 
le 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  28 

29 

30 

31 

Av«r 

«         *  • 

MAX 

WEST 

03 

MAX 

MAX 

6 

_  7 

13 
3 

21 
3 

20 
_  3 

26 
10 

21 
1 

13 
_  3 

16 
2 

17 

15 
9 

15 

a  6 

1 

-19 

23 

37 

45 

44 

37 
29 

42 
35 

36 
32 

38 
34 

36 
31 

36 
30 

38 
25 

45 
27 

90 
30 

39 
33 

36 
26 

34 
26 

49 
30 

95 
37 

46 
19 

30.7 
16.9 

GQL'OEN   1  NW 

MAX 

6 

13 

l« 

19 
_  7 

23 
5 

20 
16 

16 

15 

15 

17 

15 

6 

25 

39 
18 

40 

45 

31 

41 

30 

41 
34 

38 
3? 

38 

33 

36 
33 

34 

33 

40 
25 

47 
2B 

91 
31 

46 
33 

40 

32 

37 
29 

90 
31 

93 
37 

51 
22 

31.9 
16.9 

LA  HAflPE 

MAX 

9 

13 

21 
5 

19 
-  B 

24 
5 

20 

16 

15 

14 

17 

14 

4 

23 

41 
19 

47 

48 

31 

40 
27 

40 
34 

37 

32 

38 
33 

35 
30 

34 
31 

40 
22 

47 
25 

91 
29 

40 
33 

39 
30 

39 
28 

50 
27 

96 
34 

49 
19 

31.6 
15.5 

MONMOUTH 

MAX 

7 

12 

21 

19 

27 

21 
9 

13 

14 

14 

14 

14 

4 

20 

40 
20 

45 
26 

46 
30 

43 
27 

40 
33 

36 
33 

36 
33 

35 
32 

34 
32 

39 
23 

45 
26 

90 
30 

47 
33 

37 
31 

39 
27 

49 
30 

96 
37 

54 

20 

31.2 
17,0 

auiNCY 

MAX 

9 

17 
2 

21 

22 
0 

26 
1 1 

21 
14 

16 
2 

18 

16 
1 

17 
8 

16 
3 

7 

-12 

28 
5 

45 
23 

45 
33 

54 
34 

45 

33 

45 
37 

37 
33 

40 
35 

37 
33 

35 
33 

43 
25 

51 
29 

99 

33 

47 
35 

40 
33 

37 
32 

54 

31 

60 
38 

53 
23 

34.1 
19,7 

OJINtV    F14  iP 

MAX 
MIN 

2 

-13 

13 
2 

1« 

4 

16 
-  2 

22 
8 

20 
5 

11 
-  3 

15 
1 

12 
-  2 

16 

10 

13 
-10 

B 

-19 

24 
8 

38 
19 

40 
32 

46 
36 

40 
31 

43 
34 

36 
33 

39 
34 

36 
33 

36 
30 

38 
25 

45 
27 

49 
29 

41 
34 

40 
32 

33 
30 

90 
31 

96 

36 

49 

23 

30.5 
17,4 

KUSHVILLE 

MAX 
MIN 

10 

11 

20 
7 

23 

22 

22 
12 

21 

17 

12 

15 

12 

12 

23 

43 
1 6 

45 

43 
30 

43 

30 

43 
30 

38 
29 

37 
31 

37 
32 

37 
32 

43 
26 

50 
25 

92 
29 

43 
33 

42 
33 

38 
32 

92 
29 

98 
32 

52 
22 

32.8 
16.7 

•            •  • 

MAX 
MIN 

CENTRSl 

04 

MAX 
MIN 

8L00MINGT0N  NDSK4L 

MAX 
MIN 

B 

_  9 

11 
_  5 

20 
7 

19 
_  9 

21 

23 
13 

20 

15 

15 

21 

21 

16 
-15 

23 

38 

22 

43 

42 
32 

41 
25 

47 
3 1 

44 
32 

48 
32 

40 
32 

41 
32 

40 
25 

44 
28 

47 
32 

46 
35 

41 
33 

35 
29 

43 
29 

94 
35 

54 
27 

32.9 
17.5 

CHENDl 

MAX 
MIN 

15 
-10 

19 
_  4 

20 

21 

19 

21 
1 2 

20 

17 

18 
9 

22 

21 

12 
-16 

23 
_  7 

37 

42 

41 

38 

40 

35 

40 
3 1 

35 
3 1 

37 
32 

36 
24 

42 
26 

46 
3 1 

44 

30 

49 
33 

34 
26 

43 
25 

54 

51 
27 

32.0 
16.7 

JEC4TUH 

MAX 
MIN 

9 

1» 

2* 

23 

31 
1 2 

26 
13 

21 

29 

28 

24 
16 

25 

12 

27 

40 
25 

43 
26 

46 
3 1 

42 
29 

52 
38 

44 
34 

55 
37 

39 
34 

45 
35 

42 
29 

46 
25 

48 
31 

54 
35 

47 
35 

36 
32 

46 
31 

57 
34 

48 

29 

36.4 
20.2 

f=4RMER  CITY 

MAX 
MIN 

9 

15 

23 

18 

26 

24 

10 

21 

23 

27 

24 
13 

25 

13 

25 

38 

20 

42 
2  3 

43 
30 

38 
26 

44 
33 

47 
3? 

47 
32 

38 
32 

42 
32 

41 
27 

45 
26 

48 
29 

43 
32 

52 
31 

35 
30 

44 
26 

48 

30 

33.4 
16.9 

H4V4N4  POWER  ST4TI0N 

MAX 

MIN 

10 

23 

18 

25 

23 
IT 

22 

18 

19 

20 

18 

12 

24 

42 
20 

45 

50 
32 

47 
26 

42 
33 

41 
34 

40 
34 

37 
33 

38 
33 

39 
28 

46 
25 

90 
30 

47 
31 

42 
33 

39 
30 

49 
31 

57 
37 

33.2 
16. 1 

L4C0N  2  E 

MAX 
MIN 

5 

_  7 

13 

20 
g 

22 

24 

22 

11 

15 

16 

19 

10 

12 

24 

41 
1 9 

45 

48 

40 

38 

37 

39 

37 

32 

35 
32 

36 
24 

46 
25 

51 
29 

45 
33 

38 

31 

33 
25 

49 

2 1 

96 

52 
23 

31.9 
16.3 

LlNCOLi-l 

MAX 
MIN 

10 

16 

22 

16 

25 
3 

23 
15 

20 

23 

23 

21 

20 

5 

-15 

25 

40 
2  3 

45 

45 
29 

43 
27 

45 
35 

37 
33 

46 
34 

36 
33 

43 
33 

39 
26 

45 
26 

49 
29 

49 
32 

51 
34 

36 
31 

46 
30 

96 

47 

28 

33.6 
16.5 

M4S0N  CITY  1  NW 

MAX 
MIN 

9 

12 

20 
10 

16 

23 

21 
13 

20 

20 

20 
2 

20 
1 2 

20 

7 

- 1 9 

23 

38 
23 

41 
2  5 

44 
30 

39 
24 

40 
33 

37 
33 

40 
33 

36 

33 

40 
33 

39 
26 

45 

26 

49 
29 

46 

33 

49 

33 

39 
31 

47 
29 

99 
34 

49 
27 

32.4 
17.3 

«IINDNK  3  NE 

MAX 
MIN 

e 

11 

20 

17 

21 

21 
1 1 

19 

14 

16 

i» 

10 

18 

1 2 

12 

22 

35 
2 1 

40 
26 

40 
28 

38 
2 1 

36 

30 

35 

3? 

39 
32 

36 
32 

35 
31 

35 
24 

40 
25 

44 

30 

44 
31 

41 
32 

34 
26 

44 
25 

93 
34 

50 
26 

30.2 
16.1 

F'E0R14  USD 

MAX 
MIN 

3 

-11 

12 
1 

1' 
3 

14 

19 
8 

20 
2 

10 
-  2 

16 
4 

16 
2 

19 
12 

15 
-  5 

1 

-18 

23 
1 

39 
22 

43 
27 

46 
32 

39 

26 

39 
34 

35 
3? 

40 
33 

35 

33 

37 
31 

37 
25 

44 
21 

«9 
2» 

41 
33 

38 
29 

35 
26 

47 
30 

55 

32 

44 

20 

30.0 
16.2 

PRINCEVIILE   1  N 

MAX 
MIN 

10 
-  8 

12 
-  1 

l» 

10 

20 
-  5 

21 

20 
14 

16 
-  5 

13 
-  2 

15 
-  3 

1! 
6 

15 
7 

10 
-19 

20 
-  5 

36 
20 

40 
29 

40 
32 

40 
25 

38 
32 

35 
32 

38 
33 

35 
32 

34 

32 

35 

25 

43 
27 

48 

30 

45 
35 

38 
31 

31 
28 

46 
25 

54 
36 

51 
22 

30.1 
16.6 

*           •  • 

MAX 
MIN 

E4ST 

05 

MAX 
MIN 

B4NVILl'E 

MAX 
MIN 

12 

20 

22 

21 

28 

25 
8 

23 

24 

30 

28 

20 

18 

19 

27 

35 
26 

43 

45 
3 1 

42 

29 

48 
35 

45 

58 
38 

56 

48 
34 

48 

43 
23 

46 
25 

56 
26 

97 
36 

42 
32 

30 

51 

91 
33 

37.9 
19.6 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

9 

13 

21 

15 

21 

22 
10 

20 
1 

21 
-  2 

27 
1 3 

25 
18 

25 
1 3 

14 

25 

34 
24 

29 

41 
3 1 

38 
24 

45 
33 

4^ 

53 

51 
33 

44 
33 

44 
27 

41 
28 

4* 

3 1 

91 

31 

99 

33 

34 
30 

3| 

54 

46 

34.0 
18.6 

K4NK4KEE    WTR    POLL  CTL 

MAX 
MIN 

15 

6 

17 

22 
-  3 

1<> 
-  1 

22 
13 

22 

1 

9 

21 

21 
18 

27 
19 

22 

12 
-10 

27 
12 

37 

20 

42 
32 

41 
30 

36 
3 1 

39 
34 

45 

45 

36 
33 

40 

34 
28 

<il 
3 1 

47 
33 

52 
35 

37 
30 

33 

38 

54 

30.8 
16.6 

PIPE"  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

e 

-10 

13 

20 

15 

20 

22 
8 

19 
-  5 

18 

20 
10 

25 
14 

24 

13 

23 
-11 

35 
22 

38 

26 

40 
30 

37 
2 1 

36 
32 

37 

32 

42 
32 

39 
32 

38 
32 

37 
25 

39 
26 

42 
30 

42 
30 

91 
32 

34 

30 

39 

54 

51 

31.3 
16.1 

PDNTUC 

MAX 
MIN 

e 

12 

11 

18 

'l 

21 
13 

19 

15 

19 

22 

21 

13 

22 

39 
2 1 

43 

43 
2  8 

25 

31 

35 

40 

33 

36 

29 

43 

32 

49 

41 

34 

44 

55 

37 

54 

31.6 
16.2 

RANTDUL 

MAX 
MIN 

10 

5 

15 

21 

21 

22 
12 

23 

2 

11 

0 

28 

0 

21 
12 

26 
17 

19 

10 
-14 

28 

36 
2 1 

40 
26 

42 
2  8 

37 
26 

44 

49 

52 

35 

44 

37 

43 

45 

3 1 

95 
32 

40 
3 1 

33 

41 

54 

31.8 
16.6 

URtANA 

MAX 
MIN 

7 

-  5 

16 
3 

23 
10 

20 

4 

27 
14 

29 
15 

19 
4 

30 
2 

25 
13 

30 
14 

26 
2 

e 

26 

2 

36 
25 

42 
28 

42 
29 

42 
28 

50 
37 

38 
35 

53 
36 

37 
34 

46 
34 

37 
29 

42 
29 

49 
31 

95 
32 

42 
36 

36 
32 

41 
29 

94 

46 
26 

34.9 
20.5 

N4TSEK4  2  Nw 

MAX 
MD) 

10 
-  5 

13 
-  6 

20 
6 

15 

19 
I 

22 
15 

19 
-  2 

12 
-  6 

20 
1 

25 
l8 

24 
5 

17 
-13 

22 
-13 

33 
l8 

39 
25 

39 
2* 

35 
22 

39 
24 

38 

33 

48 
34 

43 
33 

42 
33 

40 
27 

41 
2* 

49 
2' 

90 
36 

49 

29 

32 
30 

37 
29 

94 

32 

90 
30 

32.0 
16.4 

•          •  • 

MAX 
MIN 

WEST  SOtTHHEST 

06 

MAX 

MIN 

AITON  DAM  26 

MAX 
MIN 

11 
-  9 

8 

-  9 

13 
1 

23 
1 

22 
2 

29 
11 

28 
7 

22 
1 

34 
9 

22 
3 

26 
12 

20 

20 

33 
14 

43 
23 

44 
23 

55 
25 

52 
24 

6? 
24 

53 
33 

94 

33 

44 
32 

47 

43 
29 

47 
29 

93 
26 

92 
35 

41 
32 

36 

49 

60 

37.0 
16.1 

CARIINVILLE 

MAX 
MIN 

7 

-13 

16 
0 

23 
6 

17 
.  9 

25 
1 

25 
9 

21 
5 

30 
5 

31 
8 

23 
l» 

20 
11 

11 
-13 

27 
•  6 

42 
26 

45 
28 

54 

30 

55 

26 

59 

40 

50 
35 

55 
40 

43 
35 

45 

37 

41 
29 

46 
24 

90 
31 

53 
34 

93 
37 

37 
32 

49 

30 

96 

34 

94 

33 

37.6 
19.3 

CRIG0SVUL6 

MAX 

MIN 

4 

-12 

15 
0 

22 
5 

17 
-  3 

29 
7 

21 
IS 

20 
0 

19 
3 

18 

2 

20 
12 

16 
3 

9 

-16 

26 
1 

42 
20 

43 
32 

50 
33 

52 
30 

46 
35 

37 
33 

43 
35 

37 
33 

40 
34 

42 
24 

48 
26 

93 
31 

43 
33 

42 

32 

37 
30 

51 
29 

56 
36 

52 
27 

33.9 
18.4 

MIllSB:iRO  2  SSb 

MAX 
MIN 

S 

-10 

19 
-  4 

22 
6 

22 
-  4 

30 
2 

27 
15 

26 
2 

30 
3 

33 
6 

25 
15 

23 
12 

12 
-14 

30 
-  2 

40 
23 

46 
25 

52 
27 

48 
29 

65 
40 

45 

32 

59 
34 

42 
33 

49 
35 

47 
27 

49 
29 

91 
26 

54 

30 

53 
33 

37 
29 

47 
28 

57 
29 

49 

31 

38.5 
18.2 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

7 

-  9 

6 

-  9 

1* 
5 

20 
-  5 

15 
-  7 

26 
11 

20 
3 

16 
3 

29 
5 

17     19  IS 
4      14  -12 
S**  Ra(»TtDC«  N 

11     29  42 
-15     U  29 
FoUowlag  SUU 

42  SO 
32  29 

49 

50 
34 

46 
33 

46 

34 

38 
34 

44 

29 

40 
27 

46 
27 

91 
30 

91 
39 

40 
12 

36 
30 

49 

31 

97 
34 

32.9 
17.1 

-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  197« 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

713 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

i? 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 
MIN 

6 

-21 

17 

0 

22 
4 

21 
- 1 1 

30 
0 

27 
5 

23 

29 
6 

33 
7 

21 
14 

21 
1 1 

14 
-19 

30 
2 

46 
25 

46 
28 

57 
29 

54 
25 

69 
36 

54 

36 

52 
39 

45 
35 

46 
37 

44 
29 

48 
26 

51 
30 

51 
32 

50 
33 

41 
32 

51 
30 

59 

34 

59 

32 

39.3 
18.2 

PANA 

MAX 

MIN 

-18 

15 

21 
10 

17 
.  2 

23 

e 

25 
12 

23 

31 
2 

31 
1 2 

25 
16 

24 

10 

10 
-15 

28 

38 
27 

42 
28 

48 

30 

45 

30 

57 
34 

53 
35 

59 
40 

41 
36 

47 
36 

39 
29 

43 
25 

49 
30 

55 
33 

48 
37 

37 
3 1 

44 
30 

55 
32 

48 
31 

36.3 
19.6 

SPRINSFIELD  «SC  AP 

MAX 

MIN 

3 

-13 

14 
3 

21 
5 

15 
_  9 

2« 
10 

21 
5 

12 

29 
4 

17 
b 

21 
14 

17 
.  3 

4 

-18 

27 
4 

38 
25 

40 
29 

44 
34 

48 
29 

50 
35 

46 
34 

50 
36 

38 
34 

45 
33 

40 
29 

46 
28 

50 
32 

52 
36 

43 
32 

35 
31 

48 

31 

57 
35 

47 
24 

33.6 
18.5 

VIROEN  1  N 

MAX 

MIN 

7 

- 1  7 

16 
-  1 

20 

19 
- 10 

23 
1 

25 

20 

30 
1 

32 

20 
13 

20 

10 

1* 

26 

39 

25 

«1 
27 

47 

32 

50 
28 

54 
34 

49 
34 

53 
41 

42 
34 

46 
35 

44 
2  8 

46 
28 

49 
35 

50 
32 

53 
35 

37 
32 

48 

56 

55 
26 

36.5 
18.2 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 
MIN 

7 

17 

20 

20 

29 
7 

23 

21 
0 

25 
5 

30 

20 

20 
7 

15 
•17 

26 

43 

44 

52 

54 
27 

53 

47 

46 

42 

45 

41 
27 

47 

53 
27 

54 

50 

38 

49 
29 

59 

58 
29 

37.0 
18.0 

•          «  • 

MAX 

MIN 

EAST  SOUTHEAST 

07 

MAX 
MIN 

CHARLESTON 

MAX 

MIN 

9 

-  6 

IS 

22 
10 

20 

27 
1 2 

14 

26 
-  4 

29 
5 

33 
10 

26 

19 

27 
1  5 

16 
- 1 0 

27 
•  1 

43 
29 

48 

48 
37 

60 

59 

58 
45 

56 
37 

50 
37 

51 
3 1 

43 
29 

50 

30 

58 

57 

38 

39 

42 
31 

56 
33 

50 
36 

39.2 
21.6 

EFFINGHAM 

MAX 

MIN 

9 

18 

23 

20 

29 
9 

29 
1 5 

28 
8 

31 
10 

34 
1 5 

27 
20 

27 
17 

17 

-  8 

30 

38 

43 
29 

51 

50 
39 

63 

67 

59 

49 
39 

54 

39 

48 
32 

44 
25 

50 
24 

58 

57 

46 

43 
30 

56 
32 

52 
32 

40.2 
22  .8 

FLORA  5  NW 

MAX 

MIN 

10 
-  6 

20 
2 

23 

10 

23 
3 

29 

I  2 

32 

12 

31 

12 

33 
9 

33 

15 

29 

22 

28 
IB 

19 
.  5 

31 
6 

45 
26 

47 
29 

59 

32 

54 
46 

65 
46 

62 
39 

65 

45 

53 
40 

57 
38 

57 
37 

45 

25 

52 
22 

61 
30 

58 

48 
33 

46 
34 

57 
35 

53 
40 

42.7 
24.1 

MARSHALL   1  E 

MAX 

Mm 

15 
_  7 

22 

22 

22 

28 

29 
7 

28 

1 

25 
4 

34 
17 

29 

2  \ 

29 
20 

20 
- 1 0 

29 
„  2 

37 
2  5 

42 
30 

46 

28 

47 
35 

62 
37 

62 

58 
45 

56 
39 

50 
37 

50 
32 

43 
25 

49 
25 

50 
2  7 

49 

42 

46 
32 

55 
3 1 

55 

39.7 
21.3 

MATTOON 

MAX 

MIN 

_  9 

18 
_  2 

22 
10 

14 
2 

26 
10 

26 
13 

19 
3 

33 
9 

32 
15 

27 

20 

26 
1 

5 

-  9 

27 

3 

37 
25 

42 
29 

46 
3 1 

45 
34 

56 
38 

51 
34 

58 
38 

40 
37 

50 
35 

39 
29 

44 
27 

47 
30 

57 
33 

47 

35 

38 
32 

43 
30 

55 

32 

49 
28 

36.2 
20.7 

MDWEAOUA 

MAX 
MIN 

9 

- 1 1 

16 
_  5 

21 
9 

19 

27 

25 
6 

22 
-  3 

26 
1 

31 
9 

26 
16 

25 
9 

15 
«14 

27 
_  (, 

37 

43 
28 

44 
29 

42 
26 

47 
35 

48 
34 

57 
36 

46 
35 

46 
36 

46 
30 

45 
27 

48 
29 

55 

55 
36 

38 

45 
3 1 

56 
32 

53 
32 

36.8 
18.3 

NEWTON  6  SSE 

MAX 
MIN 

IB 
_  6 

7 

-  6 

21 
6 

21 
5 

22 
5 

27 
1 1 

29 
11 

21 
9 

35 
9 

29 
18 

28 
19 

22 
.  5 

18 
-  5 

32 
14 

36 
30 

43 
30 

54 
37 

57 
43 

62 
39 

59 
39 

59 
41 

43 
40 

54 
34 

40 
27 

43 
27 

50 
27 

59 

36 

50 
36 

43 
34 

45 
33 

55 
33 

38.1 
21.6 

OLNEV  2  S 

MAX 
MIN 

12 

21 

21 
^  7 

26 
7 

31 

30 

24 
15 

32 
15 

35 

30 

28 
19 

21 

32 

35 

46 

58 

58 

65 

60 

60 

58 

58 

55 

47 

52 
23 

60 
2  9 

53 

48 
37 

48 

55 

50 

'.2.2 
25.9 

paCestine 

MAX 
MIN 

12 

22 
3 

20 
iB 

23 
8 

30 
9 

30 

30 
13 

34 
13 

36 
19 

29 
25 

29 
l9 

19 
_  3 

28 
7 

40 
27 

43 
3 1 

55 

57 

64 

60 

to 
49 

51 

57 

52 
3 1 

43 
27 

52 
25 

60 

57 
38 

42 
37 

48 
35 

55 
33 

49 

33 

41.5 
25.2 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

10 
_  9 

19 
_  J 

21 
9 

IB 
_  5 

26 
10 

29 
7 

23 
3 

29 
1 

33 
17 

29 
21 

27 
15 

15 
-11 

30 
_  3 

38 
25 

43 

30 

46 

46 
35 

60 
37 

60 
36 

*0 

43 

57 
37 

50 
36 

50 

3 1 

43 
27 

51 
3 1 

58 

58 
38 

40 

45 
30 

57 
33 

48 
3  3 

39.3 
21-1 

Salem 

MAX 
I«IN 

10 
-  4 

19 

2 

23 
14 

25 
5 

33 
10 

30 
14 

31 
14 

33 
14 

35 
17 

29 
20 

28 
18 

19 
.  3 

34 
7 

37 
28 

42 
29 

57 
30 

52 
44 

65 
47 

62 
38 

60 
44 

49 

40 

58 
41 

54 
32 

46 
26 

53 
23 

60 

3 1 

56 
42 

45 
36 

46 
29 

58 
30 

55 
38 

"12.1 
24.4 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

21 
_  5 

21 

23 

1 0 

19 

26 
9 

26 

26 

0 

22 
2 

32 

27 
1 8 

25 

1 5 

1! 
■12 

28 

38 

2  7 

40 

42 

40 

47 

45 

52 

51 

46 

46 
29 

44 
28 

48 
27 

52 
29 

50 

36 

44 
30 

56 
32 

53 

36.8 
19.8 

VANOALIA  2  NW 

MAX 

MIN 

10 

10 

17 

24 

0 

19 

29 

1 

28 
6 

21 
5 

33 
12 

23 
12 

21 
1 6 

19 
-10 

18 

31 
16 

37 
30 

42 
30 

43 
35 

57 
38 

63 
37 

58 
37 

61 
39 

62 

32 

41 
27 

44 
27 

49 
30 

57 

31 

44 
32 

42 
30 

45 

55 

3  2 

36.4 
19.1 

WINDSOR 

MAX 

Mm 

9 

- 1 2 

16 
_  7 

21 
10 

17 

27 

27 

26 
4 

26 
3 

33 

26 
1  8 

26 
1 5 

15 
- 1 2 

24 

39 

"il 
29 

46 

44 

56 

56 

60 

57 
37 

49 
37 

48 

44 
2  9 

48 

55 

55 

38 

43 

30 

53 
33 

52 
36 

36.0 
20.5 

•           •  * 

MAX 

Mm 

SOUTHWEST 

OB 

MAX 

Mm 

ANNA  I  E 

MAX 

i«m 

12 

20 

21 

28 

27 

30 

32 
19 

33 
26 

38 

32 

31 

22 

30 

34 
29 

46 

56 
38 

62 

63 

6? 

65 

52 

62 

59 

55 
33 

45 
34 

50 
27 

59 
4 1 

59 
42 

43 
38 

44 

55 

56 

42.9 
28.9 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

MAX 

Mm 

16 

16 

22 

23 

30 
5 

31 

31 

32 
16 

32 

2! 
1 7 

25 

20 

28 

37 

48 

55 
29 

55 

66 

64 

58 

57 

55 

54 

45 

51 
27 

55 
36 

58 

43 

49 

57 

56 

41.7 
23.9 

CAHOKIA 

MAX 

MIN 

12 
3 

9 

_  3 

18 
5 

24 
4 

26 
5 

33 
6 

33 

10 

28 
10 

33 
1 3 

23 
lA 

25 
15 

21 
4 

23 

33 

41 

50 

60 
27 

55 

68 

55 

59 

46 

54 

45 
27 

47 

27 

54 

55 

44 

39 
27 

52 
2  8 

60 
35 

39.5 
20.4 

CAIRO  HSO  CI 

MAX 

Mm 

15 
7 

23 

23 
19 

30 
1  8 

28 

25 

32 
27 

32 
23 

40 
30 

38 

33 
29 

29 

21 

34 

37 

42 

53 

59 

65 

6? 

60 

54 

62 

44 

44 
39 

48 

62 

56 

48 

43 
38 

56 

58 

42.9 
33.0 

Carbonoale  sewage 

PL 

MAX 
MIN 

21 

11 
3 

22 

22 

2' 

28 
1 8 

32 
21 

31 
18 

39 

31 

32 

24 
6 

21 

33 

36 

49 

55 

61 

64 

61 

62 

55 

60 

44 

45 

51 
2  3 

62 

57 

43 
36 

45 

57 

41.4 
25.9 

carlyle  reservoir 

MAX 
MM 

12 
-  6 

9 

18 

e 

22 

l9 

27 
2 

30 
9 

20 
9 

35 

27 

27 

20 

a  5 

18 

32 

38 

45 

57 

57 

66 

57 

61 

44 

58 

41 
29 

44 

28 

51 
2  9 

58 

45 

43 

47 

55 

38.2 
20.8 

COBDEN  2  S 

MAX 

Mm 

13 
1 

21 
5 

21 
15 

31 
1 2 

27 
1  7 

25 
19 

n 

17 

33 
26 

38 
19 

32 
22 

31 
19 

23 
4 

30 

34 
29 

43 
3 1 

51 
38 

57 
49 

63 

62 

65 

50 

59 

57 
37 

55 
32 

47 
37 

51 
25 

58 

59 

57 

44 

37 

57 
26 

57 
43 

43.0 
26.2 

DU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

Mm 

20 
5 

20 
14 

26 
9 

29 
1  5 

33 
I  8 

32 
15 

33 
21 

35 
1 7 

30 

28 
19 

22 

0 

31 

35 
2  9 

50 
30 

56 

58 

65 

62 

54 

58 

55 
32 

44 
28 

52 
24 

60 

60 
3  5 

46 

45 
35 

57 
32 

55 
40 

43.1 
26.6 

HAKANDA   1  NW 

MAX 

Mm 

11 

0 

20 
4 

20 
14 

28 
10 

26 
16 

30 
18 

30 
16 

34 
25 

38 
17 

31 
22 

29 

1  e 

23 
3 

30 
1 2 

34 

46 
31 

52 
38 

60 
50 

62 
55 

63 

60 

49 

56 

57 
38 

56 
32 

45 
32 

52 
28 

60 
2  8 

59 

52 
36 

44 
37 

57 
33 

55 
42 

42.6 
27.2 

MARION  4  NNE 

MAX 
MIN 

21 
0 

10 
1 

21 
6 

21 
10 

28 

10 

27 
2  2 

32 
18 

29 
18 

38 

30 

31 

21 
5 

19 

32 
1 3 

35 
2  9 

50 

60 

63 

63 

63 

63 

53 

60 

43 

45 

52 

61 

55 

45 
37 

46 
3 1 

56 

41.1 
25.5 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 
MIN 

9 

.  3 

19 
3 

21 
13 

21 

28 

32 
17 

31 
13 

32 
18 

34 

29 

25 
17 

19 
*  3 

30 

37 

45 

54 

53 

65 

61 

60 

50 

58 

55 

44 

51 
29 

58 

35 

55 

42 

46 

54 

50 
39 

40.9 
25.5 

SPARTA 

MAX 

Mm 

11 

20 

22 

23 

33 

33 

32 
13 

32 
21 

35 

28 
19 

26 

18 

32 
1 1 

38 
29 

52 
30 

61 
35 

61 
39 

66 
5 1 

63 

61 

51 
4  1 

61 
42 

55 

32 

45 

2  9 

53 
25 

58 
34 

55 
42 

47 
37 

49 

55 

55 

42.9 
26.1 

WATERLOO  I  WSW 

MAX 
MIN 

10 
-  5 

16 
3 

21 
12 

22 
6 

31 
8 

32 
17 

27 
10 

32 
17 

32 
13 

25 
18 

24 
17 

20 
-  2 

34 
9 

43 

30 

50 
27 

55 

62 
42 

67 

62 
36 

59 

48 

55 

45 
30 

45 
27 

54 
27 

53 

56 

44 
3  5 

52 
29 

59 
34 

52 
40 

41.5 
24.3 

•          •  • 

MAX 
MIN 

SOUTHEAST 

09 

MAX 

Mm 

ALBION 

MAX 

Mm 

10 
-  1 

21 
5 

22 
17 

27 
9 

29 
12 

30 
23 

31 
18 

32 
23 

35 
18 

31 
25 

32 
20 

24 

0 

29 
10 

36 
28 

46 
32 

58 
35 

60 
47 

65 
50 

65 
42 

60 

47 

60 
41 

60 
40 

60 
33 

50 
32 

51 
28 

58 
34 

60 
45 

55 
37 

46 
37 

54 
39 

52 
34 

43.5 
27.7 

S««  Haf»t*nc*  Notes  FoUowlcg  SiaUoh  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JtNUARY 


BBODKPORT  B4M  52 

MAX 

19 

MIN 

7 

DIXON  SPRINGS  ten  C 

MAX 

18 

MIN 

3 

(^ilRFIELD  RADIO  HflM 

MAX 

16 

MIN 

-  1 

HiRRISxuDC 

MAX 

23 

MIN 

e 

KCLEJNSeORD  2  EN6 

MAX 

19 

MIN 

0 

MT  CiRHEL   1  NNW 

MAX 

14 

MIN 

1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

21 

MIN 

-  5 

ROSICLiRE 

MAX 

le 

MIN 

5 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MW 

MAX 

MW 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

HON 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

Day  of  Month 


10     11     12     13     14     IS     IE     17     18     19  i  20    21     22    23    24  25 


25  2S 
11  IS 


22  23 
B  16 


30  32 
12  25 


30  28 
U  23 


29  29 
14  22 


22  25 
10  10 


38  42 
28  26 


34  38 
26  23 


36  39 
26  22 


30  36 
19  23 


33  36 
19  19 


30  35 
19  22 


36  41 
27  25 


33  33 
26  23 


32  33 
24  21 


30  29 
23  20 


33  33 
26  21 


39  45 

35  37 


35  43 
30  34 


30     41  40 


53  58 
42  45 


54  61 
39  34 


58  58 
40  46 


65 
53 


48  57  59 
31     40  46 


58  66 

41  51 


65  62 
-.7  57 


44  49  41 

63  to  58 

46  57  42 

6!  62  59 

50  58  41 


58  45 
36  38 


59  44 

35  33 


61  59 
40  48 


60  58 
38  44 


57  57 
40  45 


63  58 
33  45 


49  61 
25  44 


62  57 
34  45 


52  61 
24  43 


61  58 
37  44 


51  56 
42     34  48 


8««  R«l*r«Dc«  NotM  FoUowtag  Suuoa  Ind«i 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
JANUARY  1974 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

)shine 

I  in  cot 

Ul  Ibt^l 

1.0 

ant 

Average 

ion  of 
t  mile 

0  _ 

StancJarcJ  of  Time 
CENTRAL 

.01-.09 

.10-. 49 

.50-. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Fastei 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSD  C! 

43 

SM 

26 

6 

3 

6 

1 

1 

0 

17 

21 

CHICAGO  0  HARE   WSO  AP 

25 

4.3 

9.6 

32  +  + 

21 

30 

80 

77 

72 

77 

3 

8 

5 

1 

1 

0 

18 

7.0 

CHICAGO  WSO  AP 

24 

3.1 

7.7 

26 

W 

31  + 

82 

80 

72 

76 

6 

7 

4 

1 

1 

0 

19 

42 

7.1 

MDLINE  wsn  AP 

25 

3.4 

9.5 

32 

NW 

31 

76 

76 

71 

75 

5 

3 

6 

0 

2 

0 

16 

49 

6.8 

PEORIA   WSD  AP 

25 

1.9 

8,6 

25 

NW 

31 

81 

81 

72 

76 

3 

5 

5 

1 

1 

0 

15 

43 

7.2 

RDCKFORO  WSO  AP 

26 

2.5 

9.5 

25  +  + 

30 

31 

84 

83 

76 

81 

6 

4 

5 

0 

2 

0 

17 

6.8 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

24 

2.4 

10.1 

31 

SW 

30  + 

82 

81 

74 

79 

5 

2 

7 

1 

0 

0 

15 

39 

7.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINnlS 

JANUtBY  197» 


Station 

J3 

■s. 

a 

IN) 

0} 

Day  oi  month 

Average 

Timi 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

e 

MAX 
MtX 

HI^ 

92 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

3'! 

32 

34 
32 

34 
32 

34 

30 

32 
32 

33 
31 

32 
32 

33 
32 

34 
31 

34 
30 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

40 
33 

40 
33 

40 
37 

38 
37 

37 
36 

36 
36 

39 
35 

39 
39 

39 
35 

37 
36 

37 
36 

39 
35 

35.3 
33.4 

Sec  Reloronco  No1c»  Following  Slalion  Index 
-  11  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


iLLlNrJIS 
JtNUAPY  197^ 


Day  of  month 


Dtauon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

«      *  « 

NORTHhgST  01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

2 

2 

l.S 

« 

3 

3 

i.e 

5 

9 

T 

5 

3.6 

9 

1.6 

10 

3.e 

14 

T 

12 

11 

11 

10 

9 

7 

6 

< 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

FREEPORT  U4STE  WTR  PIT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

.5 

1 

.s 

2 

1 

1 

.5 

2 

.5 

2 

2 

2.0 
4 

.5 

9 

4.5 

9 

7 

7 

7 

6 

9 

4 

3 

I 

1 

3.0 

a 

■ 

2 

1 

.5 

2 

1 

1 

04LVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

3 

T 

3 

.2 

3 

3 

3 

.S 

3 

T 

3 

3 

5.0 
8 

1.0 

9 

2.0 

11 

T 

11 

IC 

9 

9 

8 

6 

9 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

.9 

L 

T 
T 

T 
T 

MOLINE  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.2 
T 

1 

1 

1 

1.4 
2 
.2 

2 
.2 

3.0 
2 
.2 

•  6 

5 
.5 

3.6 
6 
.7 

.  1 
9 

1.2 

9 
.9 

T 

f 

.a 

7 
.8 

4 
.7 

3 
.6 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

1.3 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

1.2 

T 

T 

T 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNo 

2.0 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

4 

4 

3.0 
6 

r.o 

6 

5.0 

10 

10 

10 

8 

5 

3 

2 

1 

1 

2.0 

1 

.5 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1 

1 

RDCKFQRO  HS!)  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

<t 
.6 

1.1 
.7 

T 

5 
.8 

5 
.S 

5 
.7 

.9 

5 

.e 

6 
.B 

3.2 
9 
.3 

.1 
7 
.5 

3.0 
6 
.6 

.6 
9 
.9 

9 
.9 

T 

9 
.9 

9 
.9 

7 
.9 

9 
.9 

5 
.9 

5 
.8 

4 
.6 

2 

.a 

1 

2.1 
1 
.5 

2 
•  5 

2 
.4 

2 
.4 

.1 

1 

1.1 

1 

1 

1 

T 

•      •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

l.i 

; 

5 

5 

.1 

5 

T 

5 

5 

3.5 

8 

1.5 

9 

3.0 

U 

T 

11 

.3 

U 

11 

U 

9 

a 

7 

6 

4 

3 

T 

3 

2.9 

4 

4 

4 

3 

T 

2 

2 

2 

1 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
i 

.6 

5 

: 

5 

1.4 

6 

2.5 

9 

2.4 

10 

5.0 

14 

'l\ 

15 

.1 

15 

14 

12 

10 

8 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

.4 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 
T 

.9 

T 

T 

I 

1 

1 

.9 

1 

1 

2.5 

1 

.1 
4 
.5 

2.7 
4 
.8 

.4 
7 
.9 

7 
.9 

.  1 
7 
.9 

7 
.9 

4 
.8 

2 
.6 

1 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.6 

T 

T 
T 

T 

T 

1.2 

1 

1 

3.6 

1 

.3 
4 
.5 

2.9 
5 
•  6 

.7 
T 
.  { 

.9 

.4 

6 

I  .0 

6 

1.0 

9 
.  9 

4 
.  f 

2 
. ' 

2 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

.7 

3 

3 

3 

3 

.5 

4 

4 

4 

3.0 

7 

1.6 

9 

2.3 

U 

T 

8 

6 

5 

5 

5 

2 

2 

.5 

2 

T 

2 

1 

1 

1 

1.0 
1 

.5 

1 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.i 

1 

1 

.S 

; 

1 

1 

4.0 

5 

2.0 

6 

1.5 

a 

7 

7 

6 

9 

4 

3 

3 

2 

T 
T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

5.0 

5 

5 

2.! 

7 

t 

6 

— 

4 

2 

2 

1 

T 

•       *  * 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3 

1.0 

<> 

>< 

4 

T 

4 

4 

4 

3.0 

7 

2.0 

9 

T 

9 

9 

9 

7 

6 

5 

5 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.5 

1 

I 

1 

1 

l.C 

; 

2 

2.3 

4 

1.3 
5 

3.0 

8 

.a 
a 

8 

a 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

.5 

eulNCr  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

6 

T 

6 

6 

! 

5 

.1 

3 

3 

1.4 

3 

2.6 
4 

1.1 

7 

T 

a 

8 

T 

7 

6 

9 

3 

1 

1 

T 

1.4 

1 

•      *  * 

CENTRAL  O^i 

Bldomincton  normal 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5 

T 

5 

T 

: 

; 

4 

T 

4 

.5 

4 

2.8 

7 

2,8 

9 

T 

a 

e 

7 

6 

9 

4 

2 

T 

T 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

7 

6 

( 

6 

; 

! 

5 

2.0 

7 

3.8 

11 

11 

11 

10 

9 

9 

1 

T 

2.5 

3 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

2.0 
5 

3.0 
8 

a 

8 

7 

7 

6 

9 

4 

3 

1 

T 

PEORIA  USD  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

a 

.1 
2 
•  3 

2 

2 

.: 

2 
.2 

.3 

; 

.: 

3.1 
3 
.3 

l.G 
6 
.6 

1.3 
7 
.7 

T 

I 

. ! 

e 

.8 

7 
.9 

7 

1.0 

« 

1.1 

6 
.1 

4 
.6 

2 

1 

T 

T 

T 

.7 

T 

*       •  * 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

« 

< 

T 

4 

I.e 

6 

1.0 

7 

T 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

6 

9 

4 

« 

2 

1 

T 

T 

T 

2.5 

1 

1 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

T 

; 

3 

4.G 

3 

1.9 

e 

.! 

( 

T 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

6 

6 

( 

< 

e 

6 

( 

6 

2.e 

1.2 

IC 

1.1 

11 

U 

11 

9 

1 

e 

4 

3 

; 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.7 

3 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

! 

5 

5 

! 

5 

T 

! 

T 

! 

5 

4,0 
9 

2.2 

u 

l.C 

11 

T 
11 

U 

7 

4 

3 

a 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

: 

<i 

« 

■ 

T 

; 

1.7 

5 

3.0 

a 

T 

8 

T 

1 

a 

a 

i 

( 

4 

: 

T 

4.0 

3 

T 

•       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
U 

f 

7 

1 

« 

T 

( 

S 

T 

S 

T 

5 

4.0 

9 

T 

> 

a 

6 

[ 

3 

1 

T 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

! 

.5 

5 
.5 

9 
.6 

T 
.6 

T 

S 
.6 

T 

4 
.6 

.6 

.i 

4 
.5 

2.7 

4 

.7 

.8 

7 

1  .0 

T 

7 

1  .0 

7 
■  '^ 

7 
.9 

7 
.8 

: 

.8 

• 

3 
.6 

1 

T 

3.0 
T 

1 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

«       *  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON  6  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

■ 

• 

3 

■ 

3 

• 

3 

: 

T 

2 

i! 

2 

; 

2 

2 

2 

1 

SALEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

i 

I 

; 

1 

1 

1 

1 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  197» 


Day  ol  month 


aiauon 

1 

2 

3 

A 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SNOWFSLL 
SN  ON  GNC 

1* 

T 
1<> 

14 

u 

M 

H 

1.5 

1« 

16 

9'.0 
20 

T 

2C 

20 

le 

H 

IC 

e 

e 

3 

T 

VANDAL  I  A   2  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

" I NOSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

S 

8 

a 

T 

7 

t 

T 

6 

S 

.9 

: 

T 

9 

i,> 

t 

T 

t 

a 

c 

1 

e 

9 

3 

T 

T 

T 

•       «  • 

SnUTHKEST  oe 

■I'U  I  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.: 

T 

.9 

1 

1 

T 

I 

- L .EVILLE  SD  ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

C  A  I RO  WSO  C  1 

SNOWF A  L  L 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

SP4RTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

1 

1 

1 

1 

•        «  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.9 

•  9 

COLCDNOA  DAM  SI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

.9 

I 

l.i 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

HARRtSBURC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

I 

1 

2. a 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Sm  Rdcranc*  NolM  FoUowtno  SluUon  IndM 


STATION  INDEX 

ILLINOIS 
JANUARY  1974 


INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

ALR I  ON 

00  55 

04 

EDWARDS 

7 

3b 

23 

88 

03 

490 

6P 

H 

ILL.   STATE   POLICE  RADIC 

ALE  DO 

0072 

0  1 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE   t  BURGESS 

ALEXIS   I  SW 

00S2 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

S't 

673 

C 

ALEXIS  MilN  SEKVICcS 

ALTON  0AM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

3b 

53 

90 

11 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0187 

US 

UNION 

4 

37 

28 

B9 

14 

640 

6P 

bP 

H 

J.   BON  HARTLIimF 

ANTIDCH  2  NW 

Oi  03 

0?. 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMIS  G.   ROBINSON.  JR 

ARGQNNE   NATInNAL  LAB 

02  37 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGONNE   NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

02b  1 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

?'.9 

12 

570 

c 

CHARLI;<;   H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

630 

tOWARO   L.  SCHUTTF 

AUP.ORA  COLLEGE 

0333 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHVSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

U  J  7  o 

FULTON 

I 

40 

44 

90 

c  ^ 

6  50 

7  A 

jAMtS  R  MITCHELL 

BAHRINGTDN 

0  4^2 

02 

LAKE 

I 

42 

1 0 

8  R 

09 

800 

8  A 

8A 

RAYMOND  C  SHAVER 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

640 

7A 

GEDKOE  E.  GRIOER 

BEAROSTQWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE   SQ   ILL  UMIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

5  1 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  fJELLEVILLE  RES  CNTP 

BFLVIDEPE    1  F 

0583 

BOONE 

6 

42 

1 5 

8  8 

815 

LEON  R  MOSS 

BEi-lTLFY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9 1 

06 

65  0 

6P 

HOWARD  W.  CQFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

■J  9 

FRANKL  IN 

4 

38 

02 

88 

5  5 

445 

8  A 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLIJCIMINGTDN  WATERWORKS 

U  '  D  i 

0  4 

MCLEAN 

4  0 

30 

89 

77 

7  A 

BLOUMINGTON  WATtRWORKS 

BLnnMINOTGN  MDRMAL 

0766 

04 

MC  LE AN 

1 

40 

3  1 

89 

00 

7  fl  5 

4  P 

4  P 

1-} 

ILL   STATE   NORMAL  UNI 

B  L "F  F  S 

0781 

0  6 

SCOTT 

I 

39 

45 

n  r 

VEPNHN   \,  NUPTRUP 

BRLOKPQRT   DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

33C 

6  P 

6  A 

U  S  CORPS  OF  fcNGINFERS 

CAHOKI A 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8A 

CAHUKIA  TKcATi^ENT  PLT, 

CAIRO  WSO  CI  R 

1 166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHFR  SERVICE 

CANTON   1  FSE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

0 1 

628 

6P 

RADIO   STATION  WBYS 

CAKBONDALE   SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

1  0 

39C 

7  A 

7  A 

HUGH  B  BOYD 

C ARL  INV I LL  6 

1230 

06 

MACUUP  I  N 

1 

39 

17 

89 

52 

025 

6P 

6P 

H 

JACK   A.  CAMPRLLL 

carlinville  no.  2 

l?iJ4 

Oi 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

62  1 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

Clinton 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

|?A 

fl  A 

flA 

I)  S  CORPS  Fi'iGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

3b 

1  0 

88 

\  2 

390 

7A 

HUBERT  BOHLE^cR 

CENTRALIA  2  SW 

1366 

0  6 

C  L I NTON 

2 

3  8 

30 

89 

1  n 
1  u 

t  O  J 

7  A 

CITY   OF  CENTRALIA 

CHANNAHON   DRESDEN  ISL 

i  t  ^  u 

GRUNDY 

] 

4 1 

24 

8  8 

1  7 

J  U  3 

7  A 

IJ  S  CJRPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

u 

710 

6P 

7A 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

CHFNIJA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOM.-IER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARKIS 

CHICAGO  CALUMET   TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAG'J  C   WTR   FILT  PLT 

1  573 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

64C 

f 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

4 1 

53 

37 

37 

60C 

MID 

JOHN  GRU8ER 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  Q'HARE  WSD  AP  R 

1549 

02 

COOK 

] 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MIC 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO   RDSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4 1 

42 

87 

3  8 

659 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO   KACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  UIST 

CHICAGO   SAN   nlST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S   WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DiV 

CHGD  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87 

44 

630 

CHICAGO  WATER   PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

CDQK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2  K 

1 2  M 

NATL  WFATHFR  SFRVICg 

CHICAGO  MlOWaY  WSD   AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

4 1 

47 

8  7 

45 

601 

MIC 

Mil. 

H  J 

NATL   WFATHER  SERVICE 

CHILLICDTHE 

1627 

04 

PEORIA 

] 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H,  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

i,54 

FRANK   K.  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

] 

40 

08 

8  8 

58 

69  5 

5  P 

R.    E,  PITKAT 

CDBDEN  2  S 

17  7^ 

Of 

UNI  ON 

3  Y 

0  T 

1 

i  3 

540 

"  r 

5  r 

R.   0,  ANHERSDN 

COULTERVILLE   1  SSW 

194^ 

0  i 

RANDOLPH 

2 

0  0 

1  1 
i.  I 

JO 

J  J.  0 

c 

C   WARRFN  BIRCnLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRtTE 

DANVILLE 

214C 

05 

VERMl LION 

7 

40 

08 

67 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILII3N 

1 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

671^ 

7P 

7A 

H 

MRS   FTHELDA  C  SWIGART 

DE  KAL8 

2223 

02 

DF  KALH 

e 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   IlLINIOS  UNIV 

i1I  I'ON 

234f 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

O90 

6P 

7  A 

H 

ROBERT  H.    N ELLIS 

OIXDN  SPRINGS   AGR  C 

<;353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

5^0 

4p 

4P 

c 

OIXUN  SPRGS  AGPIC  CNTR 

DOWNS   2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

26 

88 

51 

794 

c 

ADA   A.  DEVINF 

DU  OUPIN   1  NNW 

24b3 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

DAnin  ^. taTtdm  iaIDON 

KML'I,'      >|ui  WUWIN 

EDELSTE  IN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.    UFVERA  M.  GEBHART 

EFFINC-HAH 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

0  2 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS   MYRTLF   E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATfRWHRKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPr  JF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

^931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

PE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

750 

VP 

7  A 

r 

NORAH  Y£AGLb 

FLORA  5  NW 

310=; 

07 

CLAY 

1 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V   A  HALt 

FRtEPDRT  WASTE   WTP  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREE^ORT   WASTE   WTR  PLT 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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WlJO£iri  V  LiLX 
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PRECIP. 

EVAP. 
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H'JLTJN   DAM  13 

3290 

0 ) 

WHITESIDE 

<i 

4  1 

54 

90 

OQ 

S  Q  '5 

7  A 

7 1 

C 

GALFNfl   1  N 

3312 

0 1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

c  0 

f  f\j 

6  ^ 

DIETRICH  KRDENCKE 

GALESRURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GALV4 

3335 

01 

HENRY 

I 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RATMASriN    F  <;MTTH 

GEBHARJ   WOODS   ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

S  0  R 
J  U  J 

It 

7  A 

r.ERHARD   WOODS    STATF  PK 

GENESE  J 

3384 

U  I 

HENRY 

6 

4  1 

27 

90 

A  "3  Q 

M  T  n 

.vi  t  n 
n  1  U 

GIBSQN  CITY 

3413 

05 

FDRO 

I 

40 

2  8 

8  8 

65  5 

7  P 

GLADSTIJNE    0AM  18 

HENDERSON 

4 

4  0 

5C 

Q  1 

04 

536 

8  A 

GOLCQNJA   DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

2  2 

8  8 

9  0 
c  7 

3  4 

6  A 

C  H 

n  ^  rnRp^  np  pm(^tnpprc 

GOLDEN   1  NW 

3530 

02 

ADAMS 

1 

40 

07 

9  1 

u  c 

'  t  p 

A  D 
0  K 

6  P 

ERNEST   I HNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

3  8 

5  8 

9  0 

£  ' 

47C 

7  A 

DAIM      P  ARMDiA 

GRAND  TOWER  i  H 

3599 

0  £ 

JACKSON 

4 

37 

40 

8  9 

■a  A  "7 

7A 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREFNPIELO  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

C 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

36fa3 

07 

CUMBERLAUD 

7 

3  9 

15 

88 

10 

525 

5P 

JOHN  Wt  WYLDE 

GREEi^lVILLE   1  E 

3693 

06 

BONO 

2 

38 

53 

89 

?4 

5  8C 

7  ^ 

HAROID   A  DAVIS 

GRIGGSVILl.t 

3717' 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

7  OC 

1  r 

7  A 

HARDIN 

385C 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

3  1 

^  A  n 

<  D 
3  r 

nRviiic  inHNF^ 

HAKR I SBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

8  8 

^  c. 

1 A  Ai 

r 

R  D 
5  r 

n 

CLYDE   PI  TTMAN 

H4r<RISBUR&  PlSPnSAL  PL 

3864 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

8  8 

A  A 
J  y  U 

7  A 

t 

riTY  nT<;PLiSAi  piamt 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

^  A  A. 

6  P 

7  A 

HAVANA  POWER  STATION 

HFMNEPIN   PQVvgR  PLANT 

4  013 

0  1 

PUTNAM 

4  ]_ 

1  fl 

8  9 

1  Q 

4  64 

5  P 

5  P 

5  r 

UPM[\IPOTNj    PnuiPB     Pi  AWT 

HILLSBQRO  2  SSw 

4  106 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

7  5  n 

A  D 
0  r 

7  A 

MRS   RICHARD  T  PATTIE 

unopEs  rofj 

4198 

0; 

VERM  1 L ION 

7 

40 

28 

37 

40 

710 

6P 

7A 

C  H 

JOHN   F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE   PDWFR  PL 

4317 

o7 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

37 

40 

455 

7A 

C 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS   CITY   0AM  16 

4355 

c  1 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

9  1 

0 1 

554 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSCiMVl  LLE 

4442 

Oc 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

620 

7* 

7A 

WLDS  RAOID 

JFkSEYVILLE   2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

I 

39 

06 

90 

2 1 

630 

5  P 

8  Z 

jerseyville  swg  plant 

JOLIbT  BRANDON   RU  DAM 

453c 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

542 

8  A 

U  S  CORPS  DF  ENGINEERS 

JOLIcT 

4535 

Oi 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

52C 

6P 

6F 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  WTR   POLL  CTL 

4603 

0; 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

7A 

It 

C  H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KE ITHSJURG 

4655 

0 1 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KFV»A,<IE£ 

4710 

0  1 

HENRY 

] 

4 1 

15 

89 

3  5 

62c 

5  P 

5  P 

STAR  COURIER 

kfaanee  baker  park 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

C 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCAIO 

4739 

04 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH   J   KINK,  JR 

LACDiN  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

2 1 

614 

5P 

5P 

MRS.   J. 8. PACE,  JR. 

LA  HAPPE 

4822 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

53 

700 

7P 

7A 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4S79 

0  1 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

BDYCE   D  HUMPHREYS 

LA  SALLE   1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

74 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

lawrencevill; 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

4 1 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

59C 

6P 

7i 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CASIN  PK 

n  Q  c 
p  u  0  ^ 

ci  1 
\j  1 

COLES 

1 

39 

p  5 
c  c 

8  8 

f 

L 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LJCKPPKT  PdWER  HOUSE 

WILL 

4  1 

34 

0  0 

sag; 
-J  0  5 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

38 

30 

450 

c 

JAMES   F.  MORGAN 

"lACK  INAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

o70 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACnMB 

526C 

(, ; 

MCDONOlGH 

1 

40 

28 

90 

40 

702 

7A 

VERNE  GEFR 

HAKANDA   1  NW 

5  29  4 

u  c 

JACKSON 

4 

^  7 

5  0 

R  Q 

1 4 

680 

6r 

HARVEY   B.  HAPTLINt 

marfmgq 

532^ 

C  2 

MCHENRY 

*t  C 

0  0 

36 

8  20 

A  D 

0  r 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

C  3 

FULTON 

1 

1 

4  0 

23 

640 

c 

TRUDY   M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

0  a 

WILLIAMSON 

4 

3  7 

46 

8  8 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAKDA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

0  2 

8  fl 

5  8 

720 

c 

LLOYD  J,  SIMPSON 

MARS  E I L 1  t  ^    1  If  K 

5372 

02 

i  A  SAME 

1 

1 

4 1 

2  0 

8  8 

45 

4  36 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

5380 

07 

CLAKK 

1 

39 

23 

8  7 

4 1 

575 

5  P 

*>  P 

ERNEST  THUMAS  PINt 

MASON  CITY  1 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

r 

JAMES   M.   MC  DQNALO 

MATTQON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MChENRY   LOCK   AND  DAM 

5^9; 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

c 

ORVILLE  W  GULLANG 

hCLFANSBORO  '  ENE 

5515 

09 

HAM  I  L  TnN 

5 

38 

06 

8B 

30 

480 

7A 

7A 

RICHARD  G  BROWN 

MFDOR& 

5539 

06 

M  Af  ilUP  T  N 
1  1 M  L    w  r  X  1^ 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M,   F,  DODGE 

MINDNK  3  Nc 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPARDD 

MDL  TNFWSr,   AP  R 

5751 

01 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MIC 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMQUTH 

5768 

Oj 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS    INEZ  M.  FINLEY 

MTMTTrPiirt  Kin  7 

5792 

c; 

D  T  ATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

74 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHANAN 

iMHRa  IS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

74 

RAY  WEBB 

i'-'CRR  I  SON 

5833 

01 

WhlTESIOE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY    0"=  MORRISON 

MQRR I SONVI LLF 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS   nUROTHY  A  BOLLARD 

MT  CARMEL   1  nNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

37 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GDRDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

70C 

4P 

84 

GLEN  DOTY-SUP  SEWAGE  PL 

MOUNT  OLiVE    1  F 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

74 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  URQWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

711 

5P 

HOMtR  L.  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

38 

19 

86 

52 

479 

7A 

74 

H 

ROBERT  MDQRHOUS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES!  i 

MOWEAQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A.  OGOLEY 

MURPHYSBORJ  2  SW 

59(J3 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE   h  NE 

60U 

08 

WASHINGTON 

2 

30 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

DOYLE  CQHLMEYER 

NEW  BnSTON  DAM  17 

6030 

01 

MERCER 

4 

41 

1 1 

9  1 

03 

548 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWTON  6  SiE 

6159 

C7 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7A 

C 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

C 

CARL  C  KEtLE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

3d 

42 

88 

04 

460 

6P 

6P 

RADIO   STATION  WVLr' 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

86 

50 

474 

7P 

7P 

H 

JOHN  A.  BEED 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.   M.  GADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHR ISTI AN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

C.    L.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87 

4  1 

710 

I*!  I  L 

M  I  D 

H 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOUHLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wlnt 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Hin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE, 

CORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

"  in  the  'ISupplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  '  ' 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed,     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  mon?h  detailed 

Prec?pitf^?on'*Da?a'^r^  ^^^^ "     ^"^^^^  ^''""^^  ^""^  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

by  reference   'RV     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipltatic  v  Data"  bulletin.  1"^^^=^*^^ 
G    "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  grrund  in  that  month. 

J    "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  montl^are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


Cli:a?ic'c:n?L!'isheeilL?"o«h^f"oL'^"2S80r''''  ""^"^"^  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 

Director,   National  Climatic  Center 
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29.6 

39.8 

2.2 

70 

26 

13 

25 

699 

0 

2 

17 

0 

1 

88 

-  1.57 

.92 

21 

.6 

Q 

1 

2 

0 

BELLEVILLE   SO    ILL    UN IV 

19.3 

28  .3 

38.8 

55 

28 

7 

25 

729 

0 

3 

19 

0 

2 

93 

1  .  33 

21 

.8 

0 

2 

2 

CAHOKIA 

D  1 

07 

22 

3  .  0 

2 

2 

CAIRO  WSO  CI  R 

19.  7 

33.  1 

11.1 

1  .  7 

67 

28 

17 

25 

656 

0 

2 

16 

0 

-  2.05 

1.11 

21 

.  1 

T 

10  + 

2 

1 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

17.9 

27  .  1 

37,5 

.0 

68 

2 

15 

26  + 

755 

0 

1 

20 

0 

1 

71 

-   1  .38 

.95 

22 

.5 

T 

25  + 

3 

2 

CARLYLE  RESERVOIR 

0 

5 

23 

0 

3 

05 

.  61 

1.56 

22 

1 .  0 

1 

21 

3 

COBOEN  2  S 

50.1 

29.3 

39.9 

71 

28 

12 

25 

698 

1 

93 

.99 

21 

T 

T 

21+ 

3 

2 

° 

OU   QUOIN   I  NNW 

51  .on 

27. 7n 

39  .  1M 

2.1 

70 

28 

9 

25 

709 

0 

3 

20 

0 

2 

37 

-  .52 

1  .58 

21 

3 

1 

50.6 

29.2 

39.9 

73 

28 

1  I 

25 

695 

0 

3 

18 

Q 

1  .02 

21 

r 

T 

21+ 

1 

MARISh   ^  NME 

16.1 

25.1 

35  .9 

65 

13  + 

8 

26 

808 

0 

5 

23 

0 

1 

53 

-    1  .  70 

.  72 

22 

1  .9 

1 

25 

3 

2 

0 

NASHVILLE   ^  NE  • 

17.8 

28.5 

38.2 

65 

28 

9 

25 

716 

0 

3 

19 

0 

2 

85 

.21 

1  .85 

22 

1.2 

1 

25  + 

3 

2 

1 

SPARTA 

51  .3 

29.0 

10.2 

3.  1 

70 

28 

7 

25 

689 

2 

93 

.29 

1  .15 

21 

3.0 

2 

21 

1 

2 

1 

UATERLQO    1  USU 

50.6 

27  .9 

39.2 

68 

12 

10 

25 

716 

0 

3 

21 

0 

1  .27 

1  .90 

22 

1  .8 

2 

21 

3 

p 

2 

DIVISION 

38.5 

1  .5 

2 

50 

.  11 

1  .  7 

XXX 

ALBION 

19  .  1 

28.7 

39.  1 

67 

28 

8 

25 

719 

0 

2 

17 

0 

2 

59 

-     .  10 

1.13 

19 

5.0 

1 

21 

3 

2 

1 

BROOKPORT  DAM  52 

51.1 

31.5 

0 

2 

11 

0 

2 

10 

-  J  .  66 

1  .  31 

22 

,  5 

1 

8 

2 

2 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

51.7 

29.9 

10.8 

68 

1 

12 

25 

672 

0 

2 

15 

0 

2 

31 

.92 

22 

T 

8 

1 

3 

0 

r  M  1  Kr  i  C  L  U     *<MyiU     Wr  IM 

18.0 

28.5 

38.3 

2.1 

67 

28 

7 

25 

711 

0 

2 

16 

0 

2 

51 

-  .29 

1  .20 

19 

3.0 

3 

21 

1 

3 

1 

HARRISBURG 

52.3 

30.1 

11.1 

3.3 

70 

28 

11 

26 

556 

0 

2 

16 

0 

2 

23 

-  .92 

.92 

21 

2.0 

T 

21+ 

1 

2 

0 

MCLEANSBOHO  2  ENE 

15  .9 

25  .  1 

35.5 

-  1.5 

65 

2 

10 

26  + 

818 

0 

5 

23 

0 

1 

.93 

-  .96 

.91 

19 

1  .  0 

1 

25  + 

1 

2 

0 

fIT   CARMEL    1  NNW 

18.5 

29.0 

38.8 

67 

28 

8 

25 

727 

0 

2 

17 

0 

1 

95 

.  79 

19 

2.2 

2 

21 

5 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

16.5 

25.3 

35  .9 

.  3 

65 

2 

9 

25 

807 

0 

3 

23 

0 

1 

.13 

-  1.15 

.80 

22 

2 

2 

0 

ROSICLARE 

51  .5 

29  .5 

10.5 

70 

1 

11 

26 

678 

0 

2 

16 

0 

1 

85 

-   1  .85 

.91 

21 

.3 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

39  .  1 

2  .  3 

2 

.  10 

-  .99 

2.0 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


01 


ALE  DO 
OIXQN 

FBEEPQRT  UflSTE  UTR  PLT 
FULTON  DAM  13 
GALCnA    1  N 

GRLVA 
GEMESEO 

HEIiliEPin  POUECl  PLANT 
ILLINOIS  CITY  D«M    16  ^ 
.  KEITMSBL'BG 

i^EUANEE 

MOL  INE  WSO  ftp 

MORRISON 

MOUNT  CftRHOLL 

NEM   BOSTON   OflM  17 

ROCHELLE  6  NU 

ROCKFQRD  6  ENC 

ROCRFORO  WSO  AP  ✓ 
STOCKTON 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  HU 
AURORA  COLLEGE 
6ARRINGT0N 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE   WSO  AO 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  mOUAY  WSO  AP 
OE  KfiLb 
ELGIN 

GEBHARD  UOODS  ST  Park 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 
JOL lET 

LA  SALLE    1  S 
fWRCNGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  U 

STREATDR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
UAUKEGAN  4  USW 
I4MEAT0N   3  SC 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLEY  1  E 
CANTON   1  ESE 
GALCSeuQG 
GLADSTONE  DAM  16 

GOLDEN   1  NM 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYS0N 
OUINCr 

QUINCY  FAA  AP 

QUINCY  0AM  2:  / 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHvILLE 


CENTRAL 


01 


BLOOMINGTON  WATERuORKS 
BlOOMINGTON  normal 
CHENOA 
CHILL ICOTHE 
CLINTON    1  SSH 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA    POWER  STATION 

LACON  2  E 

L  INCOLN 

MACKINAU 

MASON  CITY    J  NU 

MINONK    3  NE 

MOUNT  PULASKI 

PEORIA  WSO  AP  y 

PETERSBURG  3  SSW 
PRINCEVILLE  1  N 
TOULON 


EAST  05 
DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 

KANKAKEE  WTH  POLL  CTL 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT  I AC 
RANTOUL 
SIOELL 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 
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STflT  ION 


SOUTMk«ST 


SB0Q9  3  SSU 


! «SflMT  MILL 
^.i^aiNGFICLO  WSO  ■ 


VIDGINIA 


EAST  SOUTHEAST  0 

ChAQlESTON 
EFT  ruGMAft 
FLORA  »  rtu 
GflEEnuP 

muTSONVIllE  power  PL 

LAUOCfiCEvILLC 
mOSMALL    1  E 
flflTTOON 
no  AQUA 
hEHTOM  6  S5E 

OLNEr  a  S 

PAlCSTIME 

PARIS  MATEHUORKS 

SAINTE  liABJE 

SALEM 

TUSCOLA 
VANDAL lA  2  MM 
un  COX 
WIKOSOR 


OELLEVILLE  SO   ILL  Lfiilv 
CAMOKIA 
CAIIIO  USO  CI 

CAQfiOrtOALE  SEUACe  Pl 

CARlvlE  RESEflvOiR 

CEMTOAl IA  2  .Sm 

CMESTCa 

COaOEN  2  s 

OU  QUOIN    I  NNW 

ORANO  TO^R  3  N 
HAI^ANOA    I  NU 
rWRION   4  rtNE 
NASHVILLE    4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER 

RED  euo 

SPARTA 

MATERLOO  1  USM 


SOUTHEAST 


09 


AL6I0N 

6ENT0N  FOREST  SERVICE 
OROOKPORT  OAfI  92 
CARMI  e  NU 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

fajrfielo  radio  uriu 
OOLCONOA  DAM  SI 
HAQRIseuRC 

HARRISBuRG  disposal  PL 
rCLCAnseORO  2  ENE 

MT  CABPCL    I  NNh 
nOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAfc*»EETOuft  >tW  TOl^ 
H«T«C  CIIY 


^.SC 
2.3! 
I  .5* 
2.5^ 
3.S' 

3.5* 
3.4* 

S.Bi 
2.6' 
2.8: 

3.61 
3.4; 
3.  3T 


3.2£ 
3.89 
2.7< 


2.2< 
2.4- 

2.01 

2.7: 

2.  3( 

2.ac 

2.61 
2.45 

2.7e 


3.05 
4.01 
2.45 


DRILY  PRECIPITRTION 


DRY   OF  MONTH 


10 


12 


.04      .07  T 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


1 .60 
1.36 
1 .63 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILL INBIS 

FEBRUSRY  1974 


DRY  OF  MONTH 

cr 
a: 

STATION 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

Z               X  X 
NBRTHUEST  01 

SLEDO 

MAX 

30 

30 

29 

20 

36 

23 

29 

36 

49 

58 

52 

32 

37 

48 

52 

49 

43 

46 

44 

39 

26 

20 

28 

43 

53 

50 

37 

9 

19 

23 

13 

1 

20 

21 

7 

7 

15 

22 

12 

33 

29 

23 

18 

27 

24 

37 

30 

32 

35 

25 

12 

7 

6 

18 

34 

33 

20 

8 

0IX8N 

MAX 

30 

26 

24 

24 

30 

26 

34 

42 

51 

47 

26 

34 

44 

48 

47 

40 

46 

46 

38 

26 

22 

,3  1 

41 

46 

48 

35 

2 

17 

20 

17 

2 

21 

18 

12 

-  1 

4 

14 

4 

29 

24 

20 

16 

25 

21 

36 

34 

25 

34 

23 

8 

7 

8 

12 

32 

32 

16 

4 

FREEPORT  WfiSTE   UTR  PLT 

MAX 

30 

45 

30 

23 

30 

42 

40 

47 

40 

45 

42 

30 

22 

20 

28 

39 

44 

31 

0 

14 

14 

19 

-  1 

0 

20 

5 

-  8 

-  6 

5 

3 

6 

21 

15 

10 

18 

16 

26 

32 

23 

30 

28 

10 

4 

5 

9 

33 

1  2 

6 

FULTON   0«n  13 

MAX 

23 

33 

31 

24 

32 

42 

48 

44 

38 

47 

43 

31 

24 

18 

27 

40 

46 

32 

3 

16 

19 

22 

2 

3 

20 

8 

0 

-  1 

4 

7 

10 

22 

20 

18 

18 

26 

28 

34 

28 

26 

30 

14 

10 

8 

e 

12 

34 

1  6 

0 

GflLVfl 

MAX 

28 

30 

31 

23 

24 

34 

26 

25 

23 

29 

35 

45 

56 

40 

30 

36 

46 

5  1 

46 

41 

45 

42 

30 

25 

18 

21 

40 

48 

34 

6 

18 

20 

22 

2 

2 

21 

13 

7 

7 

15 

5 

1  1 

32 

24 

23 

24 

29 

37 

32 

28 

30 

30 

9 

7 

-  1 

0 

16 

34 

1  7 

6 

GEMESEO 

MAX 

34 

28 

35 

45 

49 

42 

48 

42 

36 

22 

18 

25 

39 

46 

47 

34 

S 

MIN 

17 

24 

6 

2 

21 

14 

1  1 

6 

13 

13 

8 

32 

26 

22 

19 

28 

23 

36 

28 

26 

35 

18 

12 

10 

5 

14 

34 

31 

19 

1 

HENNEPIM   POWER  PLANT 

MAX 

33 

24 

36 

48 

33 

34 

48 

51 

49 

43 

47 

44 

42 

29 

25 

29 

44 

53 

64 

36 

1 

MIN 

18 

26 

17 

3 

13 

1  1 

16 

6 

7 

4 

26 

23 

22 

20 

18 

21 

30 

32 

19 

31 

26 

14 

1  1 

7 

10 

27 

36 

IB 

3 

HEWflNEE 

MAX 

MOLINE   USO  BP 

MAX 

28 

30 

30 

24 

26 

26 

34 

48 

55 

34 

28 

37 

47 

53 

50 

43 

46 

43 

34 

22 

1  7 

25 

36 

48 

49 

35 

3 

MIN 

17 

24 

6 

2 

23 

13 

8 

7 

15 

13 

8 

27 

23 

23 

20 

26 

19 

37 

24 

26 

33 

17 

1  1 

9 

6 

1  1 

36 

28 

16 

3 

MORRISON 

MAX 

50 

30 

33 

44 

45 

49 

47 

48 

46 

42 

25 

20 

27 

41 

44 

47 

35 

5 

MIN 

17 

22 

16 

2 

20 

21 

1 

-  2 

3 

8 

4 

23 

26 

15 

16 

27 

23 

34 

32 

26 

34 

24 

8 

8 

6 

6 

32 

35 

17 

4 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

28 

24 

24 

23 

34 

39 

46 

45 

29 

42 

44 

49 

48 

45 

44 

40 

28 

24 

28 

39 

45 

45 

34 

3 

14 

le 

12 

0 

18 

20 

2 

-10 

-  8 

9 

13 

20 

16 

12 

15 

14 

35 

29 

19 

34 

27 

3 

-  8 

2 

3 

29 

30 

13 

6 

PBU  PftU 

MAX 

28 

29 

26 

22 

24 

23 

23 

20 

34 

38 

49 

38 

25 

3  1 

42 

45 

44 

36 

42 

45 

33 

25 

20 

25 

38 

46 

32 

3 

MIN 

18 

20 

15 

2 

2 

20 

13 

5 

3 

8 

6 

4 

27 

20 

19 

20 

22 

27 

33 

24 

28 

30 

10 

9 

5 

6 

16 

32 

15 

9 

ROCHELLE   6  NW 

MAX 

26 

29 

23 

25 

23 

39 

3D 

43 

43 

45 

42 

44 

45 

41 

20 

28 

37 

45 

47 

34 

4 

MIN 

le 

25 

15 

1 

20 

21 

1  1 

-  5 

0 

10 

1 

22 

23 

20 

16 

27 

20 

35 

33 

33 

35 

27 

5 

8 

4 

3 

32 

34 

1  7 

6 

RBCKFQRD   USO  flP 

MAX 

29 

24 

24 

26 

18 

31 

38 

45 

32 

26 

31 

42 

44 

47 

39 

44 

45 

33 

20 

J, 

26 

38 

44 

45 

32 

3 

MIN 

16 

25 

5 

1 

20 

15 

4 

-  4 

0 

10 

3 

23 

22 

17 

20 

28 

18 

36 

26 

25 

33 

14 

6 

7 

4 

5 

31 

27 

15 

6 

STOCKTON 

MAX 

44 

31 

6 

MIN 

12 

15 

7 

-  3 

15 

14 

1 

0 

0 

13 

2 

23 

23 

J7 

9 

24 

20 

30 

27 

33 

29 

20 

9 

12 

5 

1  1 

25 

30 

15 

1 

TISKILWfi 

MAX 

30 

32 

31 

24 

30 

29 

25 

24 

27 

36 

46 

58 

55 

34 

35 

48 

51 

49 

45 

47 

44 

41 

30 

24 

28 

44 

54 

53 

36 

4 

MIN 

20 

1 2 

1 0 

1  3 

35 

37 

21 

1 

WALNUT 

MAX 

39 

25 

26 

28 

39 

47 

49 

35 

9 

MIN 

17 

25 

15 

0 

18 

19 

13 

2 

5 

1  4 

4 

32 

28 

21 

20 

28 

27 

32 

32 

26 

33 

25 

6 

6 

4 

1  1 

31 

30 

18 

7 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH   2  NW 

MAX 

36 

26 

26 

32 

42 

23 

30 

41 

45 

32 

9 

12 

13 

22 

2 

4 

19 

13 

-18 

-19 

-  8 

-  1 

-  2 

15 

15 

16 

18 

13 

13 

33 

21 

19 

32 

2 

3 

5 

3 

4 

34 

1  0 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

36 

36 

27 

29 

37 

50 

39 

32 

35 

47 

40 

43 

47 

36 

32 

28 

41 

48 

55 

35 

9 

MIN 

20 

27 

14 

3 

19 

15 

1  7 

5 

4 

12 

2 

25 

24 

22 

20 

20 

22 

35 

33 

25 

35 

24 

12 

12 

9 

12 

32 

35 

1  9 

BARRINGTON 

MAX 

37 

2S 

26 

25 

36 

43 

32 

3 

MIN 

15 

16 

23 

1 

4 

14 

14 

-  4 

-  7 

-  4 

-  4 

2 

22 

18 

8 

20 

16 

18 

22 

20 

19 

30 

8 

7 

6 

6 

12 

32 

g 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

29 

30 

54 

34 

6 

22 

•26 

14 

9 

21 

22 

19 

15 

13 

1  7 

12 

34 

28 

23 

22 

28 

28 

33 

33 

32 

34 

22 

16 

1  7 

16 

20 

35 

31 

CHICAGO   O'HARE   WSO  AP 

MAX 

30 

30 

30 

26 

24 

33 

54 

35 

3 

MIN 

20 

28 

1 1 

6 

22 

22 

9 

5 

2 

1  1 

3 

28 

23 

24 

23 

29 

22 

33 

29 

26 

36 

20 

1  1 

13 

8 

12 

36 

30 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

32 

29 

30 

28 

24 

29 

29 

28 

32 

56 

37 

0 

MIN 

22 

25 

26 

8 

20 

21 

22 

14 

10 

18 

8 

23 

32 

23 

20 

27 

27 

31 

33 

30 

35 

30 

15 

20 

13 

18 

33 

41 

23 

CHICAGO   MIDWAY   WSO  AP 

MAX 

29 

30 

30 

24 

23 

25 

25 

56 

34 

7 

MIN 

22 

26 

1  1 

6 

19 

21 

14 

4 

1 

12 

4 

25 

28 

23 

20 

26 

23 

34 

29 

25 

34 

20 

14 

13 

9 

14 

33 

31 

1  9 

3 

OE  KBL6 

MAX 

26 

27 

27 

24 

24 

25 

24 

20 

38 

45 

34 

1 

MIN 

le 

24 

15 

1 

19 

18 

12 

-  1 

3 

10 

3 

25 

24 

20 

18 

27 

2  1 

33 

31 

24 

33 

27 

10 

8 

5 

1  1 

32 

35 

GEfiHARO   WOODS   ST  PARK 

MAX 

36 

27 

28 

28 

26 

29 

28 

50 

36 

0 

MIN 

22 

10 

14 

5 

6 

21 

IS 

12 

0 

13 

5 

13 

13 

24 

24 

19 

22 

30 

34 

23 

26 

33 

12 

12 

10 

10 

1  7 

36 

JOL lET 

MAX 

31 

30 

30 

28 

26 

56 

38 

) 

MIN 

27 

25 

23 

4 

19 

19 

18 

10 

5 

14 

4 

26 

26 

23 

1  7 

25 

23 

33 

32 

24 

.33 

27 

15 

15 

10 

15 

31 

38 

MARENGO 

MAX 

26 

28 

23 

24 

48 

33 

7 

MIN 

14 

22 

10 

0 

17 

19 

10 

-  8 

-  5 

6 

~  2 

17 

1  7 

17 

,15 

24 

1  7 

27 

31 

22 

32 

21 

5 

'7 

4 

4 

32 

36 

OTTAWA 

MAX 

30 

33 

31 

55 

38 

5 

MIN 

21 

23 

15 

4 

21 

21 

17 

*  10 

7 

1  1 

7 

27 

27 

23 

23 

28 

24 

31 

33 

25 

35 

24 

15 

14 

10 

17 

34 

34 

9 

PARK  FOREST 

MAX 

28 

30 

31 

28 

24 

55 

35 

4 

MIN 

22 

24 

1  1 

12 

18 

18 

19 

6 

4 

9 

3 

24 

27 

22 

16 

22 

20 

34 

25 

25 

34 

20 

13 

12 

8 

13 

32 

28 

PERU   2  W 

MAX 

34 

32 

31 

24 

29 

28 

26 

25 

27 

35 

43 

57 

50 

32 

36 

47 

52 

50 

44 

46 

47 

41 

32 

32 

29 

43 

52 

54 

36 

5 

MIN 

24 

17 

16 

0 

20 

18 

14 

3 

3 

20 

4 

33 

25 

22 

24 

34 

22 

35 

31 

23 

31 

28 

16 

16 

6 

15 

32 

33 

20 

2 

WAUKEGAN   4  WSW 

MAX 

39 

27 

27 

26 

23 

23 

24 

23 

21 

24 

32 

36 

45 

36 

24 

28 

40 

40 

45 

35 

47 

41 

41 

21 

20 

27 

40 

46 

32 

3 

MIN 

14 

15 

24 

4 

4 

20 

16 

-  1 

-  1 

4 

4 

4 

23 

21 

19 

20 

20 

20 

33 

25 

26 

31 

1  1 

12 

9 

9 

12 

34 

15 

4 

WHEATON   3  SE 

MAX 

30 

29 

29 

27 

26 

26 

30 

27 

26 

32 

38 

50 

50 

32 

34 

45 

46 

49 

44 

47 

49 

42 

29 

24 

30 

41 

46 

54 

36 

9 

MIN 

19 

25 

19 

3 

18 

19 

16 

5 

-  6 

6 

-  2 

21 

26 

20 

20 

23 

18 

27 

32 

18 

33 

27 

7 

10 

7 

5 

31 

36 

17 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 


-6- 


DniLY  TEMPERniURES 


DPY  OF  MONTH 

UJ 

<r 

STPT ION 

QC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

a 

GAL  CSBURG 

33 

38 

49 

53 

46 

43 

47 

43 

38 

27 

20 

29 

41 

52 

52 

37 

9 

MIN 

le 

26 

8 

2 

23 

17 

13 

a 

1  7 

16 

10 

33 

26 

25 

24 

28 

22 

36 

27 

27 

30 

18 

10 

9 

5 

18 

34 

30 

20 

.0 

GOLDEN    t  NU 

32 

40 

52 

60 

50 

46 

48 

48 

4 1 

41 

30 

31 

43 

56 

54 

A 1 

9 

MIN 

22 

27 

28 

8 

23 

23 

13 

12 

17 

30 

14 

35 

30 

29 

28 

27 

27 

40 

33 

30 

38 

30 

21 

12 

6 

18 

35 

37 

3A 

e 

HARPE 

32 

37 

50 

55 

46 

44 

50 

44 

41 

28 

23 

34 

46 

57 

55 

39 

6 

MIN 

21 

27 

16 

3 

19 

21 

1  1 

10 

13 

20 

1  1 

31 

27 

26 

25 

25 

24 

37 

32 

26 

35 

26 

13 

1  1 

9 

18 

35 

33 

21 

6 

34 

39 

50 

54 

51 

45 

48 

46 

42 

29 

24 

30 

44 

55 

54 

^0 

MIN 

20 

26 

19 

4 

21 

23 

10 

8 

15 

18 

1  1 

34 

30 

26 

24 

27 

23 

39 

32 

28 

35 

29 

10 

9 

7 

17 

35 

35 

PI 

g 

QU I NC Y 

35 

3 1 

25 

49 

44 

27 

25 

35 

42 

55 

63 

56 

33 

44 

54 

62 

54 

47 

56 

46 

42 

34 

29 

33 

47 

60 

59 

AA 

0 

MIN 

22 

29 

23 

10 

25 

23 

14 

14 

20 

28 

19 

39 

33 

31 

29 

29 

32 

42 

32 

32 

42 

30 

22 

12 

9 

21 

40 

42 

26 

6 

OUIMCY  Tflft  ftp 

MAX 

42 

32 

30 

25 

46 

36 

24 

22 

31 

39 

49 

57 

48 

32 

41 

49 

58 

48 

44 

49 

44 

40 

32 

21 

28 

43 

56 

55 

^0 

0 

MIN 

22 

29 

13 

10 

25 

20 

9 

10 

19 

21 

16 

35 

31 

30 

27 

27 

31 

37 

32 

30 

39 

24 

20 

8 

4 

14 

39 

33 

23 

4 

RUSHVILLE 

MAX 

01 

BL  OOHINGTOM  MORMftL 

'7 

52 

35 

46 

49 

49 

46 

45 

42 

40 

33 

27 

27 

40 

49 

56 

39 

2 

MIN 

22 

26 

24 

5 

20 

21 

17 

16 

12 

20 

33 

28 

27 

23 

27 

23 

40 

32 

24 

35 

31 

1  7 

16 

10 

15 

31 

43 

23 

0 

CH£N0 A 

49 

35 

46 

50 

48 

46 

46 

43 

47 

3  1 

25 

29 

40 

49 

56 

36 

3 

MIN 

22 

26 

20 

4 

21 

22 

13 

15 

10 

18 

8 

30 

32 

25 

20 

25 

23 

35 

31 

26 

31 

29 

1  7 

1  7 

9 

16 

30 

40 

22 

0 

DECBTUR 

40 

42 

58 

57 

39 

40 

47 

55 

49 

46 

44 

43 

35 

32 

29 

39 

5  1 

60 

^2 

1 

MIN 

26 

29 

23 

8 

22 

25 

21 

18 

19 

26 

13 

34 

34 

30 

25 

26 

25 

41 

35 

26 

35 

30 

17 

17 

4 

13 

34 

42 

24 

9 

FBRMEH  CITY 

55 

42 

37 

46 

50 

49 

46 

46 

43 

50 

32 

29 

30 

37 

49 

60 

^0 

6 

MIN 

26 

27 

23 

7 

21 

22 

18 

15 

15 

20 

g 

31 

31 

28 

2  1 

27 

25 

41 

32 

25 

34 

29 

17 

17 

7 

1  1 

32 

37 

23 

1 

HflVANfi   P3UER  STATIGfl 

58 

62 

37 

40 

49 

53 

53 

46 

50 

48 

45 

33 

28 

33 

42 

57 

58 

42 

6 

MIN 

22 

29 

25 

7 

23 

25 

20 

14 

16 

29 

16 

34 

27 

28 

24 

26 

24 

44 

34 

27 

36 

32 

18 

14 

10 

18 

39 

42 

2S 

1 

LBCON   2  £ 

26 

27 

57 

54 

34 

36 

46 

52 

49 

43 

45 

42 

30 

26 

28 

43 

53 

54 

36 

6 

MIN 

18 

27 

19 

3 

21 

20 

16 

12 

10 

15 

6 

36 

24 

23 

22 

23 

27 

36 

33 

23 

32 

27 

12 

13 

8 

17 

34 

37 

21 

2 

L  IMCOLN 

26 

26 

39 

42 

56 

55 

39 

38 

47 

51 

50 

46 

49 

45 

45 

38 

29 

30 

37 

5  1 

59 

^1 

1 

MIN 

21 

28 

1  7 

7 

22 

23 

19 

19 

15 

21 

12 

32 

29 

28 

25 

27 

25 

38 

32 

27 

35 

27 

18 

16 

8 

1  1 

33 

42 

23 

6 

MASSM  CITY  1 

^7 

46 

26 

25 

33 

39 

41 

56 

54 

34 

38 

47 

52 

47 

46 

43 

45 

32 

29 

30 

39 

52 

57 

40 

3 

MIN 

23 

28 

16 

23 

23 

19 

12 

14 

20 

1  1 

32 

29 

26 

27 

26 

25 

39 

33 

27 

36 

30 

19 

14 

9 

16 

35 

40 

23 

6 

pirnanK  3  ne 

26 

39 

52 

52 

37 

34 

46 

49 

49 

45 

43 

32 

24 

28 

39 

48 

54 

37 

9 

MIN 

21 

26 

21 

4 

21 

22 

17 

12 

12 

20 

7 

30 

30 

25 

21 

26 

26 

34 

33 

27 

32 

30 

17 

15 

10 

17 

33 

38 

22 

4 

PEORIA  USD  OP 

30 

23 

43 

28 

26 

25 

29 

37 

42 

57 

53 

31 

37 

48 

52 

46 

42 

46 

45 

41 

28 

2  1 

28 

40 

52 

55 

36 

2 

MIN 

21 

28 

10 

4 

23 

18 

17 

9 

18 

15 

9 

29 

24 

26 

24 

27 

20 

36 

25 

24 

35 

20 

15 

12 

8 

16 

34 

29 

20 

6 

PRINCEVILLE    1  n 

MAX 

31 

32 

30 

23 

38 

35 

26 

25 

27 

35 

45 

55 

49 

31 

36 

48 

51 

50 

43 

45 

45 

42 

28 

24 

26 

41 

53 

53 

36 

1 

20 

27 

18 

3 

2 1 

2 1 

1 6 

9 

1 0 

20 

10 

34 

29 

25 

24 

27 

24 

36 

33 

29 

35 

28 

15 

1  1 

1  7 

16 

35 

36 

22 

5 

EAST 

05 

DANVILLE 

40 

40 

33 

27 

45 

32 

27 

28 

28 

36 

38 

55 

56 

40 

37 

44 

50 

51 

50 

46 

54 

33 

29 

28 

37 

49 

60 

40 

6 

MIN 

24 

29 

27 

9 

20 

23 

20 

17 

17 

16 

8 

30 

27 

31 

20 

23 

21 

28 

35 

21 

32 

31 

1  7 

19 

5 

7 

31 

43 

22 

MOOPESTOh 

MAX 

36 

33 

30 

23 

40 

3  1 

24 

23 

22 

34 

36 

53 

52 

36 

34 

43 

48 

47 

46 

46 

52 

30 

27 

27 

38 

48 

59 

37 

9 

MIN 

26 

27 

22 

7 

20 

19 

19 

12 

6 

13 

8 

31 

31 

29 

19 

25 

25 

34 

32 

26 

32 

30 

19 

17 

1  1 

13 

31 

41 

22 

3 

i(ANKAKEE   WTR  POLL  CTL 

33 

30 

30 

27 

29 

26 

28 

25 

28 

34 

37 

50 

50 

30 

34 

46 

47 

46 

40 

45 

50 

37 

24 

30 

40 

50 

59 

37 

4 

MIN 

26 

26 

28 

6 

7 

23 

19 

14 

8 

9 

8 

9 

27 

26 

19 

20 

25 

26 

39 

24 

25 

37 

1  7 

13 

14 

18 

23 

27 

20 

t 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

33 

32 

32 

25 

37 

2S 

28 

23 

24 

35 

36 

50 

5  1 

38 

33 

45 

48 

47 

45 

45 

42 

50 

32 

26 

29 

39 

48 

59 

37 

6 

MIN 

23 

25 

23 

5 

20 

20 

18 

12 

4 

1  1 

7 

30 

31 

27 

20 

27 

25 

32 

32 

27 

32 

28 

18 

16 

1  1 

16 

29 

40 

21 

8 

PONTIAC 

MAX 

33 

32 

30 

26 

35 

30 

29 

28 

28 

37 

38 

53 

54 

41 

34 

49 

49 

47 

46 

45 

43 

40 

32 

26 

30 

40 

49 

57 

38 

6 

MIN 

22 

26 

26 

5 

21 

22 

19 

17 

13 

20 

10 

32 

29 

26 

22 

27 

26 

35 

33 

26 

34 

32 

18 

17 

12 

17 

33 

41 

23 

6 

RANTOUL 

MAX 

42 

41 

3  1 

32 

25 

42 

32 

28 

30 

30 

36 

40 

54 

54 

32 

40 

44 

50 

48 

40 

45 

50 

36 

32 

25 

28 

37 

49 

36 

3 

MIN 

23 

23 

28 

8 

8 

22 

19 

16 

15 

16 

10 

10 

32 

26 

20 

22 

29 

27 

37 

27 

30 

30 

19 

17 

1  1 

10 

14 

31 

20 

6 

URBAHA 

MAX 

44 

32 

32 

24 

44 

35 

26 

25 

28 

36 

40 

55 

54 

33 

37 

44 

SO 

48 

4 1 

50 

5  1 

32 

25 

29 

37 

48 

58 

39 

MIN 

26 

29 

14 

8 

23 

23 

20 

17 

20 

18 

13 

31 

33 

29 

22 

30 

29 

36 

31 

26 

16 

25 

20 

13 

1  1 

9 

30 

34 

23 

4 

UATSEKA   2  MU 

MAX 

34 

33 

32 

24 

30 

28 

25 

24 

24 

34 

35 

50 

50 

36 

32 

40 

46 

45 

45 

43 

43 

40 

31 

27 

27 

37 

47 

57 

3b 

4 

23 

25 

24 

8 

20 

20 

1  9 

1  3 

5 

1  4 

3 

28 

27 

27 

25 

25 

38 

32 

24 

29 

1 8 

12 

16 

32 

40 

22 

1 

WEST  SOUTMUEST 

06 

ALTON  OAn  26 

MAX 

46 

53 

36 

37 

32 

58 

45 

28 

28 

38 

45 

52 

65 

60 

38 

43 

47 

62 

5  1 

49 

49 

47 

41 

41 

24 

30 

44 

61 

44 

6 

MIN 

24 

23 

23 

12 

12 

26 

19 

19 

15 

21 

19 

18 

30 

30 

26 

27 

27 

30 

30 

27 

26 

26 

21 

15 

8 

8 

18 

40 

22 

1 

CARL INVILLE 

MAX 

46 

46 

37 

32 

57 

52 

27 

28 

33 

44 

47 

62 

59 

48 

42 

48 

60 

54 

46 

50 

48 

45 

38 

34 

3  1 

42 

57 

61 

4b 

% 

MIN 

25 

30 

29 

1  1 

24 

26 

21 

18 

19 

26 

17 

35 

36 

31 

30 

29 

26 

42 

33 

25 

39 

32 

19 

16 

3 

1  1 

35 

48 

26 

3 

GRIGGSVILLF. 

MAX 

45 

36 

34 

26 

51 

47 

27 

27 

33 

41 

49 

61 

57 

34 

42 

50 

60 

52 

46 

50 

45 

34 

20 

29 

58 

59 

43 

3 

MIN 

22 

26 

24 

9 

22 

24 

14 

8 

17 

24 

16 

38 

32 

31 

28 

27 

31 

42 

32 

31 

38 

32 

20 

1  1 

1 

16 

36 

43 

24 

6 

HILLSeORO  2  SSU 

MAX 

53 

42 

36 

32 

56 

53 

28 

29 

34 

42 

45 

61 

59 

49 

43 

47 

59 

55 

46 

49 

47 

50 

41 

39 

29 

41 

55 

61 

4S 

6 

MIN 

23 

27 

26 

9 

20 

22 

1/9 

16 

1  7 

22 

13 

30 

35 

27 

24 

25 

26 

38 

30 

26 

34 

27 

18 

12 

3 

10 

31 

44 

23 

4 

JACHSONVILLE 

MAX 

41 

44 

34 

32 

26 

51 

32 

32 

24 

32 

40 

46 

60 

55 

32 

40 

48 

56 

49 

43 

49 

45 

37 

34 

20 

27 

40 

58 

40 

3 

MIN 

24 

28 

29 

10 

10 

25 

18 

14 

22 

22 

17 

17 

35 

31 

2S 

26 

30 

28 

33 

29 

31 

34 

22 

16 

3 

5 

17 

36 

23 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INOE« 
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DniLY  TEMPERflTURES 


STRTION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

q: 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

IS 

1  6 

1  7 

1 8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSEYVILLE  2  SU 

MAX 

60 

48 

38 

36 

59 

56 

28 

29 

37 

42 

60 

63 

63 

59 

44 

49 

60 

67 

51 

48 

48 

46 

39 

39 

28 

42 

60 

60 

47 

6 

MIN 

26 

29 

29 

13 

25 

26 

22 

16 

20 

28 

18 

33 

30 

31 

30 

29 

30 

43 

32 

26 

36 

32 

22 

16 

3 

9 

36 

PftNB 

MAX 

51 

45 

33 

27 

53 

47 

26 

26 

32 

39 

42 

58 

57 

53 

40 

44 

56 

63 

45 

47 

44 

52 

37 

33 

26 

39 

62 

59 

43 

4 

MIN 

27 

29 

27 

1  1 

23 

26 

22 

20 

19 

25 

15 

33 

35 

30 

25 

29 

29 

42 

34 

26 

36 

32 

21 

16 

4 

19 

33 

SPRINGFIELD  WS3  fiP 

MAX 

<6 

34 

33 

26 

51 

43 

26 

23 

30 

39 

44 

58 

58 

34 

41 

47 

66 

49 

43 

60 

46 

44 

36 

24 

26 

38 

52 

58 

41 

2 

MIN 

25 

29 

14 

10 

24 

22 

19 

17 

19 

21 

16 

36 

33 

30 

28 

28 

26 

43 

29 

27 

39 

27 

21 

6 

-  1 

13 

35 

32 

23 

9 

VIROEN    1  N 

MAX 

SO 

49 

34 

32 

53 

52 

27 

26 

33 

40 

45 

69 

69 

55 

41 

47 

57 

49 

48 

48 

48 

44 

37 

34 

25 

40 

55 

68 

44 

6 

MIN 

26 

28 

28 

10 

23 

24 

20 

1  7 

19 

26 

16 

35 

33 

30 

28 

28 

26 

42 

32 

27 

38 

32 

21 

14 

2 

10 

33 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

48 

48 

37 

35 

57 

57 

27 

27 

33 

43 

48 

61 

60 

57 

42 

49 

60 

69 

51 

50 

60 

46 

38 

38 

30 

42 

58 

60 

46 

8 

XXX 

MIN 

25 

29 

28 

1  I 

24 

25 

19 

14 

19 

27 

12 

30 

31 

31 

30 

28 

27 

42 

32 

27 

34 

32 

21 

15 

4 

13 

35 

EAST  SBUTHtnST  07 

CHARI.EST9N 

MAX 

50 

48 

34 

32 

50 

48 

28 

26 

30 

37 

40 

57 

58 

55 

46 

56 

54 

53 

50 

47 

44 

44 

37 

33 

26 

48 

52 

60 

44 

3 

MIN 

27 

31 

29 

1 1 

22 

26 

23 

19 

20 

26 

14 

39 

40 

31 

22 

18 

30 

42 

36 

27 

38 

32 

22 

18 

6 

12 

32 

EFFINGHfiM 

MAX 

54 

50 

34 

32 

62 

62 

28 

28 

33 

40 

42 

61 

60 

57 

42 

45 

58 

63 

46 

47 

43 

64 

40 

37 

27 

41 

55 

62 

46 

4 

MIN 

27 

31 

31 

12 

24 

27 

23 

20 

21 

26 

16 

32 

37 

3  1 

24 

29 

27 

39 

36 

23 

36 

35 

21 

18 

5 

7 

32 

FLORB  5  NU 

MAX 

59 

53 

35 

32 

68 

62 

32 

30 

37 

43 

45 

63 

64 

66 

43 

46 

60 

60 

51 

60 

46 

66 

43 

38 

29 

43 

68 

65 

48 

1 

MIN 

27 

33 

32 

14 

24 

29 

24 

20 

20 

28 

17 

36 

41 

33 

25 

26 

26 

41 

36 

24 

36 

34 

20 

15 

5 

7 

34 

60 

MftRSHfiLL    1  E 

MAX 

52 

52 

37 

30 

49 

49 

32 

26 

3D 

37 

39 

56 

59 

59 

40 

44 

62 

54 

53 

46 

47 

54 

38 

38 

26 

36 

49 

60 

44 

4 

MIN 

24 

32 

30 

12 

20 

31 

20 

19 

19 

23 

13 

29 

34 

32 

20 

25 

25 

29 

36 

23 

35 

33 

19 

20 

6 

7 

27 

MftTTOON 

MAX 

50 

38 

32 

26 

50 

43 

26 

27 

31 

38 

42 

68 

66 

35 

40 

45 

52 

62 

42 

45 

51 

53 

38 

27 

23 

36 

48 

59 

41 

6 

MIN 

27 

30 

18 

10 

15 

24 

21 

19 

19 

21 

14 

33 

35 

29 

23 

27 

26 

39 

3  1 

25 

37 

28 

20 

10 

7 

6 

29 

32 

23 

MB4EB0Ufi 

MAX 

48 

48 

33 

27 

54 

51 

26 

27 

39 

40 

42 

68 

67 

66 

40 

46 

55 

61 

49 

47 

44 

52 

46 

29 

26 

46 

50 

60 

44 

5 

MIN 

27 

29 

25 

9 

22 

26 

21 

19 

19 

22 

13 

32 

31 

30 

25 

29 

26 

38 

34 

27 

34 

31 

19 

16 

3 

10 

24 

45 

24 

NEWTON   6  SSE 

MAX 

47 

61 

37 

34 

27 

56 

60 

29 

28 

33 

40 

41 

59 

61 

40 

42 

46 

56 

54 

42 

47 

56 

38 

40 

23 

25 

39 

64 

42 

6 

MIN 

28 

28 

30 

14 

14 

27 

25 

21 

21 

22 

15 

15 

35 

33 

24 

24 

27 

32 

40 

24 

26 

36 

22 

22 

6 

4 

1  1 

34 

23 

OLNET  2  S 

MAX 

59 

56 

36 

30 

56 

51 

32 

28 

35 

41 

42 

61 

63 

58 

46 

47 

59 

55 

50 

50 

64 

44 

42 

38 

25 

41 

57 

66 

47 

1 

MIN 

27 

35 

30 

15 

23 

32 

25 

22 

22 

28 

17 

31 

40 

34 

24 

29 

24 

37 

38 

23 

37 

38 

21 

22 

5 

2 

33 

48 

27 

^ 

PALESTINE 

MAX 

56 

46 

36 

29 

52 

49 

30 

28 

31 

39 

40 

60 

62 

41 

43 

46 

56 

54 

46 

48 

48 

55 

41 

36 

26 

39 

56 

63 

44 

6 

MIN 

28 

34 

29 

13 

23 

26 

22 

21 

22 

25 

15 

32 

41 

33 

23 

27 

27 

33 

36 

25 

37 

32 

21 

20 

6 

9 

32 

45 

26 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

53 

44 

34 

28 

48 

45 

27 

28 

28 

36 

38 

67 

68 

49 

41 

43 

69 

55 

49 

48 

47 

66 

49 

36 

27 

38 

51 

60 

44 

0 

MIN 

26 

32 

28 

1  1 

23 

26 

20 

19 

19 

21 

13 

33 

40 

31 

31 

26 

25 

40 

35 

25 

35 

32 

21 

19 

3 

9 

33 

SBLEn 

MAX 

59 

55 

36 

35 

68 

61 

31 

31 

38 

42 

46 

54 

62 

68 

46 

48 

61 

57 

49 

52 

49 

66 

44 

41 

29 

46 

57 

65 

48 

8 

MIN 

27 

32 

32 

16 

24 

28 

26 

22 

20 

28 

17 

33 

39 

34 

27 

29 

23 

42 

40 

23 

38 

36 

20 

20 

8 

9 

34 

48 

27 

TUSCOLA 

MAX 

47 

47 

38 

33 

47 

47 

26 

27 

25 

38 

40 

57 

57 

64 

38 

48 

63 

61 

50 

47 

45 

52 

40 

35 

30 

36 

47 

59 

43 

3 

MIN 

22 

28 

28 

9 

26 

26 

22 

17 

17 

23 

12 

32 

32 

27 

22 

28 

27 

34 

35 

28 

38 

34 

28 

24 

6 

4 

28 

37 

24 

8 

VANDAL lA   2  NW 

MAX 

43 

54 

35 

35 

27 

66 

48 

25 

28 

36 

40 

46 

59 

60 

38 

42 

47 

69 

54 

44 

50 

55 

40 

41 

24 

21 

41 

55 

42 

9 

MIN 

26 

28 

30 

13 

13 

20 

23 

21 

21 

23 

1  1 

25 

29 

31 

25 

26 

27 

3  1 

40 

27 

27 

31 

21 

20 

8 

8 

9 

35 

23 

2 

WINDSOR 

MAX 

52 

49 

39 

31 

52 

50 

27 

27 

31 

38 

41 

58 

57 

54 

41 

45 

55 

53 

49 

47 

46 

63 

39 

34 

24 

37 

48 

57 

44 

1 

XXX 

Mlh 

27 

30 

29 

10 

23 

26 

23 

20 

20 

26 

13 

33 

37 

30 

24 

27 

28 

39 

36 

27 

36 

33 

21 

18 

6 

1 1 

31 

43 

26 

° 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

MAX 

55 

62 

39 

36 

66 

53 

36 

30 

39 

48 

44 

63 

63 

56 

46 

48 

60 

56 

51 

52 

51 

57 

47 

45 

29 

43 

66 

70 

49 

e 

MIN 

30 

35 

32 

21 

23 

35 

25 

20 

19 

30 

21 

33 

47 

36 

31 

34 

32 

42 

36 

25 

37 

35 

23 

22 

13 

14 

30 

49 

29 

6 

BELLEVILLE   SO    ILL  UNIV 

MAX 

58 

61 

36 

35 

68 

67 

30 

31 

38 

46 

48 

64 

64 

62 

39 

46 

59 

60 

50 

51 

51 

46 

46 

46 

^3 

43 

60 

65 

49 

3 

MIN 

29 

33 

32 

16 

26 

29 

24 

21 

24 

31 

23 

33 

32 

33 

28 

30 

29 

38 

34 

25 

40 

36 

26 

19 

7 

13 

35 

47 

28 

3 

CAHOKIA 

MAX 

46 

57 

35 

36 

33 

61 

46 

29 

32 

32 

48 

45 

68 

64 

39 

43 

50 

65 

52 

44 

52 

55 

42 

49 

26 

32 

46 

63 

46 

1 

MIN 

28 

27 

26 

16 

16 

29 

23 

23 

20 

24 

20 

29 

32 

34 

29 

27 

27 

30 

42 

26 

28 

36 

22 

17 

10 

1  1 

17 

39 

25 

3 

CAIRO   WSO  CI 

MAX 

66 

60 

39 

35 

66 

56 

33 

30 

38 

52 

43 

61 

66 

49 

47 

47 

68 

61 

47 

63 

61 

62 

60 

46 

30 

44 

56 

67 

49 

7 

MIN 

37 

36 

36 

28 

32 

30 

28 

24 

26 

32 

28 

37 

49 

37 

31 

35 

32 

46 

32 

30 

46 

38 

29 

21 

17 

26 

36 

61 

33 

1 

CBRBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

55 

68 

40 

40 

34 

58 

55 

31 

31 

39 

50 

47 

66 

67 

44 

46 

48 

60 

53 

45 

62 

58 

44 

48 

31 

29 

45 

58 

47 

9 

MIN 

50 

31 

34 

22 

20 

33 

27 

22 

21 

24 

22 

22 

38 

38 

33 

32 

24 

24 

43 

23 

23 

38 

22 

22 

15 

15 

21 

39 

27 

1 

CARLrLE  RESERVOIR 

MAX 

45 

6  1 

34 

36 

31 

66 

49 

28 

30 

38 

46 

46 

61 

62 

39 

42 

47 

6  1 

63 

52 

49 

64 

42 

42 

23 

27 

43 

57 

44 

8 

MIN 

28 

29 

30 

15 

15 

29 

24 

21 

21 

23 

19 

19 

35 

34 

29 

28 

28 

30 

41 

28 

30 

36 

24 

2  1 

8 

9 

19 

36 

25 

3 

COBOEN  2  S 

MAX 

66 

62 

39 

39 

56 

64 

32 

30 

38 

49 

45 

63 

63 

61 

49 

49 

68 

67 

60 

6  1 

50 

57 

47 

46 

30 

44 

56 

71 

50 

4 

MIN 

28 

36 

32 

20 

26 

32 

2i 

20 

20 

30 

20 

34 

46 

35 

31 

33 

26 

43 

36 

23 

36 

36 

23 

22 

12 

15 

36 

49 

29 

3 

DU   QUOIN    1  NNW 

MAX 

65 

64 

39 

38 

57 

55 

31 

30 

38 

49 

48 

62 

66 

64 

45 

47 

62 

58 

52 

52 

62 

56 

47 

28 

46 

67 

70 

51 

0 

MIN 

28 

32 

31 

17 

24 

■29 

24 

19 

20 

30 

19 

33 

40 

36 

29 

29 

27 

41 

30 

22 

34 

34 

21 

9 

19 

34 

39 

27 

7 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

67 

63 

39 

35 

57 

54 

32 

30 

38 

49 

47 

64 

67 

61 

46 

47 

60 

57 

62 

62 

61 

67 

48 

39 

29 

46 

68 

73 

50 

6 

MIN 

27 

32 

31 

18 

24 

30 

24 

19 

20 

29 

19 

35 

45 

35 

31 

31 

34 

42 

35 

27 

40 

34 

22 

20 

1  1 

19 

36 

48 

29 

2 

MARION   4  NNE 

MAX 

54 

65 

43 

35 

32 

57 

54 

32 

30 

38 

49 

46 

65 

63 

44 

45 

47 

60 

63 

43 

63 

63 

42 

37 

31 

28 

43 

68 

46 

4 

MIN 

29 

31 

32 

19 

19 

29 

26 

19 

19 

21 

20 

22 

36 

36 

31 

3  1 

27 

29 

42 

22 

23 

36 

20 

22 

9 

8 

19 

36 

25 

4 

NASHVILLE   1  NE 

MAX 

60 

59 

35 

35 

65 

52 

30 

28 

37 

43 

45 

61 

61 

57 

44 

46 

69 

60 

43 

49 

47 

64 

42 

42 

25 

42 

56 

66 

47 

8 

MIN 

28 

32 

31 

16 

26 

29 

24 

21 

24 

29 

20 

33 

40 

34 

27 

30 

31 

40 

35 

29 

38 

35 

24 

19 

9 

13 

34 

47 

28 

5 

SPARTA 

MAX 

63 

63 

40 

37 

67 

54 

31 

34 

47 

50 

47 

62 

67 

60 

43 

66 

64 

62 

45 

52 

51 

66 

47 

44 

32 

45 

58 

70 

51 

3 

MIN 

28 

33 

32 

16 

26 

30 

26 

22 

20 

30 

1  9 

35 

40 

36 

30 

29 

3  1 

44 

34 

26 

39 

36 

22 

2  1 

7 

20 

34 

48 

29 

0 

WATERLOO    1  WSW 

MAX 

66 

63 

39 

39 

60 

62 

28 

32 

35 

46 

54 

68 

66 

68 

44 

50 

66 

61 

44 

64 

44 

53 

48 

44 

32 

49 

63 

66 

60 

6 

MIN 

26 

31 

30 

16 

25 

28 

22 

21 

19 

30 

19 

32 

40 

33 

30 

29 

28 

44 

32 

27 

37 

33 

22 

19 

10 

15 

34 

50 

27 

9 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

60 

60 

40 

37 

57 

56 

44 

31 

34 

42 

42 

62 

63 

63 

43 

46 

58 

58 

52 

49 

63 

66 

44 

41 

26 

42 

57 

67 

49 

4 

MIN 

27 

36 

29 

16 

23 

43 

24 

21 

21 

29 

16 

36 

44 

34 

26 

29 

29 

40 

38 

26 

35 

35 

21 

22 

8 

16 

34 

47 

26 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


ILL INOIS 
rCBRUAQV 


STRT ION 


eSBOKPORT  0«n  52 


DIXBN   SPRINGS   BGR  C 


fnlHFIELD   HflOIO   UF lu 


HnRSISBURQ 


nCLEflNSBSSa   2  ENE 


HT   CflRMEL    1  hilU 


nOUNT  VERNOM 


RaSICLRRE 


DOY   OF  MONTH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIfl 


MAX 
MIM 


58  66  <0 
30     3e  33 


60  60  36 
27     35  33 


69 
30 


62  66  36 
27     28  28 


62  60  38 
30     36  32 


51  65  12 
28     29  35 


33     39  31 


38  56 
29  29 


38  56 
19  25 


31  55 
16  27 


37  31 
18  17 


31  57 
15  23 


35  35  52 
18     IS  27 


28     21  26 


15  32  37 
26     21  21 


31     28  36 

26     21  22 


27     22  21 


51  32  29 
26     21  21 


35  30  36 
22     21  21 


51  32  32 
26     22  22 


10 


11    12    13    14    15    16    17    18    19  20  21 


50  18  63 
31     21  26 


60  10  61 
30     21  33 


12     11  61 


19     18  61 

32     21  37 


37  15  15 
25      20  18 


10  12  62 
31      16  36 


36  12  15 
21      19  22 


62  5  7  18 
17     39  29 


63  63  18 
15     38  28 


19     37  27 


61  63  12 
26     35  30 


63  56  11 
11     35  25 


62  61  15 
31      36  29 


66     58  16 


33     25  39 


18  57  57 
33     23  11 


32     26  12 


13  46  59 
30     30  33 


28     28  10 


30     28  32 


31     26  37 


19  52  59 
38      21  12 


52     52  59 


52  18  51 
37     25  35 


38     21  35 


53  51  19 
39     25  26 


51      19  57 


52     51  60 


51  53  63 
36     21  37 


22 


23  24 


19  19 
21  21 


18  18 

22  21 


12  10 

21  23 


51  17 

23  23 


11  10 

23  21 


11  12 

21  22 


25 


26  27   28  29   30  31 


28     11  58 

12     13  33 


30     17  60 


25  25  16 
10     10  17 


26     12  57 


35     30  15 


15.9 
25.  1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEI 
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SUPPLEMENTni  DnTfl 


ILL  INBIS 
FEBRUfiRY  1974 


MI  NO 
(SPEED   -  M.P.H. 


RELBTIVE  MUMIOITr 
BVERflOES- 
PERCENT 


STRNODRD  Of  II  ME 
CENTRPL 


□0       06       12  IB 


NUHBER  OF  OnrS  WITH 
PRECIPITfiTION 


CAIRO    UISO  CI 

CHICPIGQ    0    HARE    WSG  flP 

CH ICfiGO    W5Q  AP 

MQL I NE     WSO  fiP 

PE3R  Ifi    UIS3  AP 

ROCKFGRD    WSG  AP 

SPRINGFIELD    MSB  AP 


33 
^■^ 
35 
32 
1 

29 


11.8 
10.4 
12.6 
11.8 
10.9 
13.0 


36 

44  +  + 
35 
34 
36 

2B  +  + 
34 


S  W 
35 
N  W 
H  W 
NW 
28 


7  8 

8  0 
7  5 

7  9 

8  3 
7  9; 


6  4 

65 
68 
6  1 

70 
65 


59 
69 
66 
5  8 
73 
69 


SEE  "EfESEMCE  N0IE3  fOLlOUlNO  S'SIION  INOEI 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILL INOIS 

FCBRUART  197^ 


SIBT ION 

X 

a. 
a 

IN> 

DAT  OF  MONTH 

a 

UJ 

a. 

ilnf 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26' 

27 

2B 

29 

30 

31 

URBnnn 

t 

e 

MIN 

MfiX 
MIN 

39 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
35 

35 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
31 

32 
32 

11 
31 

37 
32 

36 
35 

35 
33 

38 
3^ 

39 
37 

39 
37 

37 

39 
35 

38 
35 

■11 

36 

36 
33 

3< 
32 

33 
33 

32 

35 
31 

35.8 
33.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEI 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


rEBBUftBY  1974 


STfIT  [ON 

DRY  OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

I  4 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K           X  « 

M0RTHUE5T  01 

OIXQN 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

,  9 
1 

3  .  1 
4 

4 

3 

3 

2  .  I 
4 

2 

T 

5  .  3 
6 

T 

5 

5 

3 

I 

FREEP3RT    WASTE    UTR  PLT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

1 

.  3 
1 

1 

3.0 
4 

3.5 
7 

1  .  0 

e 

7 

6 

1  .  2 

G 

T 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

6  .  0 
6 

1  .  0 
7 

G 

5 

3 

3 

GflL  yft 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

] 

T 

T 
T 

.  5 
1 

8  .  0 
8 

T 

8 

8 

.  5 
8 

a 

7 

MOL INE    USS  flP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 
WTR  EQUIV 

1 

' 

3 

.  5 

- 
.  - 

3 
.  5 

3 
.  5 

3 
.  5 

2 

,  5 

MQRRISOh 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

1  .  0 
1 

2.0 
3 

3 

3 

2 

1  .  0 
3 

2 

1 

.  2 

4.  0 
4 

3 

3 

3 

2 

2 

ROCKFQRD    WSQ  ftP 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR  EQUIV 

.  3 

.  2 

T 
T 

.  5 
T 

3.6 
3 

1  .9 
4 

T 

4 

.  9 
5 

5 

3 

\ 

\ 

T 

.  1 
I 

T 

T 

T 

T 

■  6i 

7  .  C 
6 

5 

5 

g 

<■ 

5 

NORTHEAST  02 

ANTJOCH    2  tiU 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

.  6 
I 

3.5 
4 

.  3 
4 

.2 
4 

1  .0 
5 

3.5 
8 

3  .  0 
1  1 

1  1 

1  1 

1  .  I 
12 

.  < 
12 

1  1 

1  0 

10 

9 

9 

8 

8 

6 

3 

2 

5.5 
7 

3  .  0 
6 

e 

5 

5 

4 

2 

AURORA    COLL  E3E 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

5 

4 

4 

3 

6 

6 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

2 

■ 

T 

CHICAGO    O'HARE    WSO  AP 

SN  0 WF  ALL 
SN    ON  GNO 
WTO  EOUIV 

T 

T 

2 
.  4 

.  6 

4 

.  5 

.  4 

1  .  4 
4 
.  5 

5 

.  5 

3 

.  3 

2 

.  2 

i 
.  3 

3 
.  4 

2 

1 

CHICAGO    MIDWAY    W5i0  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.  g 

T 

2  .  4 

2 

4.2 

3 

.  g 

5 

5 

4 

2.9 
4 

G 

4 

1 

.  2 

T 

T 

T 

1  .  7 

.  2 

4  .  7 
1 

: 

2 

T 

OE  tlALB 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

.  3 

T 

T 

1  .5 

3  .  7 

T 

.3 

T 

3 . ; 

2 

OTTAWA 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

.8 

2  .  0 
2 

.7 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

«         .  « 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .  c 

MOMMOUTH 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

.  2 

4.5 

2 

2 

OUIMCT   FAA  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

T 

T 

1  .  6 

T 

2 

T 

T 

2 

T 

T 

1  .  2 

3  .  3 

1  .  0 
4 

2 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTOh  NORMAL 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

2  .  0 
2 

T 

2 

1 

T 

T 
T 

.  6 

T 
T 

.5 
T 

OECATUH 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

6  .  0 
& 

6 

5 

1 

L  INCOLN 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

1  .  5 
1 

1 

T 

T 

3  .  Q 
3 

2 

1 

PEORIA    WSO  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.  3 
T 

T 

T 

1  .  2 
J 

T 

.  ' 

T 

T 

T 

T 

*        m  w 

EAST  05 

H00PE5T0N 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 

T 

T 

1  .5 
I 

1 

T 

1 

1 

.  3 

T 

.5 

.  8 
T 

T 

T 
T 

T 

KANKAKEE    WTQ    POLL  CTL 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

1 

2 

2 

PIPER    CITY    3  5E 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

T 

1  .  0 

2  .C 

, 

T 

T 

2 

1 

T 

.  2 

T 
T 

.  3 
T 

PONTIAC 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.  5 
T 

.  5 
1 

URBANA 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 

T 

T 

.  2 
T 

T 
T 

T 

J 

4  .  0 

2 

.  2 

2 

1 

WEST   SOUTHWEST  06 

CARL  INVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

3  .  5 
3 

2 

1 

SPQINOFIELO    WSO  AP 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 
WTR  EQUIV 

.  9 

T 

1 

T 

J 

1  .  3 

.  2 
T 

.  2 

2  .  7 
3 
.  2 

2 
.  2 

WHITE    HALL    1  C 

SNOWFALL 
SH    ON  GND 

M       m  m 

EAST    SOUTHEAST  07 

tiEWTON  6  SSE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

T 

T 

3.5 
4 

2  .  0 
6 

5 

2 

SALEM 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 

3.5 
4 

2 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


FEBBUftRy  1974 


STATION 

DAY  OF  MONTH  . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

26 

29 

30 

31 

TU5C0LO 
VANDAL lA    2  NU 
WINDSOR 

SOUTHWEST  08 
ANHA    1  E 

BELLEVILLE    50    ILL  UNIV 

cn IRO   WSO   C I 

SPARTA 

M           M  K 

SOUTHEAST  09 
ALBION 

GOLCOnOA    DAn  bl 
HARR  IS6URQ 
MOUNT  VERNOM 

SNOwr AL  L 

sn  on  GND 

SNOWFALL 
Sn    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

5N0UFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWF AL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.  6 
.  4 

1  .  0 

T 
T 

6 .  a 

5 

3  .  0 
3 

5  .  0 

.  e 

T 

3  .  0 
2 

6  .  0 

- 

1  .  0 

1 

3 
.  2 

2 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMlNO  SIRIION  INDEX 
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STflTION  INDEX 


ILL IN3IS 
FEBRUARY 


S  TP  T  T  HM 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  ni  IN  T  Y 

— 

a: 
o 

LflTITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSER\ 
T  IME 
THB 

TEMP. 

a. 

Q. 

ALBION 

0066 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

49  C 

6P 

RLEDO 

0072 

01 

MERCER 

1 

41 

13 

90 

46 

720 

6F 

6P 

ALEXIS    1  SW 

0082 

03 

WARREN 

1 

41 

04 

90 

34 

673 

ALTON   DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

1 

38 

63 

90 

1  1 

432 

7F 

7P 

ANNA    1  E 

0187 

08 

UN  ION 

1 

37 

28 

89 

14 

64C 

6P 

6F 

ANTIOCH   2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

75; 

7f 

7P 

ARGONNE    NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

41 

42 

87 

59 

746 

ASHLEY 

0281 

OB 

WASHINGTON 

1 

38 

20 

89 

12 

67C 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

66 

6ec 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

46 

88 

20 

741 

7P 

7P 

AVON   5  NE 

0366 

03 

FUL  TON 

1 

40 

44 

90 

22 

65G 

7P 

BARRINGTON 

0'^42 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

8P 

SP 

BARRY 

0145 

05 

PIKE 

1 

39 

41 

91 

03 

64C 

7P 

BEARDSTSWN 

0'<192 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

45C 

7P 

BELLEVILLE   SO    ILL  UNIV 

06  IQ 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

61 

46C 

4P 

4F 

BELVIDERE   1  E 

0683 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

65C 

6F 

BENTON   FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

65 

445 

BP 

BL00MINGT3N  UATFRUQRKS 

076  1 

01 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7P 

BLOBMINGTON  NORMAL 

0766 

01 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4F 

4F 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

54C 

6F 

BR0OKP8RT   DAM  62 

0993 

09 

MASSAC 

6 

37 

08 

88 

39 

33: 

6F 

6P 

CAHOM  A 

1  160 

08 

ST.  CLAIR 

1 

38 

34 

90 

1  3 

40C 

8f 

8P 

CAIRO   WSO   CI  R 

1  166 

08 

ALEXANDER 

1 

37 

00 

89 

10 

3  1  ^ 

mi: 

MID 

CANTON    1  ESE 

1260 

03 

FUL  TON 

1 

40 

33 

90 

01 

626 

6F 

CARBONDALE  SEUflGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

1 

37 

44 

89 

10 

39C 

7F 

7P 

CARL INVILLE 

1  280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89 

52 

625 

6F 

6F 

CARLINVILLE   NO.  2 

1  2e< 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89 

63 

62  1 

CARLYLE  RESERVOIR 

1  290 

08 

CL INTON 

2 

38 

38 

89 

20 

601 

BP 

BP 

CARMI   6  NU 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

1  0 

88 

1  2 

39G 

7P 

CENTRAL lA   2  SW 

1  386 

08 

CL INTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7P 

CHANNAHQN   DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

1  7 

605 

MIC 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

86 

1  1 

7  1  C 

5F 

7P 

CHENOA 

1476 

01 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

71C 

6F 

6F 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOL  PH 

1 

37 

64 

89 

60 

46C 

7P 

CHICAGO   CALUMET   TR  UKS 

1622 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

69: 

CHICAGO   C   UTR   FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

36 

640 

CHICAGO   GRANT  PARK 

1626 

02 

COOK 

3 

41 

63 

87 

37 

60Q 

MID 

CHICAGO   MAYFAIR  PUMP 

1642 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

46 

647 

CHICAGO   0   HARE    USO   AP  R 

1  649 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87 

54 

666 

MID 

MIC 

CHICAGO   ROSELAND  PUMP 

1  652 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

669 

CHICAGO   RACINE  PUMP 

1667 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

4  I 

640 

CHICAGO   SAN    DIST  OFF 

1662 

02 

COOK 

3 

4  1 

64 

87 

38 

630 

CHICAGO   S   UTR   FILT  PLT 

1664 

02 

COOK 

3 

4  1 

46 

87 

33 

611 

CHGO   SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

41 

66 

87 

44 

630 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1672 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

59' 

I2r1 

1  3f 

CHICAGO   MIDUAY   WSO   AP  R 

1677 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

CHILL ICOTHE 

1  627 

0' 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

6  1  C 

7P 

CISNE   2  ESE 

1  66' 

09 

WAYNE 

7 

38 

3  1 

88 

24 

461 

CLINTON    1  SSW 

1  743 

01 

OE  WITT 

1 

40 

08 

88 

68 

695 

5P 

C3BDEN   2  S 

1  776 

08 

UN  ION 

4 

37 

30 

89 

1  5 

540 

6P 

6F 

COULTERVILLE    1  SSU 

1  944 

09 

RANDOL  PH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

6  10 

CRETE 

20  1  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

56' 

DANVILLE 

2  1  40 

06 

VERMIL ION 

7 

40 

08 

87 

39 

65E 

5P 

5P 

DANVILLE   SEUAGE  PLANT 

2146 

06 

VERMIL  IQN 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7P 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

61 

88 

68 

67C 

7P 

7P 

DE  KALB 

222"^ 

02 

OE  KALB 

6 

6F 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

60 

89 

29 

690 

6P 

7P 

DIXON   SPRINGS   AGH  C 

2363 

09 

POPE 

6 

37 

26 

88 

40 

64C 

4P 

4P 

DOWNS   2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

61 

79' 

DU   QUOIN    1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

16 

410 

5P 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

66 

89 

38 

800 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

67 

50Q 

7P 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

696 

7P 

7P 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7P 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

06 

L  IV  INGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

FAIRFIELD   RADIO  WFIW 

293  1 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

426 

6P 

6F 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

16 

88 

39 

760 

7P 

7P 

FLORA   5  NW 

3109 

07 

CL  AY 

7 

38 

41 

88 

34 

600 

6P 

6P 

FREEPQRT   WASTE   WTR  PLT 

3262 

0  I 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

760 

7A 

7P 

OBSERVER 


c 

8PC 


c 
c 

c 

C  HJ 

c 
c 
c 
c 
c 
c 


ILL.    STATE    POLICE  RADIC 
GENE   L  BURGESS 
ALEXIS    MUN  SERVICES 
U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 
J.    BON  HARTLINE 
THOMAS   G.    ROBINSON.  JR 
ARGONNE    NATIONAL  LAB 
CHARLES   H  SCHUBACH 
EDWARD   L .  SCHUTTE 
AURORA   COL    PHYSICS  DEPl 

JAMES   R  MITCHELL 
RAYMOND   C  SHAVER 
GEORGE   E.  GRIDER 
WRMS  RADIO 
SIU   BELLEVILLE    RES  CNTC 
LEON   R  MOSS 
HOWARD   W.  COFFMAN 
NORMAN   D.  MELVIN 
BLOOMINGTON  WATERWORKS 
ILL    STATE    NORMAL  UNI 

VERNON    A.  NORTRUP 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

CAHOKIA    TREATMENT  PLT. 

NATL    WEATHER  SERVICE 

RADIO   STATION  WBYS 

HUGH   B  BOYD 

JACK    A.  CAMPBELL 

WILL lAM   J .  PRANGER 

U   S   CORPS  ENGINEERS 

HUBERT  BOHLEBEH 

CITY   OF    CENTRAL lA 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

EASTERN    ILL .  UNIV. 

JOSEPH   W.  SOMMER 

ROBERT   W.  GARRIS 

CHICAGO   SANITARY  DIST 

CHICAGO   WATER   PUR  OIV 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 
CHICAGO   SANITARY  DIST 
CHICAGO   SANITARY  DIST 
CHICAGO  WATER  PUR  DIV 
CHICAGO   U'ATER   PUR  OIV 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
DON   H.  CONNOR 
FR^NK    K.  STANFORD 
R.    E.  PITRAT 

R.    G.  ANDERSON 
C   WARREN  BIRCHLER 
VILLAGE   OF  CRETE 
INTERSTATE    WATER  CO 
DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
MRS   ETHELDA   C  SUIGART 
NORTHERN    ILLINIOS  UNIV 
ROBERT   H.    NELL  IS 
DIXON   SPRGS   AGRIC  CNTR 
ADA   A.  DEVINE 

RADIO   STATION  WDON 
HAROLD   3.  PRICE 
MRS.    DEVERA   M.  GE6HART 
CL IFFORD   R .  MANUEL 
MISS   MYRTLE    E.  SPIEGLES 
DEPT   OF  WATERWORKS 
■  RADIO   STATION  WFIW 
NORAH  YEAGLE 
V   A  HALE 

FREEPORT   WASTE   WTR  PLT 
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STnilON  INDEX 


ILL IN3IS 
FEBRUWRY  IQ?*) 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 

a 
z 

<r 

LHTITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

a 
> 

UJ 

OBSERVRT ION 
TIME  RNO 
TfiBLES 

OBSERVER 

Q. 
C 

IL 
O 
K 

a. 

EVflP. 

a  If 
— '  o 
o  » 
UJ  1^ 

a. 

FULTON   CRM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

41 

64 

90 

09 

592 

7P 

7P 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GflLENfi    1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

< 

42 

25 

90 

26 

77C 

8P 

DIETRICH  KROENCKE 

GflLESBURG 

332Q 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

77  1 

MIC 

MIC 

CITY  WATERWORKS 

G«LV« 

3336 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7f: 

7P 

H 

RAIMASON   F.  SMITH 

GFBMftRD   WGGDS   ST  PARK 

3359 

02 

GRUNDY 

41 

22 

88 

28 

505 

7P 

7P 

GEBHARD   WOODS   STATE  PK 

GEfSESEO 

338  * 

0  1 

HENRY 

6 

4  1 

2  7 

90 

1 0 

63S 

MIC 

MIC 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBS3N  CITY 

3'?13 

06 

FORD 

I 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JOSELYN 

GL«DST3NE    D«M  18 

3'?55 

03 

HENDERSON 

40 

50 

91 

04 

536 

BP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GBLCONDfl  OflM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

36' 

6P 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GGLDEN    1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6F 

6F 

ERNEST  IHNEN 

GRfiFTON 

3572 

05 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7P 

PAUL    E.  ARNOLD 

GRfiND   TOUIER   2  N 

3595 

08 

JACKSON 

•<1 

37 

40 

89 

30 

367 

7P 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

55C 

c 

WILL  lAM  C  .  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERL  AND 

7 

39 

15 

88 

10 

625 

5F 

JOHN   W.  WYLOE 

3693 

06 

BOND 

^ 

38 

53 

89 

24 

68C 

7P 

HAROLD   W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

37  17 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

70C 

7F 

7f 

HOWARD   E.  STAFFY 

HFIRDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

44C 

6F 

ORVILLE    H.  JOHNES 

HRRRISBURG 

3879 

09 

SAL INE' 

5 

37 

44 

88 

32 

356 

5F 

6F 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HORRISBURG  DISPDSftL  PL 

388'fl 

09 

SAL INE 

5 

37 

45 

88 

32 

36C 

7P 

c 

CITY   DISPOSAL  PLANT 

HflVftNS   PGUER  STFITI9N 

3910 

04 

MASON 

1 

40 

1  7 

90 

05 

45'< 

BP 

7P 

HAVANA   POWER  STATION 

HENNEPIN   P3WER  PLANT 

■^013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

46' 

5P 

6F 

5F 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

HILLSB3RQ   2  5SU 

■^108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

72C 

6P 

7P 

MRS   RICHARD   T  PATTIE 

HG3PEST3N 

■^198 

06 

VERMIL ION 

7 

40 

28 

87 

40 

71C 

6P 

7P 

c 

H 

JOHN   F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7P 

c 

CENTRAL    ILL    PUB   SvC  CO 

•^356 

01 

41 

26 

91 

01 

55^^ 

8P 

c 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

JOCKSGNVILLE 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

6 

1  0 

62C 

7P 

7P 

c 

WLDS  RADIO 

JER5EYVILLE   2  SU 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

63C 

5F 

8P 

JERSETVILLE    SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DftM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

MIC 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

JOL lET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

620 

6P 

6P 

ILL    STATE  PENITENTIARY 

KfiNHftKEE    UTH   P3LL  CTL 

4603 

06 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

7P 

7P 

c 

H 

KANKAKEE    WTR   PO   CTL  CTC 

HE  ITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7P 

BEN   G  NYLIN 

HEWfiNEE 

47  IC 

01 

HENRY 

1 

41 

16 

89 

55 

82C 

6F 

6P 

STAR  COURIER 

KEWflNEE   BAKER  PORK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

16 

89 

55 

800 

r 

KEWANEE   BAKER  PARK 

X.  INCftID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

36 

89 

25 

600 

7P 

RUDOLPH   J   KINK,  JR 

4805 

04 

!  IH  K  J  H  ML  L 

41 

01 

89 

21 

61' 

5P 

6P 

MRS.    0 . B . PACE ,  JR. 

Lfi  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

70C 

7C 

7P 

H 

JACK    H.  SHARPE 

L  ANARK 

4870 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

60 

870 

c 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

LA   SALLE    1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

520 

7P 

ILL    DIV   OF  WATERWAYS 

LAURENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7f 

CALVIN   L .  REYNOLDS 

L INCGLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

69C 

6F 

7P 

H 

VERNON   P.  GEHLBACH 

L INC0LN   LOG   CABIN  PH 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

665 

c 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LGCK.PORT  POWER  HOUSE 

5136 

0^ 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

686 

c 

CHICAGO   SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES   F.  MORGAN 

MACK  INAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

57C 

6F 

CARL  IE    H  KULL 

MACOMB 

6280 

03 

40 

28 

90 

40 

702 

7P 

VERNE  GEER 

MAKANDA    1  NW 

529'' 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

1  4 

58C 

5f^ 

6F 

HARVEY   B .    HARTL INE 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

82C 

5P 

7f 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FUL  TON 

I 

40 

30 

90 

23 

540 

c 

TRUDY   M   ENGL ISH 

MARION    ^  NNE 

5342 

08 

WILL lAMSON 

4 

37 

46 

88 

64 

477^ 

7A 

'A 

MRS   MILDRED   K  MIGNONE 

MAROA    1  W 

5364 

04 

MACON 

I 

40 

02 

88 

68 

720 

LLOYD   J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

46 

486 

MID 

U   S  CORPS   OF  ENGINEERS 

MARSHALL    I  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

576 

6P 

5P 

ERNEST   THOMAS  PINE 

MASON   CITY    1  NW 

6413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES   M.    MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK    AND  DAM 

6493 

02 

MCHE  NR  Y 

42 

1  7 

88 

14 

7  42 

c 

ORVILLE    W  GULLANG 

MCLEANSBORO   2  ENE 

5616 

09 

HAMIL  TON 

5 

38 

05 

88 

30 

480 

7  A 

7A 

RICHARD   G  BROWN 

MEDORA 

6539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

520 

5P 

M.    F.  DODGE 

MINONK    3  NE 

57  12 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS   KAY  GASPOROO 

MOLINE    WSO   AP  R 

576  1 

0  1 

ROCK  ISLAND 

5 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS    INEZ   M.  FINLFY 

MONTICELLO   NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

36 

546 

7fl 

MRS.    LUCILLE    A  BUCHANAr 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

I 

41 

21 

88 

26 

520 

7fl 

RAY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

5P 

6P 

CITY   OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHR  ISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS   DOROTHY   A   BUL L ARD 

MT   CARMEL    1  NNW 

5693 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

45 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN   R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

0  1 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

eA 

GLEN   DOTY-SUP   SEWAGE  PL 

MOUNT   OLIVE    1  E 

59  1  ^ 

06 

MflCOUP  IN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7fl 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

0' 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

1  7 

645 

6P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERL ING 

5936 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

71  1 

5P 

HOMER   L .  RENAKEH 

MOUNT  VERNON 

5941 

OS 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

62 

479 

70 

7B 

ROBERT  MOORHOUS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  5IOTI0N  INDEX 
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SinTION  INDEX 


ILL  INGIS 
FEBRURRY 


STATION 

INDEX  NO. . 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 
O 
(Z 

z 

<L 

LBTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSEh 
TIME 

Tne 

a. 

UJ 

PRECIP. 

MOUEROUft 

6960 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6F 

6F 

MURPHYSBBRO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

37 

44 

89 

22 

66C 

NASHVILLE   4  NE 

601  1 

06 

WASH INGT3N 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6F 

6P 

NEU  B3ST3N   OftM  17 

6oea 

01 

MERCER 

41 

1  1 

91 

03 

546 

7P 

NEUTON   6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

07 

510 

7f 

7P 

NGK3MIS 

6185 

06 

MBNTGBMERY 

2 

39 

1  8 

89 

16 

68C 

9LNEY  2  S 

6'»16 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

68 

04 

48C 

6F 

6P 

OREGGN 

6490 

01 

3GLE 

6 

42 

00 

89 

20 

69C 

6626 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

22 

88 

50 

47'< 

7F 

7F 

PALESTINE 

6658 

07 

CRAWFBRD 

7 

39 

00 

87 

37 

51< 

7F 

7P 

PfiNfl 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7F 

PflRIS    1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

73C 

PARIS  WfiTERUBRKS 

5610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7F 

7F 

PARK  F3RE5T 

6616 

02 

C33K 

3 

41 

30 

87 

41 

71C 

MIC 

MIC 

PAU  PAU 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

69 

895 

7f 

If 

PA YSGN 

6670 

03 

ADAMS 

•<l 

39 

49 

9  1 

1  5 

78C 

8F 

PEORIA  USB  AP 

R 

671  1 

0'' 

PE3HIA 

1 

40 

40 

89 

41 

65; 

MIC 

MIC 

PE3T3NE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6F 

PERU  2  W 

6763 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

0* 

MENARD 

1 

39 

68 

89 

62 

600 

7P 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FBHD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

5F 

7P 

PITTSFIELD  NB  2 

6837 

06 

PIKE 

39 

37 

90 

48 

670 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

39 

27 

90 

62 

471 

6F 

PONTIAC 

6910 

05 

L IVINGSTBN 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5F 

7P 

PRAIRIE   DU  RQCHER 

IWSW 

6973 

08 

RAND8L  PH 

38 

06 

90 

07 

385 

PRINCEVILLE    1  N 

700^ 

0^ 

PEBRIA 

1 

40 

67 

89 

46 

725 

6F 

6F 

PR3PHETST8WN 

7011 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

40 

89 

57 

610 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

« 

39 

67 

91 

24 

601 

7F 

7F 

OUINCY   FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

39 

66 

91 

12 

763 

MIC 

MIC 

QUINCY   OAn  21 

7077 

03 

ADAMS 

39 

54 

91 

26 

48: 

7f 

QUINCY  MEM3RIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

39 

66 

91 

26 

475 

7P 

RANTOUL 

7  150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7P 

7P 

RED  BUD 

7167 

08 

RANDBLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

460 

.  5F 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL IN 

' 

38 

02 

88 

68 

466 

R3CHELLE  ,6  NW 

73'49 

01 

BGLE 

6 

41 

56 

89 

1  1 

82C 

6F 

6F 

R3CKFBR0  6  ENE 

7377 

0  1 

WINNEBAG3 

6 

42 

1  6 

83 

59 

38C 

7P 

HBCKFBRD  WS3  AP 

R 

7382 

01 

WINNE6AGB 

6 

42 

12 

89 

06 

72' 

MIC 

MIC 

R35ICLARE 

7'<t87 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6F 

6P 

RUSHVILLE 

7561 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

66D 

6P 

6F 

5AINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

66 

88 

01 

50C 

7P 

SALEM 

7636 

07 

MARI9N 

2 

38 

38 

88 

67 

56C 

6F 

6P 

SHAWNEETBUN   NEH  TBUN 

7869 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

1  1 

40C 

7P 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

665 

5I0ELL 

7962 

06 

VERMIL I3N 

7 

39 

65 

87 

49 

686 

7P 

SKBKIE   M   SIDE    TR  WBRKS 

7990 

02 

CBBK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

SPARTA 

8  1  47 

OG 

RANDBLPH 

38 

08 

6F 

SPARTA   NB.  2 

8161 

08 

RANDBLPH 

38 

07 

89 

43 

500 

SPRINGFIELD   USB  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMBN 

1 

39 

60 

89 

40 

686 

MID 

MIC 

STICKNEY  UI   SIDE  TR 

WKS 

8278 

02 

CBBK 

3 

41 

49 

67 

46 

64C 

STOCKTBN 

8293 

01 

JB  DAVIESS 

' 

42 

21 

90 

00 

1005 

6P 

6F 

STREATBR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

I 

41 

08 

88 

48 

650 

6P 

SULLIVAN    1  SSW 

8389 

07 

M3ULTRIE 

2 

39 

36 

88 

37 

690 

TISKILWfl 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

17 

89 

30 

5i: 

6P 

6F 

TBULBN 

8630 

0' 

STARK 

1 

41 

05 

89 

62 

766 

6F 

TUSCBLA 

07 

D3UGL  AS 

7 

39 

48 

88 

17 

663 

5P 

6P 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88 

14 

742 

MIO 

MIC 

UTICA  STARVED  RBCK 

DAM 

8766 

o3 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

46'' 

MIC 

VANDAL lA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

69 

89 

07 

640 

7f 

7P 

VIROEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMBN 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6F 

6F 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

36 

76C 

6P 

6P 

WASHINGTBN    1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

I 

40 

42 

89 

25 

73C 

WATERL33    1  USW 

9002 

oa 

MBNR3E 

' 

38 

20 

90 

09 

646 

5F 

ep 

WATERMAN    1  ESE 

9010 

03 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

WATSEKA   2  NW 

9021 

05 

IR9QU3IS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

6F 

6P 

WAUKEGAN   4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

63 

70C 

6F 

6P 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

46C 

7P 

WEN8NA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89 

04 

685 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

449 

WHEATBN  3  SE 

9221 

02 

OU  PAGE 

1 

41 

49 

88 

04 

680 

5P 

5P 

OBSERVER 


<x  r 

o 
u  z 


C  H 

C 


C  H 

c 


c 
c 

H 

c 

6FC  HJ 

C 


H 

7P]CGH 
C  M 


MRS.    MARY   A.  DBBLEY 

PARM  E   WILL lAMS 

D3YLE  C3HLMEYER 

U  S  CBRPS  BF  ENGINEERS 

DELBERT  E  HEMRICH 

CARL   C  KEELE 

RAOIB   STATIBN  WVLN 

CARNATIBN  CBMPANY 

J3HN  A.  BEED 

H.    M.  GADOIS 

C.   E.  SCHUMACHER 

EDGAR  ELECT  CBBPERATIVE 

CITY   3F  PARIS 

PARK  F3REST  WATER  C3 

ROBERT  G.  WARD 

U  S  CBRPS  BF  ENGINEERS 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MRS   NANCY   L .  WELSH 

WAYNE  ELLBERG 

GEBRGE   H  BECKER 

MRS  DEL  LA  MAE  BBRK 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

LOU  GALL3WAY 

ILLINBIS   WATER   SERV  CO 

ARTHUR  J.  BES5EN 

MRS.    FRANK  STEWART 

RICHARD  D  BRADLEY 

A.   H.  GIBSON 

U  S  FED  AVIATION  AGENCI 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MR.    VIRGIL    C.  NIEUAHNEC 
RANTBUL   LIGHT  DEPT 
BLIN   F.  KETTELKAMP 
U  S  CBRPS  3F  ENGINEERS 
FRANK  HUFFSTATLEH 
HARRIET  L .  REID 
NATL   WEATHER  SERVICE 
KENNIS   H  WALLACE 
GAIN  BROS  GREENHOUSE 
JUDSON  E.  CAMERON 

CITY   WATER  DEPARTMENT 

JAKE    H.  STEWART 

CBRPS  OF  ENGINEERS 

THELMA  LANE 

CHICAGO   SANITARY  DIST 

WILL  lAM      .  MORGAN 

B  E  LATTA 

NATL   WEATHER  SERVICE 
CI'ICAGO  SANITARY  DIST 
RICHARD  J.  TOWNSEND 

LARRY  G.  YUSKO 

MERLE  E  LASH 

ORVILLE  L .  WEAVER 

E  H  DOOEN 

DEKALB  AGRI  ASSN 

STATE  WATER  SURVEY 

U  S  CBRPS  OF  ENGINEERS 

MRS  BEULAH  HITTER 

WARREN  LAIR 

LEICESTER  W.  CLARKE 

VICTOR   *.  VALT 
AUGUST  T.  ROSENBERG 
EUGENE   L .    MC  MURTRY 
PAUL    T  LEIFHEIT 
RADIO   STATIBN  WGFA 
RAOIB   STATIBN  WKRS 
MRS  BRENDA  D  HIATT 
WALTER   J.  WENZLAFF 
CITY   OF    WEST  SALEM 
MBRTBN  AHB3RETUM 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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OBSERVATION 

STATION 

o 
z 

SION 

COUNTY 

UJ 

o 

(X 

TUDE 

TUDE 

NOllI 

TIME  ONO 
TABLES 

OBSERVER 

K3QNI 

DIVI 

z 

(X 
QC 

o 

LflTI 

UONCl 

ELEVfl 

a. 
c 

UJ 

a. 

o 

a: 
a. 

a 

UJ 

UJ  ^. 

s>  s 

WHITE    HALL     1  E 

06 

GREEME 

1 

39  26 

90 

23 

678 

6F 

6P 

H 

UHITE    HftLL    PUMPING  STW 

WILCGX 

927< 

07 

CLPIY 

7 

38  36 

88 

19 

■^60 

7P 

HUGH   G  LYNN 

UirtOSOR 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88 

36 

685 

6F 

6F 

H 

ORRIS   «  SENG 

YfiTES  CITY 

9816 

03 

KHQX 

1 

90 

01 

676 

C 

9Rfi   L  .  BELL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STnUOM  INDEX 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIHENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
davlight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TA^LE :       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

CORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recordinp  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  D^ta"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are' described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sut>- 
station  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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3  .  3i 


4.  Of 
3.9* 
3.0( 
3.a( 


4.21 

3.61 
3.81 
2.61 
3.S* 
3.21 

3.3' 
2.8' 
3.  35 

3. a? 

2.61 


4.6' 
3.S5 
3.21 

4.  1( 

3.61 

s.ec 

3.91 
3.91 

3.e( 


10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27  28 


.10     . 0«  .26 


.64     .02  .13 
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30 


31 
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DAILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  OAn  26 
BARRY 
BEARDSTOWH 
6LUrFS 
CARL IMVILLE 

CDUAROSVtlLE 
GRAFTON 

GREENVILLE  1  E 

GRIGGSVrLLE 

HAROIM 

HILLSBQRO  2  SSU 

JACKSONVILLE 

JER5EYVILLE  2  SU 

tlNCAID 

rCDORA 


L  IVE  1 


MOUNT 
PANA 
PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  USO  i 
VIBOEN  1  N 


EAST  SOUTHEAST 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  S  flU 
GREENUP 

HUTSONVItLE  POWER 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL  1  E 
MATTOON 

nOUEAQUA 
NEWTON  6  SSE 

OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

5AINTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 
VANDAL lA  2  NW 
WILCOX 
WINDSOR 


SOUTHWEST  06 
ANNA   1  E 

BELLEVILLE   SO    ILL  UNJV 
CAKOXIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONDALC  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL lA  2  SW 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA    1  NU 
MARION  '4  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  DU  ROCHER  IWSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  USU 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  &2 
CARMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  51 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  ENE 

MT  CARPCL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3      4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 
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DAILY  TEMPERniURES 


DRY  OF  MONTH 

UJ 

O 

a 

STOT ION 

K 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NBRTHWEST  CI 

SLEDO 

MAX 

70 

74 

54 

60 

71 

67 

75 

71 

49 

43 

46 

44 

48 

44 

39 

46 

35 

20 

47 

63 

64 

62 

51 

49 

57 

51.9 

MIN 

27 

35 

53 

37 

35 

38 

45 

42 

48 

32 

35 

32 

25 

25 

39 

25 

25 

30 

27 

22 

16 

27 

8 

0 

13 

31 

31 

35 

36 

32 

30 

30.3 

DIX3N 

MAX 

17 

68 

74 

50 

58 

63 

58 

51 

50 

46 

41 

45 

40 

45 

43 

38 

46 

35 

■  a 

47 

51 

52 

46 

40 

4* 

51 

47.6 

MIN 

27 

35 

50 

38 

32 

39 

40 

40 

44 

32 

34 

30 

27 

24 

34 

27 

27 

30 

29 

26 

18 

26 

12 

2 

13 

32 

32 

34 

34 

34 

29 

30.  1 

rOEEPORT   WASTE   UTR  PL T 

MAX 

■»5 

38 

63 

70 

39 

57 

64 

52 

44 

5E 

43 

40 

44 

49 

39 

38 

30 

44 

20 

18 

47 

46 

44 

46 

43 

44 

43.9 

MIN 

26 

26 

30 

36 

31 

31 

36 

36 

35 

20 

30 

32 

25 

23 

23 

27 

26 

28 

26 

24 

17 

17 

9 

0 

0 

15 

31 

32 

33 

33 

27 

25.6 

rut.  TON   D«M  13 

MAX 

43 

66 

72 

41 

55 

66 

55 

55 

60 

55 

46 

44 

47 

39 

41 

38 

41 

20 

16 

46 

45 

54 

40 

45 

44 

46.9 

MIN 

28 

28 

32 

35 

32 

33 

37 

38 

39 

32 

32 

32 

28 

25 

26 

31 

29 

28 

27 

25 

20 

17 

12 

4 

4 

17 

33 

33 

34 

34 

30 

27.6 

GALvn 

MAX 

4S 

43 

69 

74 

42 

58 

69 

58 

71 

63 

46 

40 

48 

51 

36 

43 

36 

45 

18 

21 

46 

53 

63 

59 

51 

42 

46.  1 

MIN 

25 

27 

39 

39 

32 

32 

38 

41 

45 

33 

33 

32 

25 

25 

25 

28 

25 

27 

30 

24 

16 

16 

1  1 

2 

3 

1  4 

32 

32 

38 

32 

30 

27.5 

GENCSEO 

MAX 

44 

68 

73 

49 

59 

68 

57 

65 

53 

46 

40 

44 

39 

3S 

41 

38 

44 

21 

20 

47 

51 

60 

44 

48 

43 

53 

47.6 

MIN 

27 

32 

41 

34 

33 

39 

39 

40 

39 

32 

35 

30 

27 

25 

30 

28 

27 

3  I 

29 

24 

17 

20 

10 

2 

15 

30 

30 

33 

37 

32 

29 

26.9 

HENNEPIN  PBUER  PLftNT 

MAX 

45 

71 

77 

56 

60 

67 

65 

50 

57 

51 

45 

48 

43 

49 

44 

38 

49 

45 

19 

46 

54 

61 

53 

49 

49 

53 

51.2 

MIN 

28 

33 

55 

40 

34 

36 

38 

42 

49 

33 

33 

32 

26 

20 

39 

26 

28 

28 

30 

18 

18 

31 

9 

33 

37 

38 

34 

29 

32.0 

KEWflNEE   1  E 

MAX 

67 

59 

70 

65 

46 

39 

45 

61 

38 

43 

36 

45 

18 

22 

46 

64 

61 

56 

50 

42 

46.0 

MIN 

38 

43 

45 

33 

34 

32 

25 

25 

32 

29 

26 

27 

31 

21 

16 

19 

1  1 

4 

3 

19 

31 

35 

38 

32 

29 

27.2 

nOLINE   WSB  «P 

MAX 

43 

70 

73 

50 

59 

7  1 

58 

65 

65 

47 

40 

47 

41 

38 

41 

39 

45 

19 

19 

47 

53 

61 

43 

49 

44 

54 

46.3 

MIN 

24 

30 

39 

34 

32 

40 

37 

42 

39 

34 

36 

30 

25 

25 

30 

29 

28 

31 

25 

21 

18 

18 

10 

2 

16 

32 

32 

36 

34 

32 

28 

28.  7 

nORRISON 

MAX 

44 

67 

73 

50 

57 

66 

61 

61 

58 

50 

42 

47 

46 

50 

42 

39 

45 

40 

20 

46 

51 

55 

54 

46 

45 

51 

49.4 

MIN 

28 

32 

46 

36 

28 

32 

38 

41 

48 

32 

36 

37 

27 

26 

35 

28 

28 

28 

31 

23 

16 

26 

10 

0 

12 

32 

31 

32 

33 

33 

28 

29.6 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

40 

65 

69 

50 

56 

64 

63 

54 

50 

48 

45 

45 

45 

48 

40 

38 

45 

36 

25 

46 

47 

50 

49 

42 

42 

45 

47  .  7 

MIN 

2S 

36 

48 

33 

30 

28 

33 

38 

40 

29 

32 

31 

25 

22 

33 

30 

27 

30 

28 

20 

1  7 

25 

6 

-  5 

13 

33 

3' 

33 

33 

32 

27.9 

PAW  PAU 

MAX 

47 

46 

67 

70 

45 

55 

68 

55 

55 

54 

48 

36 

46 

48 

37 

40 

36 

45 

17 

17 

42 

51 

48 

39 

43 

41 

44.  7 

MIN 

25 

22 

40 

35 

32 

32 

35 

40 

38 

31 

31 

31 

25 

22 

24 

26 

27 

28 

28 

23 

22 

18 

12 

2 

3 

12 

30 

32 

34 

32 

26 

26.4 

ROCMELLE   6  Nu 

MAX 

38 

55 

73 

52 

57 

58 

58 

52 

58 

47 

43 

43 

39 

48 

38 

38 

48 

41 

19 

46 

48 

47 

45 

44 

49 

47.2 

MIN 

24 

33 

52 

37 

33 

36 

38 

39 

43 

34 

33 

32 

27 

21 

34 

21 

27 

29 

26 

25 

18 

26 

14 

3 

I  1 

32 

32 

33 

34 

26 

29.2 

ROC^FORD   MSB  AP 

MAX 

39 

62 

73 

43 

55 

60 

54 

43 

58 

44 

40 

43 

39 

38 

38 

37 

44 

20 

1  7 

46 

45 

44 

38 

42 

43 

50 

44.0 

MIN 

23 

34 

38 

35 

34 

32 

38 

39 

38 

32 

33 

27 

24 

24 

29 

29 

29 

31 

27 

23 

19 

20 

1  1 

1 

13 

31 

32 

35 

34 

34 

27 

26.3 

STOCKTON 

MAX 

30 

60 

67 

45 

53 

61 

50 

46 

53 

44 

40 

44 

39 

42 

38 

38 

40 

29 

22 

45 

44 

45 

40 

41 

42 

48 

44.2 

MIN 

25 

35 

46 

33 

29 

37 

35 

35 

38 

28 

28 

31 

24 

22 

32 

27 

25 

30 

26 

22 

15 

24 

6 

-  2 

12 

32 

30 

30 

32 

32 

26 

27.3 

TISKILWA 

MAX 

45 

72 

77 

62 

60 

68 

58 

54 

40 

37 

53 

50 

42 

39 

48 

45 

19 

47 

53 

61 

60 

49 

49 

54 

52.5 

MIN 

29 

33 

57 

37 

34 

37 

36 

44 

51 

34 

35 

32 

25 

33 

22 

19 

29 

14 

4 

14 

29 

32 

35 

38 

33 

29 

31.2 

I             X  « 

MIN 

26 

33 

48 

37 

22 

37 

39 

41 

47 

31 

33 

30 

25 

24 

38 

28 

27 

29 

29 

25 

18 

25 

1  1 

0 

12 

31 

31 

35 

35 

32 

26 

29.3 

NBRTMEAST  02 

ANTIOCM   2  NW 

MAX 

48 

41 

59 

72 

42 

55 

54 

48 

40 

53 

40 

38 

40 

48 

40 

40 

37 

44 

17 

1  7 

41 

43 

38 

35 

39 

36 

42.3 

MIN 

23 

21 

37 

36 

31 

31 

35 

33 

34 

29 

30 

32 

25 

21 

22 

28 

28 

28 

30 

20 

19 

18 

12 

2 

15 

30 

31 

32 

32 

32 

25.6 

AURBRA  CBLLEGE 

MAX 

45 

68 

75 

52 

52 

57 

55 

50 

55 

45 

45 

37 

40 

43 

43 

39 

40 

39 

14 

48 

48 

49 

40 

46 

42 

52 

46.4 

MIN 

27 

38 

42 

40 

34 

37 

42 

40 

38 

33 

33 

33 

27 

23 

38 

28 

28 

30 

31 

22 

22 

28 

14 

5 

1  1 

39 

32 

35 

35 

32 

29 

30.5 

BARRINGTON 

MAX 

48 

42 

60 

46 

54 

55 

50 

49 

50 

39 

39 

39 

50 

37 

41 

35 

44 

20 

13 

42 

44 

38 

35 

46 

39 

42.4 

MIN 

20 

22 

38 

38 

30 

30 

39 

36 

34 

30 

30 

35 

26 

20 

26 

27 

26 

29 

29 

19 

18 

15 

14 

4 

3 

13 

31 

31 

32 

33 

30 

25.  1 

CMICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

68 

76 

48 

56 

50 

60 

44 

54 

40 

38 

38 

34 

41 

35 

37 

47 

29 

16 

43 

45 

36 

36 

50 

46 

40 

44.6 

MIN 

46 

47 

36 

36 

45 

39 

38 

39 

35 

35 

34 

29 

30 

35 

31 

31 

32 

30 

30 

25 

29 

17 

10 

16 

33 

33 

34 

34 

35 

37 

32.7 

CHICAGO  0  HARE   USD  AP 

MAX 

47 

68 

76 

47 

57 

59 

52 

48 

63 

42 

41 

41 

37 

40 

43 

37 

47 

25 

15 

44 

48 

41 

40 

51 

47 

50 

46.2 

MIH 

26 

45 

42 

39 

35 

42 

40 

41 

39 

35 

36 

33 

26 

25 

34 

31 

27 

30 

27 

23 

22 

25 

12 

5 

10 

34 

34 

36 

35 

34 

33 

30.9 

CMICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

56 

57 

73 

76 

55 

57 

61 

47 

56 

51 

40 

40 

41 

52 

39 

40 

45 

47 

22 

34 

46 

41 

41 

39 

5: 

46 

47.3 

MIN 

27 

41 

46 

37 

36 

42 

41 

38 

40 

35 

34 

34 

26 

29 

39 

31 

30 

31 

34 

28 

23 

29 

19 

8 

13 

24 

32 

35 

34 

35 

34 

31  .8 

CHICAGO   nIDUAT  USO  AP 

MAX 

48 

71 

80 

47 

57 

50 

50 

55 

69 

40 

40 

40 

34 

40 

40 

35 

48 

27 

I  7 

45 

48 

40 

41 

52 

46 

46 

46.6 

MIN 

27 

42 

45 

38 

35 

42 

43 

41 

38 

36 

33 

32 

25 

25 

33 

30 

29 

32 

29 

26 

23 

27 

12 

5 

12 

31 

32 

35 

34 

33 

34 

30.9 

OE  KALS 

MAX 

37 

55 

72 

59 

55 

55 

57 

54 

61 

48 

42 

41 

38 

47 

40 

38 

44 

43 

15 

41 

46 

48 

45 

43 

43 

46 

46.4 

MIN 

24 

34 

54 

36 

31 

34 

38 

37 

43 

30 

30 

32 

27 

22 

35 

28 

27 

29 

28 

21 

20 

24 

12 

3 

10 

32 

20 

33 

32 

32 

29 

28.9 

GE6HAR0  WOODS   ST  PARK 

MAX 

57 

55 

69 

78 

44 

59 

64 

50 

58 

70 

52 

42 

44 

48 

46 

42 

38 

46 

26 

22 

44 

02 

55 

49 

50 

44 

49.0 

MIN 

24 

26 

36 

42 

37 

36 

38 

44 

39 

33 

35 

35 

28 

22 

26 

26 

30 

31 

32 

26 

20 

24 

1  t 

6 

7 

15 

32 

35 

32 

34 

30 

28.8 

JOL lET 

MAX 

47 

71 

77 

77 

58 

58 

62 

57 

70 

56 

44 

41 

42 

51 

40 

44 

49 

47 

20 

44 

50 

50 

48 

46 

51 

53 

51  .4 

MIN 

24 

39 

57 

38 

35 

38 

41 

42 

47 

34 

33 

34 

26 

23 

29 

29 

28 

30 

32 

22 

23 

26 

16 

6 

:  1 

29 

31 

37 

35 

32 

31 

30.9 

MARENGO 

MAX 

41 

63 

73 

60 

56 

55 

54 

48 

58 

43 

39 

41 

38 

45 

41 

38 

45 

38 

20 

45 

44 

42 

38 

40 

44 

50 

45.  7 

MIN 

21 

34 

48 

36 

31 

38 

38 

34 

38 

29 

29 

32 

25 

20 

33 

28 

26 

29 

27 

20 

19 

18 

12 

1 

8 

3  1 

30 

32 

,12 

32 

27 

27.5 

OTTAWA 

MAX 

46 

71 

78 

51 

50 

63 

65 

50 

69 

59 

42 

48 

43 

51 

41 

41 

49 

45 

20 

46 

54 

59 

55 

46 

49 

53 

51.3 

MIN 

28 

36 

50 

39 

35 

39 

42 

40 

52 

35 

36 

35 

28 

25 

40 

30 

30 

32 

32 

20 

22 

30 

16 

14 

31 

32 

37 

37 

33 

30 

32.0 

PARK  FBREST 

MAX 

45 

69 

76 

47 

56 

64 

58 

59 

57 

43 

43 

40 

35 

43 

36 

42 

47 

32 

20 

40 

43 

50 

45 

55 

48 

52 

47.3 

MIN 

24 

42 

45 

37 

36 

46 

42 

40 

43 

33 

33 

30 

25 

21 

33 

28 

2B 

30 

28 

30 

21 

21 

16 

7 

10 

30 

30 

30 

35 

34 

31 

30.3 

PERU  2  W 

MAX 

44 

73 

75 

63 

59 

56 

65 

60 

66 

49 

45 

45 

42 

46 

45 

42 

48 

52 

50 

47 

37 

49 

45 

18 

46 

53 

52 

49 

4« 

«e 

53 

50.  7 

MIN 

26 

31 

51 

34 

32 

39 

40 

42 

48 

33 

34 

33 

26 

21 

38 

29 

30 

26 

31 

23 

22 

25 

14 

2 

9 

30 

30 

35 

36 

33 

30 

30.  1 

WAUKEGAN   4  WSW 

MAX 

50 

43 

53 

72 

44 

55 

58 

45 

39 

52 

38 

38 

37 

33 

42 

44 

41 

36 

50 

35 

36 

35 

45 

17 

15 

42 

43 

37 

36 

35 

37 

41  .9 

MIN 

25 

25 

42 

40 

33 

33 

43 

36 

35 

32 

32 

36 

29 

25 

29 

28 

29 

29 

29 

22 

21 

21 

15 

8 

3 

14 

32 

31 

32 

33 

33 

28.3 

WHEATON   3  CE 

MAX 

44 

ea 

75 

60 

58 

58 

59 

48 

52 

52 

43 

42 

40 

45 

44 

44 

47 

51 

49 

45 

40 

47 

45 

19 

44 

49 

40 

44 

44 

50 

52 

46.9 

1  7 

35 

28 

25 

29 

SEC  REFEDENCC  NOTES  FOILOHINP  STOT ION  INOE> 
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DRILY  TEMPERflTURES 


DOY  OF  MONTH 

UJ 
U 

a 

ec 

STRT  ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

«             X  x 
WEST  03 

GALES6URG 

MAX 

46 

71 

76 

47 

61 

70 

63 

75 

68 

47 

42 

47 

41 

45 

45 

38 

36 

66 

36 

43 

38 

46 

23 

22 

46 

55 

66 

63 

58 

44 

67 

60.6 

MIN 

26 

36 

46 

36 

34 

38 

41 

45 

40 

34 

37 

32 

27 

26 

3  I 

27 

26 

31 

28 

23 

17 

22 

10 

3 

16 

31 

33 

41 

33 

33 

30 

30.0 

GBLOEM   1  NU 

MAX 

•47 

70 

74 

68 

60 

74 

78 

77 

70 

54 

45 

45 

45 

56 

48 

42 

37 

58 

64 

38 

36 

45 

45 

26 

46 

58 

72 

69 

62 

53 

60 

55.2 

MIN 

23 

41 

60 

38 

36 

40 

46 

55 

54 

38 

39 

35 

28 

28 

40 

31 

26 

34 

30 

24 

19 

22 

13 

9 

16 

32 

36 

50 

45 

32 

35 

34.  1 

LA  HARPE 

MAX 

46 

72 

76 

66 

62 

71 

71 

77 

70 

48 

44 

48 

48 

49 

46 

41 

37 

69 

69 

44 

42 

47 

48 

31 

48 

56 

7  1 

71 

71 

66 

61 

65.6 

MIN 

24 

36 

66 

39 

32 

38 

40 

49 

46 

35 

38 

38 

26 

26 

39 

28 

26 

31 

29 

22 

17 

27 

1  1 

4 

14 

29 

33 

46 

43 

32 

30 

31.6 

MQNMGL'TH 

MAX 

47 

73 

76 

58 

62 

73 

71 

76 

74 

61 

45 

46 

45 

49 

46 

44 

38 

64 

63 

45 

39 

46 

44 

23 

48 

66 

69 

66 

66 

51 

57 

54.2 

MIN 

25 

37 

56 

40 

35 

39 

42 

45 

51 

35 

38 

33 

27 

26 

40 

30 

26 

3  1 

29 

21 

17 

27 

1  1 

4 

16 

28 

32 

40 

41 

33 

30 

31  .  7 

QUIKCY 

MAX 

49 

76 

79 

60 

66 

77 

82 

79 

73 

50 

60 

47 

49 

55 

51 

45 

37 

66 

52 

48 

39 

60 

44 

27 

47 

61 

7  1 

70 

64 

69 

66 

57.7 

MIN 

32 

47 

60 

43 

39 

46 

49 

54 

60 

40 

40 

36 

29 

31 

42 

32 

24 

36 

30 

25 

19 

28 

13 

10 

18 

35 

42 

55 

44 

38 

38 

36.6 

C3UINCY  FAft  AP 

MAX 

47 

72 

76 

52 

62 

73 

77 

76 

72 

46 

47 

45 

42 

52 

46 

40 

36 

63 

36 

41 

35 

46 

24 

24 

44 

57 

69 

67 

65 

66 

62 

53.2 

MIN 

30 

43 

50 

38 

36 

45 

46 

63 

44 

40 

41 

34 

29 

29 

33 

26 

24 

34 

29 

26 

20 

24 

12 

9 

16 

32 

38 

61 

42 

38 

37 

34.2 

ftUSHVILLE 

MAX 

48 

72 

77 

67 

67 

76 

76 

79 

71 

49 

44 

49 

6  1 

61 

49 

45 

38 

59 

50 

38 

37 

45 

48 

26 

46 

61 

69 

69 

60 

52 

67 

56.0 

XXX 

MIN 

32 

44 

50 

46 

43 

44 

41 

65 

49 

39 

40 

36 

28 

25 

39 

36 

26 

34 

31 

26 

19 

25 

19 

6 

14 

30 

31 

49 

43 

37 

33 

34.6 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  N3HMAL 

MAX 

63 

69 

78 

77 

59 

69 

68 

73 

73 

70 

45 

46 

43 

46 

46 

41 

37 

66 

54 

41 

41 

41 

41 

21 

39 

55 

65 

65 

66 

62 

66 

64.6 

MIN 

27 

44 

52 

39 

36 

43 

46 

48 

69 

36 

36 

30 

27 

27 

38 

29 

27 

29 

32 

29 

21 

25 

14 

6 

12 

30 

31 

46 

43 

34 

28 

32.9 

CHENOA 

MAX 

49 

70 

77 

68 

58 

68 

67 

74 

72 

65 

45 

45 

41 

47 

44 

42 

55 

53 

43 

40 

42 

41 

29 

40 

66 

66 

61 

58 

50 

54 

53.9 

MIN 

29 

36 

64 

34 

36 

39 

43 

46 

59 

36 

35 

32 

26 

25 

34 

29 

30 

34 

28 

22 

26 

14 

6 

10 

23 

30 

37 

39 

33 

30 

31  .8 

DECATUR 

MAX 

50 

71 

79 

72 

61 

73 

79 

79 

75 

67 

46 

47 

42 

61 

47 

44 

36 

60 

57 

46 

39 

48 

44 

22 

39 

58 

68 

68 

72 

52 

60 

56.6 

MIN 

27 

45 

51 

44 

37 

45 

51 

61 

58 

40 

39 

36 

29 

28 

42 

29 

28 

30 

34 

30 

24 

26 

16 

6 

9 

30 

36 

49 

62 

33 

29 

35.3 

FARMER  CITY 

MAX 

63 

70 

76 

67 

60 

70 

70 

77 

7  J 

64 

48 

40 

39 

48 

44 

42 

36 

56 

65 

46 

40 

60 

42 

24 

37 

69 

66 

63 

66 

51 

54.  3 

MIN 

29 

40 

57 

40 

35 

40 

48 

68 

67 

37 

38 

29 

27 

22 

39 

29 

28 

29 

33 

28 

23 

15 

6 

5 

27 

32 

44 

45 

33 

33.2 

HAVAMA   P3WER  STATION 

MAX 

49 

72 

78 

69 

63 

74 

74 

76 

76 

69 

48 

50 

50 

51 

50 

44 

38 

60 

59 

45 

41 

48 

47 

25 

45 

57 

69 

72 

67 

62 

67.3 

MIN 

26 

36 

60 

42 

38 

40 

43 

53 

59 

39 

40 

35 

28 

27 

41 

3  1 

27 

32 

32 

24 

22 

27 

14 

9 

13 

29 

34 

49 

33 

29 

33  .  7 

LACOM   2  E 

MAX 

46 

73 

77 

64 

60 

70 

68 

72 

71 

60 

41 

48 

46 

47 

46 

41 

39 

64 

64 

44 

37 

49 

46 

22 

45 

55 

64 

64 

57 

52 

57 

53.8 

MIN 

28 

41 

58 

40 

37 

40 

42 

44 

59 

37 

33 

30 

25 

25 

39 

31 

29 

3  1 

33 

26 

19 

31 

13 

5 

14 

33 

32 

38 

39 

33 

30 

32  .  7 

L  INCOLN 

MAX 

48 

70 

79 

72 

62 

72 

73 

78 

76 

62 

44 

47 

48 

50 

48 

43 

37 

58 

56 

44 

36 

48 

44 

22 

38 

58 

66 

65 

72 

60 

61 

55.7 

MIN 

27 

44 

58 

43 

36 

41 

47 

61 

69 

3S 

38 

32 

28 

27 

40 

29 

28 

30 

33 

31 

23 

25 

16 

7 

9 

28 

33 

46 

49 

32 

29 

34.4 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 

48 

72 

79 

66 

62 

73 

71 

78 

75 

66 

45 

47 

43 

50 

46 

44 

37 

58 

56 

43 

36 

45 

45 

22 

42 

58 

68 

65 

72 

66 

60 

66.7 

MIN 

26 

41 

58 

40 

36 

42 

46 

50 

69 

38 

39 

34 

28 

27 

40 

30 

28 

30 

33 

26 

21 

25 

16 

5 

12 

29 

32 

46 

60 

33 

29 

34.  1 

MINONK    3  NE 

MAX 

46 

59 

75 

75 

55 

63 

56 

68 

70 

64 

46 

45 

43 

44 

46 

41 

36 

62 

62 

42 

41 

46 

46 

21 

42 

53 

64 

64 

60 

49 

62 

52.8 

MIN 

28 

42 

55 

42 

34 

37 

43 

45 

58 

35 

35 

31 

27 

25 

38 

30 

28 

30 

32 

26 

21 

27 

15 

6 

12 

28 

30 

35 

39 

32 

31 

32.2 

PEORIA   USO  AP 

MAX 

46 

70 

76 

50 

6  1 

70 

66 

76 

66 

47 

42 

48 

40 

47 

43 

38 

36 

65 

39 

43 

36 

47 

23 

22 

46 

65 

68 

66 

69 

42 

57 

61.4 

MIN 

24 

37 

47 

36 

32 

39 

41 

49 

42 

36 

38 

30 

27 

27 

32 

29 

28 

31 

32 

26 

20 

23 

12 

6 

13 

28 

33 

41 

36 

30 

27 

30.  7 

PRINCEVILLE    1  N 

MAX 

46 

70 

76 

66 

69 

68 

69 

72 

73 

60 

46 

45 

45 

46 

44 

42 

35 

54 

52 

41 

40 

46 

43 

20 

45 

53 

65 

64 

63 

53 

65 

53.0 

T.               X  X 

MIN 

25 

39 

57 

40 

34 

41 

39 

46 

68 

34 

36 

32 

27 

26 

39 

30 

27 

3  1 

32 

27 

18 

27 

13 

4 

13 

31 

32 

38 

40 

33 

30 

32.2 

EAST  D& 

OAMVILLE 

MAX 

51 

70 

76 

69 

66 

71 

74 

79 

75 

64 

45 

47 

46 

49 

48 

42 

38 

56 

55 

48 

44 

47 

44 

2  1 

35 

56 

65 

65 

59 

55 

57 

55  .  3 

MIN 

3D 

47 

60 

43 

41 

41 

60 

61 

62 

38 

37 

34 

25 

24 

37 

30 

3  1 

29 

36 

23 

27 

25 

18 

1 

4 

23 

33 

36 

46 

33 

29 

34.0 

HOOPESTON 

MAX 

49 

69 

73 

67 

53 

70 

66 

76 

70 

63 

41 

46 

41 

47 

46 

41 

37 

54 

52 

43 

42 

47 

42 

1  8 

36 

54 

64 

57 

57 

52 

54 

52  .8 

MIN 

29 

46 

59 

42 

39 

39 

50 

67 

60 

35 

36 

33 

25 

25 

38 

29 

30 

29 

35 

22 

25 

26 

1  7 

5 

3 

26 

32 

39 

40 

32 

31 

33.4 

KANKAKEE   UTH   POLL  CTL 

MAX 

58 

47 

70 

76 

68 

68 

66 

68 

67 

68 

46 

42 

45 

38 

46 

42 

43 

34 

53 

40 

43 

36 

46 

22 

19 

45 

52 

68 

49 

58 

42 

49.6 

MIN 

27 

28 

42 

43 

38 

39 

44 

49 

56 

38 

36 

35 

26 

25 

26 

32 

30 

31 

32 

24 

27 

29 

19 

8 

9 

13 

32 

33 

37 

38 

33 

31.5 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

49 

69 

75 

68 

68 

67 

67 

70 

68 

66 

46 

46 

40 

46 

44 

41 

37 

54 

52 

43 

37 

47 

41 

20 

39 

65 

64 

63 

68 

60 

54 

52 .  7 

MIN 

29 

43 

56 

38 

37 

39 

48 

46 

69 

36 

36 

32 

25 

26 

37 

29 

29 

33 

34 

25 

23 

27 

16 

5 

10 

28 

30 

38 

38 

32 

31 

32.  7 

PONTIAC 

MAX 

50 

70 

78 

72 

69 

68 

68 

72 

72 

64 

46 

46 

42 

45 

45 

41 

37 

53 

63 

43 

42 

45 

45 

22 

41 

57 

65 

63 

68 

52 

53 

53 . 8 

MIN 

30 

45 

58 

42 

37 

39 

46 

43 

50 

36 

36 

34 

27 

26 

40 

30 

30 

31 

35 

28 

26 

28 

18 

7 

12 

27 

32 

39 

39 

36 

32 

33.8 

RANTOUL 

MAX 

59 

60 

70 

74 

66 

60 

76 

70 

77 

67 

45 

41 

46 

40 

47 

66 

58 

65 

42 

MIN 

28 

31 

48 

43 

40 

40 

45 

61 

69 

36 

36 

35 

26 

26 

25 

28 

27 

30 

30 

26 

26 

25 

20 

6 

6 

16 

32 

42 

43 

36 

3  I 

31.9 

URBANA 

MAX 

50 

69 

73 

66 

58 

70 

76 

76 

65 

43 

42 

46 

39 

48 

44 

39 

32 

55 

44 

44 

36 

47 

33 

20 

34 

56 

66 

59 

67 

55 

58 

51  .9 

MIN 

30 

49 

61 

43 

40 

42 

55 

59 

40 

38 

37 

30 

27 

27 

33 

30 

29 

30 

31 

28 

26 

26 

14 

9 

5 

30 

34 

46 

46 

33 

34 

33.9 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

48 

68 

76 

71 

63 

66 

66 

68 

69 

68 

41 

45 

44 

47 

45 

41 

39 

53 

52 

42 

41 

45 

45 

20 

35 

63 

62 

61 

66 

51 

5  3 

52  .  7 

XXX 

MIN 

25 

44 

68 

41 

39 

41 

48 

58 

58 

37 

35 

34 

24 

24 

40 

30 

30 

30 

36 

22 

26 

23 

16 

7 

9 

28 

31 

37 

38 

33 

30 

33  .  3 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   0AM  26 

MAX 

58 

65 

73 

79 

76 

64 

76 

80 

79 

73 

52 

56 

43 

47 

63 

47 

43 

43 

64 

42 

46 

37 

49 

25 

41 

60 

68 

75 

70 

61 

66  . 8 

MIN 

30 

31 

46 

61 

36 

37 

45 

55 

53 

41 

36 

38 

28 

28 

28 

29 

24 

24 

31 

27 

21 

19 

2 

B 

14 

35 

44 

62 

42 

41 

32.8 

CARL INVILLE 

MAX 

54 

73 

82 

76 

63 

76 

80 

8  1 

77 

56 

53 

53 

43 

52 

60 

45 

42 

63 

63 

44 

38 

49 

46 

24 

41 

60 

69 

73 

73 

6  7 

64 

69.0 

MIN 

28 

48 

59 

48 

37 

46 

68 

61 

59 

41 

41 

36 

29 

27 

42 

29 

28 

36 

33 

24 

24 

25 

15 

1 

6 

32 

35 

5  1 

37 

38 

35 

35  .  7 

GRIGGSVILLE 

MAX 

49 

74 

78 

70 

66 

78 

81 

78 

74 

56 

49 

48 

43 

53 

48 

42 

38 

56 

60 

44 

37 

49 

44 

23 

44 

60 

70 

68 

69 

57 

66 

67.4 

MIN 

29 

46 

62 

41 

37 

44 

46 

61 

54 

39 

39 

36 

28 

27 

40 

29 

25 

33 

30 

23 

19 

25 

13 

4 

12 

31 

36 

52 

46 

38 

36 

34.8 

HILLSeORO  2  SSW 

MAX 

66 

69 

79 

75 

70 

76 

81 

80 

76 

64 

52 

62 

46 

62 

48 

44 

42 

63 

68 

45 

42 

49 

44 

23 

41 

60 

69 

73 

72 

56 

63 

58.6 

MIN 

25 

44 

49 

49 

34 

40 

56 

57 

66 

38 

38 

38 

25 

24 

40 

26 

24 

30 

30 

24 

22 

20 

16 

2 

8 

30 

39 

49 

49 

36 

36 

33.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

59 

51 

72 

78 

74 

64 

76 

79 

79 

74 

47 

48 

46 

42 

62 

45 

40 

39 

62 

37 

42 

36 

49 

26 

22 

41 

68 

68 

68 

71 

64 

64.  7 

MIN 

28 

29 

42 

46 

36 

3/ 

47 

49 

59 

41 

39 

39 

29 

28 

28 

30 

27 

27 

32 

24 

22 

21 

19 

6 

5 

14 

3  1 

37 

47 

36 

34 

31.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLONlNO  5IBTI0N  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


DRY  OF  MONTH 

O 
tt 

STATION 

1 

£ 

* 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  ) 

I  2 

1  3 

14 

15 

1  . 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  1 

ac 

UJ 

a 

JERSEYVILLE  2  SU 

MAX 

60 

74 

82 

79 

76 

77 

81 

79 

79 

62 

67 

57 

44 

52 

53 

44 

41 

64 

64 

43 

43 

49 

49 

20 

42 

61 

70 

70 

70 

62 

68 

60.4 

MIN 

30 

49 

69 

47 

46 

44 

45 

55 

57 

42 

42 

37 

28 

27 

42 

31 

27 

26 

32 

25 

23 

23 

14 

9 

4 

30 

36 

49 

4« 

40 

35 

35.6 

PANA 

MAX 

50 

71 

75 

70 

61 

72 

79 

79 

76 

62 

47 

47 

42 

50 

47 

44 

37 

60 

50 

45 

40 

47 

45 

20 

40 

55 

68 

71 

72 

54 

62 

56.3 

MIN 

29 

47 

69 

51 

38 

44 

69 

61 

60 

40 

39 

35 

29 

2S 

41 

30 

28 

30 

34 

29 

25 

25 

16 

2 

5 

31 

38 

50 

51 

33 

31 

36.  1 

SPHINGFIELO  USO  AP 

MAX 

51 

71 

80 

76 

63 

75 

79 

78 

73 

47 

45 

47 

42 

51 

47 

36 

37 

60 

41 

43 

35 

47 

28 

21 

40 

59 

67 

67 

73 

49 

62 

54.5 

MIN 

29 

49 

52 

40 

36 

46 

51 

64 

46 

40 

40 

33 

29 

27 

34 

30 

26 

33 

30 

27 

23 

26 

5 

3 

1  1 

30 

36 

51 

39 

33 

31 

33.9 

VIROEN    1  N 

MAX 

66 

70 

80 

76 

63 

75 

80 

79 

76 

67 

59 

49 

46 

55 

54 

44 

39 

61 

62 

46 

41 

47 

46 

24 

38 

60 

69 

71 

72 

58 

63 

58.9 

MIN 

31 

48 

53 

43 

35 

45 

52 

61 

57 

36 

39 

35 

29 

26 

41 

30 

27 

32 

32 

25 

22 

26 

14 

0 

2 

29 

35 

50 

47 

32 

33 

34.5 

WH ITE   HALL    1  E 

MAX 

68 

74 

60 

78 

76 

78 

80 

60 

79 

70 

60 

52 

45 

52 

51 

46 

41 

66 

64 

44 

44 

46 

47 

23 

41 

59 

69 

69 

70 

61 

66 

60.0 

X             z  z 

MIN 

29 

40 

68 

46 

35 

45 

49 

60 

56 

41 

41 

37 

30 

28 

41 

30 

27 

35 

33 

27 

22 

25 

15 

6 

9 

30 

38 

50 

47 

34 

36 

35.5 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTOM 

MAX 

66 

71 

74 

67 

67 

73 

81 

79 

74 

63 

48 

46 

44 

49 

48 

45 

36 

66 

57 

45 

43 

46 

45 

20 

38 

55 

67 

70 

70 

62 

59 

56.7 

MIN 

30 

47 

60 

61 

39 

46 

62 

62 

62 

40 

38 

34 

28 

27 

41 

30 

29 

29 

36 

29 

27 

26 

18 

G 

6 

34 

37 

50 

47 

36 

34 

36  .6 

EFF INGHAM 

MAX 

67 

72 

74 

69 

62 

73 

80 

78 

75 

63 

52 

47 

45 

51 

51 

48 

38 

60 

60 

56 

45 

49 

47 

22 

40 

60 

66 

73 

74 

56 

61 

59.2 

MIN 

28 

48 

60 

56 

38 

42 

61 

60 

62 

42 

39 

37 

29 

27 

40 

31 

29 

29 

36 

32 

27 

24 

18 

4 

7 

30 

39 

50 

61 

36 

30 

36.8 

FLORA  S  NW 

MAX 

68 

74 

73 

71 

69 

75 

81 

61 

80 

70 

53 

53 

45 

53 

53 

49 

41 

63 

62 

50 

41 

50 

48 

21 

43 

60 

70 

76 

76 

57 

65 

60.0 

MIN 

26 

48 

63 

64 

39 

43 

68 

64 

64 

50 

41 

35 

30 

28 

38 

30 

29 

31 

37 

28 

28 

23 

19 

-  4 

9 

30 

36 

52 

52 

35 

30 

37.5 

MARSHALL    1  E 

MAX 

69 

70 

73 

70 

66 

71 

78 

79 

77 

66 

53 

46 

47 

50 

50 

49 

37 

56 

56 

47 

46 

47 

47 

32 

39 

56 

68 

66 

7  1 

69 

61 

59.2 

MIN 

26 

47 

60 

52 

38 

37 

60 

60 

63 

40 

36 

34 

26 

25 

39 

30 

30 

26 

34 

30 

28 

26 

25 

2 

2 

28 

33 

40 

53 

35 

29 

35.5 

MATTOON 

MAX 

62 

71 

74 

68 

60 

72 

80 

79 

69 

50 

44 

45 

41 

46 

47 

37 

34 

58 

51 

46 

36 

47 

41 

1  7 

37 

64 

67 

72 

71 

47 

59 

53.9 

MIN 

29 

51 

56 

43 

37 

43 

60 

60 

47 

3'J 

39 

32 

28 

27 

37 

29 

29 

29 

35 

29 

26 

26 

12 

2 

4 

31 

36 

47 

46 

34 

29 

34.5 

MOUEAQUA 

MAX 

49 

72 

76 

72 

71 

73 

80 

60 

75 

65 

45 

46 

46 

60 

50 

47 

37 

61 

59 

46 

40 

48 

43 

20 

37 

56 

68 

69 

72 

55 

61 

57.  1 

MIN 

20 

40 

69 

46 

36 

42 

53 

60 

69 

40 

39 

35 

28 

28 

40 

27 

28 

30 

34 

26 

24 

26 

18 

-  8 

0 

28 

35 

48 

50 

32 

30 

34.0 

MEWTOri   6  SSE 

MAX 

61 

67 

70 

71 

67 

6G 

72 

78 

78 

75 

53 

47 

46 

44 

51 

50 

38 

37 

59 

44 

48 

35 

47 

29 

21 

41 

58 

67 

74 

74 

45 

54.  7 

MIN 

28 

28 

65 

55 

39 

39 

49 

61 

62 

43 

40 

40 

30 

29 

29 

31 

30 

30 

34 

30 

31 

25 

25 

-  3 

2 

9 

34 

39 

52 

37 

31 

34.3 

OLhEY  2  S 

MAX 

62 

72 

72 

68 

67 

73 

80 

80 

79 

68 

60 

49 

45 

57 

52 

51 

38 

61 

58 

51 

45 

48 

50 

23 

43 

60 

70 

73 

76 

53 

65 

59.3 

MIN 

27 

47 

65 

62 

38 

44 

62 

61 

63 

44 

41 

41 

29 

27 

39 

33 

30 

26 

39 

30 

29 

20 

18 

-  2 

1  1 

31 

37 

48 

51 

35 

29 

37.3 

PALESTINE 

MAX 

65 

71 

73 

68 

62 

72 

80 

80 

78 

60 

49 

45 

43 

51 

51 

45 

37 

60 

58 

50 

35 

43 

40 

22 

42 

59 

78 

74 

75 

51 

62 

67.  1 

MIN 

32 

48 

55 

65 

39 

44 

62 

62 

60 

43 

40 

37 

29 

28 

41 

31 

30 

26 

39 

29 

29 

18 

20 

2 

31 

37 

46 

51 

38 

31 

37.9 

PARIS  UATERUORK.S 

MAX 

60 

70 

74 

67 

66 

73 

79 

80 

72 

62 

46 

45 

43 

50 

48 

45 

37 

57 

54 

47 

44 

48 

44 

20 

40 

55 

68 

67 

74 

52 

60 

56.0 

MIN 

30 

48 

60 

50 

39 

43 

59 

63 

60 

40 

38 

33 

28 

26 

40 

30 

30 

31 

37 

27 

28 

26 

19 

0 

9 

31 

34 

41 

52 

36 

32 

36  .  1 

SALEM 

MAX 

60 

74 

75 

71 

69 

75 

61 

81 

79 

64 

56 

55 

46 

55 

52 

48 

42 

65 

61 

50 

44 

51 

48 

27 

46 

6  1 

73 

75 

75 

58 

66 

60.7 

MIN 

29 

48 

60 

62 

35 

43 

63 

61 

62 

43 

41 

44 

30 

28 

41 

31 

26 

36 

37 

29 

29 

22 

20 

-  2 

12 

27 

39 

49 

52 

43 

34 

37.9 

TUSCPLA 

MAX 

57 

71 

74 

73 

67 

73 

80 

79 

76 

67 

46 

46 

46 

49 

49 

45 

38 

67 

57 

45 

46 

49 

44 

22 

45 

55 

67 

66 

72 

51 

60 

57.  1 

MIN 

29 

46 

59 

64 

37 

38 

54 

69 

60 

39 

37 

34 

28 

27 

40 

30 

30 

29 

36 

29 

26 

26 

12 

6 

0 

25 

34 

42 

46 

33 

29 

34.  7 

VANDAL lA   2  NW 

MAX 

61 

69 

72 

74 

70 

77 

51 

53 

53 

44 

52 

48 

38 

4) 

63 

47 

43 

37 

46 

27 

22 

43 

69 

69 

71 

75 

53.  7 

MIN 

29 

29 

54 

62 

38 

42 

35 

38 

32 

26 

31 

33 

28 

28 

35 

29 

30 

26 

23 

12 

6 

14 

31 

40 

41 

3S 

32.0 

UINOSOR 

56 

70 

74 

67 

67 

72 

60 

79 

75 

63 

48 

45 

45 

50 

49 

46 

38 

59 

52 

46 

43 

47 

45 

19 

38 

54 

69 

72 

72 

55 

6  1 

56.6 

MIN 

29 

47 

60 

49 

37 

43 

61 

60 

61 

40 

39 

39 

29 

27 

41 

29 

29 

29 

35 

29 

25 

24 

16 

3 

6 

31 

35 

49 

51 

34 

32 

36.  1 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  C 

MAX 

70 

66 

ee 

69 

68 

72 

74 

77 

78 

73 

62 

63 

47 

55 

54 

53 

47 

65 

62 

54 

47 

47 

44 

30 

48 

65 

64 

73 

67 

67 

72 

61  .3 

MIN 

36 

57 

67 

61 

36 

49 

62 

59 

63 

44 

44 

40 

31 

26 

44 

36 

30 

38 

36 

33 

27 

20 

20 

10 

1  7 

26 

30 

54 

52 

51 

42 

39.9 

BELLEVILLE   SO    ILL  UHIV 

MAX 

61 

74 

73 

66 

73 

75 

80 

60 

79 

76 

66 

56 

46 

54 

54 

52 

49 

66 

66 

46 

45 

49 

49 

23 

42 

62 

70 

73 

72 

64 

66 

61  .2 

MIN 

33 

50 

61 

62 

37 

46 

59 

60 

60 

45 

44 

39 

30 

29 

44 

31 

27 

40 

36 

28 

26 

22 

17 

-  2 

8 

29 

36 

63 

51 

43 

38 

36.  1 

CAHOKIA 

MAX 

65 

67 

77 

74 

76 

66 

79 

85 

82 

78 

51 

60 

45 

47 

56 

47 

47 

47 

70 

43 

46 

38 

5  1 

26 

27 

44 

64 

73 

76 

73 

64 

59.3 

MIN 

33 

37 

54 

57 

37 

39 

51 

56 

59 

43 

43 

43 

31 

23 

32 

31 

27 

27 

35 

26 

25 

23 

24 

0 

10 

18 

38 

44 

52 

42 

40 

35.5 

CAIRO  UlSO  CJ 

MAX 

68 

64 

67 

70 

59 

74 

71 

77 

76 

63 

64 

62 

49 

57 

56 

47 

45 

65 

64 

55 

36 

49 

47 

31 

47 

62 

62 

72 

68 

69 

79 

60  .5 

MIN 

■13 

59 

63 

62 

44 

52 

63 

62 

63 

46 

47 

41 

35 

34 

47 

37 

35 

43 

40 

34 

31 

29 

21 

16 

24 

38 

47 

55 

58 

53 

50 

44.  1 

CARBONDALE   SEUAGE  PL 

MAX 

73 

67 

69 

71 

70 

62 

74 

79 

79 

SO 

61 

62 

48 

48 

69 

55 

41 

48 

66 

43 

53 

37 

50 

35 

28 

49 

65 

68 

73 

72 

66 

59.5 

MIN 

33 

37 

59 

64 

37 

36 

56 

59 

60 

48 

44 

45 

32 

31 

29 

35 

31 

33 

43 

33 

31 

23 

23 

3 

4 

21 

34 

39 

56 

49 

39 

37.6 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

64 

61 

73 

74 

72 

62 

72 

79 

60 

77 

51 

57 

46 

45 

63 

51 

39 

44 

65 

42 

46 

37 

48 

26 

26 

41 

59 

70 

71 

72 

60 

57.0 

MIN 

32 

34 

66 

60 

39 

39 

50 

61 

60 

44 

42 

43 

33 

30 

31 

30 

26 

26 

35 

29 

28 

24 

26 

2 

6 

15 

31 

42 

50 

43 

39 

35.9 

COBOEN  2  S 

MAX 

70 

66 

69 

68 

68 

73 

76 

77 

76 

76 

59 

62 

50 

56 

55 

52 

47 

66 

62 

55 

43 

4B 

48 

29 

48 

63 

65 

72 

69 

66 

73 

61  .5 

MIN 

36 

67 

61 

62 

36 

49 

63 

60 

63 

44 

45 

41 

30 

27 

44 

33 

29 

38 

37 

32 

28 

21 

19 

9 

16 

30 

41 

55 

54 

51 

42 

40.4 

OU   QUO  IN    1  NNU 

MAX 

64 

72 

73 

71 

69 

74 

60 

80 

79 

75 

61 

60 

46 

56 

65 

52 

45 

67 

65 

50 

48 

52 

49 

45 

64 

70 

71 

74 

70 

63.3 

MIN 

33 

55 

60 

58 

37 

46 

60 

69 

61 

42 

43 

40 

30 

29 

45 

32 

29 

39 

37 

31 

28 

23 

5 

15 

31 

41 

55 

55 

40 

40.0 

MAKANOA    1  NU 

MAX 

70 

67 

7  1 

71 

69 

73 

77 

79 

76 

64 

61 

62 

48 

58 

57 

53 

47 

67 

63 

53 

41 

49 

46 

25 

50 

66 

69 

73 

66 

72 

61  .5 

MIN 

34 

66 

63 

62 

37 

48 

61 

59 

60 

42 

44 

40 

30 

25 

44 

32 

29 

37 

36 

32 

27 

21 

18 

6 

1  1 

34 

44 

54 

50 

45 

39.4 

MARION    4  NNE 

MAX 

G9 

66 

68 

68 

69 

62 

72 

77 

76 

78 

55 

60 

49 

46 

57 

55 

45 

44 

66 

43 

52 

36 

60 

34 

26 

47 

64 

67 

72 

72 

62 

59.4 

MIN 

35 

36 

58 

62 

35 

35 

62 

59 

60 

47 

44 

44 

30 

26 

28 

33 

28 

28 

40 

33 

31 

20 

23 

4 

5 

19 

33 

42 

55 

46 

39 

36.5 

NASHVILLE    A  NE 

MAX 

60 

72 

73 

71 

69 

72 

79 

79 

76 

69 

57 

57 

45 

52 

51 

49 

41 

60 

61 

48 

45 

50 

46 

23 

42 

61 

70 

70 

73 

62 

65 

59.6 

MIN 

32 

53 

60 

61 

38 

46 

59 

60 

61 

42 

43 

40 

30 

28 

45 

31 

27 

36 

36 

30 

26 

25 

1  7 

5 

10 

33 

41 

51 

53 

42 

40 

38.9 

SPARTA 

MAX 

64 

75 

75 

72 

70 

74 

79 

82 

82 

62 

59 

59 

49 

56 

55 

52 

46 

65 

64 

52 

46 

50 

47 

28 

44 

65 

72 

70 

72 

65 

72 

62.0 

MIN 

35 

65 

61 

61 

36 

46 

60 

61 

61 

43 

44 

41 

30 

29 

45 

31 

28 

40 

37 

30 

28 

23 

17 

5 

13 

34 

41 

55 

53 

44 

4i 

39.  7 

UATERLOO    1  USU 

MAX 

62 

76 

76 

75 

65 

78 

84 

61 

79 

62 

62 

61 

48 

57 

51 

46 

47 

70 

67 

46 

44 

52 

44 

29 

45 

66 

75 

76 

74 

64 

72 

62.4 

t                 X  X 

MIN 

33 

54 

62 

63 

36 

45 

59 

59 

61 

43 

44 

40 

30 

28 

43 

31 

27 

41 

37 

29 

26 

22 

1  7 

12 

33 

40 

53 

53 

42 

42 

38  .9 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

65 

71 

70 

69 

69 

73 

SO 

SO 

76 

75 

51 

53 

48 

52 

53 

52 

42 

59 

•■9 

62 

50 

46 

49 

25 

43 

61 

68 

76 

7  7 

11 

65 

60.  ' 

MIN 

30 

62 

61 

62 

38 

47 

62 

62 

61 

44 

41 

40 

24 

28 

43 

31 

30 

31 

39 

30 

29 

25 

23 

4 

14 

34 

40 

52 

55 

46 

30 

39.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINO  STATION  |N0E> 
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DRILY  TEMPERflTURES 


ILL INOIS 
MBRCM 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


BROGKPGRT  DftM  62 


DIXON  SPRINGS  flGR  C 


FBIRFIELO  R«DIO   UF lU 


HARRISBURG 


MCLEflNSBORO  2  ENE 


MT  CflRMEL    1  NNW 


MOUNT  VERNOil 


HOSICLSRE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65  66  68 
37     66  68 


66  66  66 
36     58  61 


29      ^9  6'4 


69  69  70 
32     60  62 


67  64  70 
25      24  56 


29     53  61 


68  63  71 
29     2  1  56 


66  68  74 
34     56  62 


71  70  71 
60      39  39 


68  69  70 
61      38  48 


69     68  73 


71  70  75 
61     39  49 


71  68  63 
64      38  37 


68  68  74 
46      37  46 


72     64  64 


70  70  73 
65      38  50 


73  77  75 
60     67  68 


76  77  78 
62      69  69 


80  80  60 
64     61  62 


72  78  78 
53     58  57 


78  80  76 
60      61  60 


73  79  80 
52     60     6  1 


10    11    12    13    M    15    16    17    le    19   20  21    22  23  24   25  26  2*7   2B   29   30  31 


71  64  61 
48      46  42 


74  59  62 
46      44  41 


75     53  53 


76  63  62 
45      44  42 


78  50  53 
45     43  43 


72  62  61 
45      41  39 


78     53  67 


75  63  61 
48      46  43 


62  68  67 
31      28  47 


47  57  58 
29     27  44 


43  50  51 
29     27  44 


48     68  58 


47  45  63 
30     28  30 


45  54  62 
29     30  43 


47     46  54 

30     27  27 


47  68  60 
31      29  46 


48  62 
32  40 


45  65 
30  38 


47  69 

30  39 


38  43 
29  30 


40  60 
30  31 


48  66 
30  33 


64  68  60 
41     36  30 


65  57  53 
40     35  29 


63  44  62 
37     31  31 


63  54  49 
40      34  31 


63  42  51 
39     31  32 


68     63  49 

39     30  30 


60  51  54 
38      31  30 


63     57  50 


51  49  36 
23     23  13 


49  29 
26  6 


44  31 

20  2 


53     49  3D 


36     60  32 


49     47  26 


38     50  37 


62     49  30 


60  64  62 
22     35  39 


49  63  65 
17     32  41 


26  46  61 
4     15  33 


48  66  69 
19     33  38 


25  44  62 
6     16  35 


46  62  67 
14     33  39 


49  65  66 
19     32  37 


72  69  69  73 
63     54     52  42 


73  72  66  71 
55     53     50  39 


68     76      74  54 

40     53      39  33 


77  76  67  73 
55     56     46  38 


67  74  73  58 
46     54     43  35 


76  76  69  66 
47     66     36  32 


71  72  74  57 
40     52     42  43 


66     64     62  39 


62.5 
40.9 


57.9 
37.3 


63.6 
41  .0 


60.0 
37.9 


58.2 
36.0 


SEE  REF 


ERENCE   NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INOE« 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILL INGI5 

MftPCH  197^ 


r 

ORT  OF  MONTH 

UJ 

o 

(INi 

If 

I 

2 

J 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

IS 

IS 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

2a 

29 

30 

31 

UJ 

a 

URBANA 

MIN 

*1 

^1 

38 

51 

<0 

51 
51 

51 
49 

49 
46 

47 
45 

60 
47 

61 
56 

60 
5i 

52 
48 

48 

46 

46 

42 

44 

39 

46 

38 

45 

41 

41 

39 

39 
38 

45 

38 

43 
41 

45 
40 

42 
39 

42 

36 

36 

35 

36 
36 

36 
34 

44 

35 

50 
41 

48 

46 

52 
48 

49 
42 

46.6 
42.0 

8 

M«X 
MIP1 

<1 

35 

«1 

3a 

5  1 
41 

51 
51 

51 
50 

50 
48 

51 
48 

56 
51 

58 
56 

58 
53 

53 
51 

51 
48 

48 
45 

45 
44 

46 
43 

45 
44 

44 

42 

42 
41 

45 
41 

44 

4< 

45 
43 

44 

42 

43 
41 

42 
40 

40 

40 

40 
38 

43 

38 

47 
42 

48 
46 

50 
48 

49 
44 

47.2 
44.  4 

see  DCFciiCNCC  no'cs  roiioaiNO  station  INOCI 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MRRCH 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  t 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

NORTHWEST  01 

DIXOM 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

]  .  2 
1 

T 

FREEPORT   WftSTE    UTR    PL T 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

2 

1 .  a 
1 

T 

T 

T 

T 

I  .  c 

T 

T 
T 

T 

GAL  VA 

SNOWFAL  L 
SN   ON  GNO 

1 

.  6 
1 

1  ,  c 

T 

T 

T 
T 

MOL IME    US9  ftp 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.  5 

T 

T 

.  S 

T 

T 

.5 

MORR  ISBN 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

2  .  0 

.  5 

.  6 

.  5 

ROCKFORO    USO  ftP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 
WTR  EQUIV 

1 

T 

T 

T 

.  -1 
T 

T 

.  g 

T 

T 

T 

.  A 

.  1 
1 

.  5 

T 

T 
T 

NQRTHEAST  02 

ANTIOCH    2  NW 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

2 

2 

T 

T 

T 

2  .  1 

3 

.  S 
T 

T 
T 

T 

i  .  7 
T 

1  .  6 
T 

.  6 
T 

T 
T 

T 

.  5 
1 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

T 
T 

.  7 
T 

.  3 

CHICAGO    0    MORE    WSO  ftP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

WTR  Eourv 

T 

.  : 

T 

.  3 

CHICAGO    MIDWAY    WSO  AP 

SNOWFALL 
SH    ON  GND 
WTR  EQUIV 

I  .  1 
T 

.  6 

.  3 

,  I 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

,  7 

,  s 
I 

1 

I  .  G 
T 

OTTAWA 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

.  3 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWF  AL  L 
SN    ON  GND 

MONMOUTH 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

.  8 

.  e 

OUINCY    FAA  AP 

SNOWF  AL  L 
SN    ON  GNO 

2  .  0 

: 

T 

CENTRAL  O'i 

BLOOMING TON  NORMAL 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

.  8 

.  2 
T 

1 

T 

DECATUR 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

3 

1 

L  INCOL  N 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

T 

PEORIA    W50  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

EAST  06 

H00PE5T0N 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 

1  .  S 
1 

2  .  1 
2 

2 

T 

KANKAKEE    WTR    POLL  CTL 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

1  .  3 
I 

PIPER   CITY   3  SE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

.  6 

.  7 

.  3 
T 

.  3 

.  3 

2 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 

T 

.  3 
T 

URBAN A 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

3 

2 

2 

.    .  . 

WEST    SOUTHWEST  06 

CARL  INVJLLE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

6 

2 

SPRINGFIELD    WSO  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

1  .  3 

2 

1 

WHITE    HALL     1  E 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

EAST    SOUTHEAST  07 

NEWTON    6  SSE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

3 

2 

SALEM 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

3  .  3 
3 

.  3 
3 

l| 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 

MPIRCH  1971 


C  T  n  T  T  HM 
o  1  n  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

U  U  U  IN  1  I 

DRfllNflGE  t 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVFITION 
TIME  RND 
TRBLES 

UDOLrx  vurv 

c 
•- 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIRL 

fiL  B ION 

0065 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.     STATE    POLICE  RADIO 

ftL  EDS 

00  7  2 

0  1 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE    L  BURGESS 

fiLEXrS    1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  I 

0'4 

90 

34 

673 

c 

ALEXIS    MUN  SERVICES 

ftLTON    OflM  26 

013  7 

05 

MADISON 

4 

38 

5  3 

90 

1  1 

432 

7A 

7  A 

U    5    CORPS    OF  ENGINEERS 

PINNfi    1  E 

0  187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

540 

6P 

6P 

H 

J  .     BON    HARTL  INE 

flNTIOCH    2  NU 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

06 

752 

7  A 

7  A 

H 

THOMAS    G.     ROBINSON.  JR 

RRGONNE    NRTIBNfIL  LPIB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGONNE    NATIONAL  LAB 

fiSHL  E  Y_ 

028  1 

08 

WASH  INGTON 

4 

38 

20 

89 

1  2 

570 

c 

CHARLES    H  SCHUBACH 

ftUGUSTfi 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

580 

c 

EDWARD    L  .     5CHU  TTE 

ftURORPI  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA    COL    PHYSICS  DEPT 

AVON    5  NE 

0365 

0  3 

FUL  TON 

1 

40 

44 

9  0 

22 

550 

7  A 

JAMES    R  MITCHELl. 

BftRR INGTON 

0  '?'^2 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

86 

09 

800 

8A 

8  A 

RAYMOND    C  SHAVER 

BftRR  Y 

06 

P  IKE 

4 

39 

4  1 

9  1 

03 

540 

7  A 

GEORGE    E.  GRIDER 

BEftRDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0  1 

9  0 

25 

460 

7  A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE    S3    ILL  UNIV 

06  1  0 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

6  1 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU    BELLEVILLE    RES  CNTR 

BELVIDERE    1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

16 

88 

50 

8  15 

c 

LEON    R  MOSS 

BENTLEY    1  E 

0598 

0  3 

HANCOCK- 

1 

40 

20 

9  1 

06 

55  0 

5  P 

HOWARD    W.  CQFFMAN 

BENTON    FOREST  SERVICE 

0508 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

0  2 

88 

5  5 

446 

8  A 

NORMAN    0.  MELVIN 

BLOOMINGTON  UiflTERWORKS 

0  76  1 

04 

MCL  E AN 

1 

40 

30 

89 

0  1 

775 

7  A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BL38MINGT0N  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

] 

40 

3  1 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL     STATE    NORMAL  UNI 

BL  UFFS 

0  7  8  1 

05 

SCOTT 

1 

39 

45 

9  0 

3  2 

5  40 

6  P 

VERNON    A.  NORTkUP 

BRQOHPORT    OftM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

3  7 

08 

88 

39 

330 

5P 

5  A 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

CftHOK.  Ift 

1160 

08 

ST .  CLAIR 

38 

3  4 

90 

1  3 

400 

8  A 

8  A 

CAHOKIA    TREATMENT  PLT. 

CfiIRO    WSQ    CI  R 

1156 

08 

AL  EXANDER 

4 

3  7 

00 

69 

1  0 

3  14 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CfiNTON     1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

0  1 

628 

6P 

RADIO    STATION  WBYS 

CflRBQNDPlLE    SEWftGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7  A 

7  A 

HUGH    B  BOYD 

CfiRL  INVILLE 

1  280 

06 

MACOUP  I  N 

] 

3  9 

1  7 

89 

5  2 

626 

5P 

5  P 

H 

JACK    A.  CAMPBELL 

CfiRLINVILLE    NO.  2 

1  2e'> 

05 

MACOUP  I  N 

1 

3  9 

1  7 

89 

5  3 

62  1 

c 

WILLIAM    J.  PRANGER 

CPIRLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL I NTQN 

2 

3  8 

38 

69 

2  0 

5  0  1 

8  A 

8  A 

8  f 

c 

U    5   CORPS  ENGINEERS 

CPIRMI    6  NW 

1  296 

09 

WH  I  TE 

7 

3  e 

1  0 

88 

1  2 

390 

7  A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRftLIfl    2  SU 

1385 

08 

CL INTON 

2 

38 

30 

89 

1  0 

45  3 

7  A 

CITY    OF    CENTRAL lA 

CHftNNfiHON    DRESDEN  ISL 

1  ^12  0 

0  2 

GRUNDY 

1 

4  1 

2  4 

66 

1  7 

505 

MID 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

CHFIRL  ESTON 

1  435 

0  7 

COLES 

7 

3  9 

29 

6  8 

I  1 

7  10 

5P 

7  ^ 

EASTERN    ILL .    UNIV . 

CHENOfl 

14  7  5 

04 

MCL  E AN 

1 

40 

44 

66 

44 

7  10 

5P 

5P 

JOSEPH    W.  SOMMER 

CHESTER 

1  49  1 

08 

RANDOL  PH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT    W.  GARRIS 

CHICfiGO    CALUMET    TR  UK5 

1622 

02 

COOK 

3 

4  1 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    C    UITR    FILT  PLT 

1  523 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

5  4 

8  7 

3  6 

5  4  0 

Q 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

CHICAGO    GRANT  PARK 

1  526 

02 

COOK 

3 

4  1 

5  3 

8  7 

3  7 

6  0  0 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO    MAYFAIR  PUMP 

16  42 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

68 

8  7 

45 

6  47 

Q 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

CHICAGO    0  'HARE    WSO    AP  R 

1  6  49 

02 

COOK 

4  1 

5  9 

8  7 

5  4 

6  5  6 

MID 

MID 

Q 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO    ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

8  7 

38 

6  6  9 

Q 

CHICAGO   WATER   PUR  DIv 

CHICAGO   RACINE  PUMP 

166  7 

02 

COOK 

3 

4  1 

49 

8  7 

4  1 

6  4  0 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    SAN    DIST  OFF 

15  6  2 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

5  4 

8  7 

3  8 

6  3  0 

Q 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    S    UITR    FILT  PLT 

1554 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

45 

8  7 

3  3 

5  11 

CHICAGO    WATER    PUR  DIV 

CHGO    SPRINGFIELD  PMPG 

1657 

02 

COOK 

3 

4  1 

66 

87 

44 

630 

c 

CHICAGO   WATER    PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

1  2M 

c 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO    MIDWAY    WSO    AP  R 

15  7  7 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

4  7 

8  7 

4  5 

5  0  7 

MID 

MID 

Q 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CH IL  L  ICOTHE 

16  2  7 

0  4 

PEORIA 

1 

40 

5  5 

8  9 

3  0 

5  10 

7  A 

DON    H.  CONNOR 

CISNE    2  ESE 

1  564 

09 

WAYNE 

7 

3  8 

3  1 

T  8 

2  4 

45  4 

FRANK    K .  STANFORD 

CLINTON    1  S5W 

17  43 

0  4 

DE  WITT 

J 

4  0 

0  8 

8  8 

5  6 

6  9  5 

5  P 

R .     E .     PI TRAT 

COBDEN    2  S 

17  7  5 

0  8 

UN  ION 

3  7 

3  0 

6  9 

5  40 

5P 

R  .     G .  ANDERSON 

CdULTERVILLE    1  SSW 

19  44 

08 

RANDOL  PH 

3  Q 

8  9 

3  6 

5  10 

C    WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2  0  11 

02 

WILL 

3 

4  1 

2  7 

8  7 

3  3 

66  4 

VILLAGE    OF  CRETE 

DANV  IL  L  E 

2  1  40 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

08 

8  7 

3  9 

5  5  6 

5P 

5P 

INTERSTATE    WATER  CO 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

2  1  45 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

05 

87 

35 

527 

7  A 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2  193 

04 

MACON 

1 

39 

5  1 

68 

58 

670 

7P 

7  A 

H 

MRS    ETHELDA    C  SWIGART 

DE  KALB 

2  2  2  3 

0  2 

OE  KALB 

5P 

NORTHERN     ILLINIOS  UNIV 

0  IXON 

2348 

0  1 

LEE 

6 

4  1 

50 

89 

29 

690 

5P 

7  A 

H 

ROBERT    H .    NEL  LIS 

DIXON   SPRINGS    AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

25 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON    SPRGS    AGRIC  CNTR 

DOWNS   2  NE 

24  1  7 

04 

MCL  E AN 

1 

40 

25 

88 

5  1 

794 

ADA    A.  OEVINE 

DU    QUOIN    1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

4  1  0 

5P 

5P 

RADIO    STATION  WDQN 

EDEL  STE IN 

2642 

Q4 

PEOR  lA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD    0.  PRICE 

EDWARDSV  IL  L  E 

2679 

06 

MAD  I  SON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7  A 

MRS.    DEVERA    M.  GEBHART 

EFF INGHAM 

2587 

07 

EFF  INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

695 

7P 

7A 

c 

CL IFFORD    R .  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

1  6 

758 

7  A 

MISS    MYRTLE    E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L  IVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

3  1 

59  1 

c 

DEPT    OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD    RADIO  WFIW 

293  1 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

86 

1  9 

425 

5P 

5P 

RADIO    STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

1  5 

68 

39 

750 

7P 

7  A 

c 

NORAH  YETAGLE 

FLORA    5  NW 

3  1  09 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88 

34 

500 

6P 

5P 

V    A  HALE 

FREEPORT    WASTE    WTR  PLT 

3262 

0  1 

STEPHENSON 

6 

42 

1  8 

89 

35 

750 

7A 

7  A 

c 

H 

FREEPORT    WASTE    WTR  PLT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


ILL  INOIS 

MARCH  1974 


c  T  n  T  T  n  M 
O  1  n  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  T 

UJ 

o 
a 

a 

O 

LATITUDE 

.  LONGITUDE 

ELEVflTION 

OBSERVfiT ION 
TIflE  RNO 
TRBLES 

nDcrp\/pp 
UljoLKVLK 

0. 

(_> 

Ui 

q: 
a. 

a. 
a 

a  S 

—  O 
*_»  * 

f^ULT3N    DflM  13 

3  2  9  0 

0  1 

WHITESIDE 

4 

4  1 

6  4 

9  0 

0  9 

5  9  2 

7fi 

Q 

U    S   CORPS   or  ENGINEERS 

L  E  N  A   1  rs 

3  3  12 

0  1 

JO  DAVIESS 

4 

4? 

2  5 

90 

26 

7  7  0 

8  A 

DIETRICH  KR3ENCKE 

iftLESBURG 

3  3  2  0 

03 

KNOX 

1 

40 

5  7 

9  0 

2  3 

7  7  1 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

3335 

0  1 

HENRY 

1 

4  I 

1  0 

9  0 

0  2 

8  73 

7  A 

7  A 

RAIMASBN    F.  SMITH 

bEBHORD    WGGDS    ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

22 

88 

28 

506 

7  A 

7  A 

GEBHARO    W030S    STATE  PK 

GE      SE  9 

3384 

0  1 

HENRY 

6 

4  1 

27 

90 

1  0 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSBN    CI TY 

3  4  13 

0  5 

FORD 

1 

40 

2  8 

88 

2  3 

655 

7  P 

BLAIR    JOSEL  YN 

•GLADSTOME    DAM  19 

34&S 

0^5 

HENDERSON 

4 

40 

6  0 

9  1 

0  4 

5  38 

8  A 

U   S   CORPS   3F  ENGINEERS 

G9LCBNDA    DAM  ^1 

3  5  2  2 

0  9 

POPE 

5 

3  7 

2  2 

88 

2  9 

3  5  4 

6  A 

Q 

U   S    C3RPS   OF  ENGINEERS 

GOLDEM    1  NUI 

3  6  3  0 

Q  3 

ADAMS 

1 

40 

0  7 

9  1 

0  2 

7  25 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAF  T9fS 

3572 

06 

JERSEY 

4 

3  8 

5  8 

9  0 

2  7 

47  0 

7  A 

PAUL    E  .     ARNOL  0 

GRAHO    T9WER    2  N 

3  5  95 

0  8 

JACKSON 

4 

3  7 

40 

8  9 

3  0 

3  6  7 

7  A 

LER3Y   K.  HENDERSON 

GREENFIELD    1  S 

3666 

0  6 

GREENE 

1 

3  9 

2  0 

9  0 

1  2 

5  5  0 

WILLIAM    C.  MENG 

GREENUP 

3663 

0  7 

CUMBERLAND 

7 

3  9 

8  8 

1  0 

5  2  5 

5  P 

J8HN    W.  WYLDE 

GREENVILLE    :  E 

3693 

06 

BONO 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7  A 

HAR3L  D    W .  DAVIS 

GRIGGS VILLE 

37  17 

05 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7  P 

7  A 

HOWARD    E.  STAFFY 

HARDIN 

3  6  5  0 

0  5 

C  A  L  H  0  U  N 

1 

3  9 

0  9 

9  0 

3  7 

4  40 

5  P 

3RVILLE    H.  JBHNES 

HARR ISBURG 

0  9 

SAL  I  NE 

3  7 

4  4 

8  8 

3  2 

5  P 

5  P 

CLYDE    PI T  TMAN 

HARRISBURG    DISP9SAL  PL 

3  6  8  4 

0  9 

SAL  I  NE 

3  7 

4  5 

8  8 

3  2 

3  6  0 

7  A 

CITY   DISP3SAL  PLANT 

HAVANA    POWER  STATION 

3  9  40 

0  4 

MASON 

1 

4  0 

J  7 

9  0 

05 

46  4 

6P 

7A 

HAVANA    P8WER  STATION 

HENNEPIN    POWER  PLANT 

40  13 

0  1 

P  U  TN AM 

1 

4  1 

1  8 

8  9 

1  9 

46  4 

5  P 

5  P 

5  P 

HENNEPIN    POWER  PLANT 

HILLSBORO    2  SSW 

4  10  6 

0  6 

MON  TG  OME  R  Y 

2 

3  9 

0  9 

8  9 

3  0 

7  2  0 

6  P 

7  A 

MRS    RICHARD    T  PATTIE 

HQQPE  S  TO  N 

0  ^ 

VERMIL ION 

7 

4  0 

2  8 

8  7 

4  0 

7  10 

6  P 

7  A 

J3HN    F .  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE    POWER  PL 

43^7 

CRAWFORD 

7 

4  0 

45  5 

7  A 

CENTRAL    ILL    PUB   SVC  C3 

ILLINOIS    CITY   DAM    1 6 

4355 

0  1 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPE_RA_TURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourlv 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

^  ^^f!  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 

Data     bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recoHing  gage,   except  where  Indicated 
by  reference     R  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  buJletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801 .       Attn:  Publications. 
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OLNEY  2  S 

69.0 

45.9 

57  .5 

1  .  3 

83 

27 

27 

9 

255 

0 

0 

3 

0 

4.60 

.40 

1  .08 

16 

.  0 

0 

9 

3 

2 

PALESTINE 

67.5 

45.3 

56.4 

.  7 

84 

28  + 

25 

9 

277 

0 

0 

2 

0 

3.65 

-      .  47 

.85 

8 

1  .  0 

9 

2 

0 

PARIS  WATERWORKS 

66.5 

46.2 

56.4 

2.6 

80 

27 

28 

9 

273 

0 

0 

3 

0 

4.71 

.  97 

1.11 

22 

T 

0 

10 

5 

1 

SALEM 

69.8 

45.2 

58.0 

83 

27 

26 

9 

242 

0 

0 

3 

0 

6.  18 

1  .  32 

30 

.0 

0 

12 

5 

1 

TUSCOLA 

66.2 

44.2 

55.2 

81 

26 

28 

9 

296 

4.  71 

.  74 

1  .32 

22 

T 

T 

5 

12 

4 

1 

VANDAL lA  2  NW 

64.6 

45.5 

55.  1 

80 

28 

30 

10  + 

312 

0 

0 

3 

0 

2.74 

.82 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

WINDSOR 

66.5 

46.2 

56.4 

2.6 

79 

27  + 

27 

9 

267 

0 

0 

3 

0 

3.68 

-      .  35 

.69 

8  + 

T 

10 

3 

0 

DIVISION 

XXX 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

68.3 

48.0 

58.2 

.  4 

81 

29  + 

30 

9 

226 

0 

0 

1 

0 

1  .  18 

30 

.  0 

0 

3 

' 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

46 . 6 

0 

CAHOMA 

66  .6 

45.8 

57.2 

84 

29 

27 

9 

251 

0 

0 

3 

0 

3.99 

.98 

8 

.  0 

0 

10 

3 

CAIRO   WSO  CI  R 

C8.6 

49  .  7 

59.2 

-1.1 

82 

28  + 

33 

9 

206 

0 

0 

0 

0 

3.39 

-  .98 

1  .41 

21 

.  0 

7 

2 

1 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

68.4 

44.2 

56.3 

-1.6 

83 

29 

25 

9 

284 

0 

0 

5 

0 

4.  40 

.  19 

1  .  98 

22 

.0 

0 

5 

4 

CARLVLE  RESERVOIR 

65.9 

44.7 

55.3 

-  .6 

81 

29 

29 

9 

306 

4.86 

.  95 

1  .  32 

8 

.0 

0 

13 

2 

COBDEN  2  S 

69.6 

47.5 

58.6 

81 

28  + 

27 

9 

226 

0 

0 

3 

0 

4.  35 

1  .09 

30 

.0 

0 

9 

2 

DU  QUOIN   1  NNW 

71  .6M 

47. 8M 

59.  7n 

2.2 

83 

29  + 

28 

9 

201 

0 

0 

0 

5.06 

.89 

1  .62 

8 

.0 

7 

4 

MAKANDA    1  NW 

70.2 

47.9 

59.  1 

82 

28  + 

28 

9 

213 

0 

0 

2 

0 

4.  75 

1  .01 

21 

.0 

0 

9 

6 

MARION   4  NNE 

0 

0 

6 

0 

0 

NASHVILLE    ^  NE 

68.5 

47.2 

57.9 

82 

29  + 

29 

g 

235 

0 

5.55 

1  .50 

1  .22 

8 

.0 

0 

9 

4 

3 

SPARTA 

70.5 

48.  3 

59.5 

1  .  7 

83 

29 

28 

9 

203 

0 

0 

2 

0 

5.36 

1  .25 

1  .  36 

8 

.0 

0 

10 

5 

1 

WATERLOO   1  WSW 

70.0 

47.3 

58.7 

84 

27 

27 

9 

216 

0 

0 

2 

0 

3.81 

.  15 

.56 

8 

.0 

12 

2 

0 

DIVISION 

.25 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

70.0 

47.0 

58.5 

84 

28  + 

28 

9 

223 

0 

0 

2 

0 

4.52 

.  1  7 

1  .  40 

8 

.0 

0 

9 

3 

2 

BROOKPORT  DAM  52 

0 

0 

I 

0 

22 

.  0 

0 

2 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

59.5 

46.8 

58.2 

82 

3 

27 

9 

230 

0 

0 

2 

0 

2  .  76 

.58 

30 

.  0 

0 

8 

2 

0 

FAIRFIELD   RADIO   WF IW 

66.8 

43.5 

55.2 

-  1.5 

82 

30  + 

26 

9 

315 

0 

0 

2 

0 

4.31 

.  12 

1  .  44 

e 

.0 

0 

9 

3 

1 

HARRISBURG 

72.3 

47.3 

59.8 

1  .2 

85 

28+ 

29 

9 

202 

0 

0 

2 

0 

4.  19 

-  .09 

1  .  38 

3D 

.  0 

0 

8 

3 

2 

MCLEANSBORO  2  ENE 

66. 6M 

45.  aM 

55. 2M 

-  1.6 

81 

4 

28 

9 

288 

0 

0 

2 

0 

4.22 

.06 

1  .30 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

MT  CARMEL    1  NNW 

69.  1 

46.2 

57.  7 

82 

28  + 

29 

9 

243 

0 

0 

2 

0 

3  .98 

1  .82 

8 

.0 

0 

7 

3 

1 

MOUNT  VERNON 

67.0 

45.0 

55.0 

.  7 

63 

30  + 

27 

9 

294 

0 

0 

3 

0 

5.  14 

.77 

1  .40 

8 

.0 

0 

9 

4 

1 

REND  LAKE  DAM 

67.6 

45.9 

56.8 

84 

29 

28 

9 

275 

0 

0 

3 

0 

3.97 

1  .46 

8 

.0 

0 

6 

2 

2 

HOSICLARE 

70.4 

46.9 

58.  7 

82 

3 

27 

9 

215 

0 

0 

2 

0 

3.47 

.89 

.  72 

21 

.0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

57.6 

4.02 

-  .29 

.0 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


nORTMkCST 


01 


ALEOO 
DIXON 

FfiEEPOBT  WASTE  WTR  PlT 
rULTBN  DAfI  13 
GALENA   1  N 

GALVA 
GENESEO 

HEIiNEPIN  PQUCR  PLANT 
ILL IN015  CITY  DAM  16 
«EITHSei>t)G 

KEMANEE   1  E 
nOLlNE  USQ  AP 
MORRISOn 
MOUNT  CARROLL 
NEW  60ST0N  0AM  17 

PAM  PAW 
ROCMELLE  6  NU 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  WSO  AP 
STOCKTON 


NORTMEAST  02 

ANTIOCH  3  NU 
AURORA  COLLEGE 
BARRING  TON 

CMANNAhON  ORESOEN  ISL 
chicago  0  hare  usd  ap 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  niowflr  WSO  AP  /. 
DE  ■(ALB 
ELGIN 

GE&HARO  WOODS  ST  PARK 

JOLIET  6RAND0N  RO  DAM 
JOL lET 

LA  SALLE    1  S 
mRENCO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
Q1TAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  U 

STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
UAUKEGAN  4  USW 
UHEATON  3  SE 


fcCST  03 

AVON  &  NE 
BEHTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
OALESBURC 
GLADSTONE  OAM  18 

GOLDEN   1  Nw 
LA  HARPE 
Nncor« 

rQNMQUTH 
muNT  STCRL  ING 

PAY50N 
OUINCY 

QUINCY  TAA  AP 

OUINCY  DAM  21  ✓ 

OUINCY  rCMORIAL  BRIDGE 


3, 

4.  36 
3.9C 
3.8: 
3.2: 

3.71 
2.9: 
3.  n 
2.3- 

2.  7( 

3.  IC 
S.OE 
3.2« 

4.  If 
2.31 

3.47 

3.61 
3.36 
3.  41 

4.6: 

3.6C 


4.  Of 

4.3: 

3.4 


2.41 
6.01 
3.2' 

3.gE 
3.5e 

3.71 

4.4( 

3.ee 

4.01 

4.2G 

s.o; 


04 


QUSHVILLE 


CENTRAL 

BLOOnlNCTQN  WATERWORKS 
BLOOMINCTON  NORMAL 
CHENOA 
CHILL rCOTHE 
CL INTBN  ]  SSW 

DECATUR 

PMrCR  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACSN  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

mSON  CITY  1  NU 

mnoNK  3  NE 

neUNT  PULASKI 

PEORIA  USD  AP  / 

PCTEasBuec  3  ssw 

PBINCCVILLE   1  N 
TOULON 


2.65 
2.7; 
3.  47 
4.3: 

2.  7C 


CAST 


OS 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
OIBSON  CITY 
HOOPCSTON 

KANKAKCe  UTR  POLL  CTL 

ronTiccLLO  no  2 

PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
OAMTOUL 
SIOCLL 


2.0. 
4.67 


4.27 

3.31 
2.6' 


3.97 
I  .6« 
3  .S( 


DRY  OF  MONTH 


1     2     3      4    5  6 


9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


1  .49 

2.02 

2  .04 
.70  1 . 06 


.16  1.00  .01 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEC  •Ef£«HCe  MOItS  fOLLOHINO  S!«'IO  ItlOCI 


DniLY  PRECIPIinTION 


STRTION 


UEST  SOUTHWEST 

ftLTON  0AM  26 

BRRRY 

BEAROSTOWN 

BLUFFS 

CRHUINVILLE 

EDWfiRDSVILLE 
GRAFTON 

GREENVILLE   J  E 

GRIGGSVILLE 

HARDIN 

HILLSeORQ  2  SSH 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE  2  SU 

MHCAIO 

MEOORA 

PIOUNT  QL IVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO  Al 
VIRDEN  1  N 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NkJ 
GREENUP 

HUTSQNVILLE  PQWER  PL 


OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATCRUORKS 

SAINTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 
VANDAL  lA  2  tiu 
UILCOX 
WINDSOR 


SOUTHWEST  09 
ANNA    1  C 

BELLEVILLE  50    ILL    UN  IV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONOALE  SEWAGE  PL 

CARLTLE  RESERVOIR 
CENTRAL lA  2  SW 
CHESTER 
C060EN  2  S 

OU    QUOIN    I  NNW 

GRAND  TOWEB  2  N 
MAHANOA    1  MW 
MARION  A  HNE 
NASHVILLE   4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHES  JWSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST  01 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
6HOOKP0RT  DAM  52 
CARMI  6  rtw 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONOA  DAM  51 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PI 
MCLEAMSeORO  2  ENE 

MT  CARMEL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
RENO  LA^E  DAM 
H05ICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WATNE  CITY 


DHY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


,04      .24  .01 
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DRILY  TEMPERfiTURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

I                        T  IT 

NORTHWEST  01 

ftLEDO 

nAx 

63 

72 

74 

62 

50 

60 

65 

46 

62 

70 

64 

61 

67 

68 

57 

61 

66 

71 

66 

MIN 

43 

39 

50 

35 

32 

31 

39 

27 

28 

38 

48 

53 

42 

38 

40 

48 

38 

52 

56 

44 

36 

30 

46 

53 

54 

64 

68 

49 

42.7 

DIXON 

MAX 

65 

72 

71 

52 

49 

59 

54 

47 

46 

66 

63 

69 

69 

59 

67 

63 

66 

69 

65 

MIN 

39 

35 

50 

35 

32 

28 

36 

27 

26 

32 

48 

53 

43 

36 

45 

60 

46 

36 

28 

45 

46 

69 

64 

69 

50 

41  .5 

FREEPORT  MftSTE   UTR  PL T 

MAX 

49 

61 

72 

66 

40 

60 

58 

50 

44 

48 

62 

67 

66 

49 

66 

62 

65 

68 

Mlh 

29 

33 

39 

36 

31 

26 

31 

24 

26 

30 

34 

48 

42 

43 

32 

40 

34 

38 

50 

45 

34 

32 

33 

43 

49 

61 

58 

49 

37.9 

FULTON  DflM  13 

MAX 

SO 

58 

7  1 

7  1 

40 

47 

57 

43 

50 

66 

65 

48 

64 

63 

65 

68 

MIM 

30 

35 

35 

38 

35 

32 

32 

27 

26 

31 

37 

49 

38 

38 

38 

36 

39 

51 

46 

38 

36 

37 

49 

49 

61 

68 

52 

39.9 

GALVA 

MAX 

54 

65 

7 1 

73 

42 

47 

58 

64 

45 

68 

69 

49 

55 

60 

65 

66 

MXN 

36 

36 

40 

40 

32 

30 

31 

27 

27 

29 

42 

48 

41 

41 

34 

39 

46 

38 

39 

62 

39 

36 

31 

31 

48 

53 

64 

69 

52 

39.6 

GENE5E3 

MAX 

63 

73 

75 

53 

60 

63 

47 

60 

67 

60 

66 

69 

66 

61 

66 

70 

65 

MXN 

37 

37 

51 

33 

32 

30 

32 

27 

28 

36 

48 

49 

41 

38 

36 

34 

40 

40 

35 

49 

45 

42 

33 

28 

47 

50 

60 

64 

59 

50 

41  .0 

HENNEP  JH   POUER   PL  ANT 

MAX 

7  J 

72 

72 

64 

48 

58 

64 

67 

55 

61 

66 

67 

MIN 

45 

35 

52 

40 

34 

28 

40 

29 

22 

37 

48 

57 

44 

38 

30 

36 

38 

42 

55 

41 

39 

28 

38 

46 

67 

60 

66 

41  .  1 

KEWANEE    1  E 

MAX 

59 

70 

73 

44 

49 

58 

63 

45 

56 

68 

49 

56 

69 

64 

66 

MIN 

30 

37 

39 

31 

28 

26 

28 

23 

33 

26 

48 

41 

32 

41 

38 

46 

37 

24 

38 

38 

56 

60 

59 

52 

38.  I 

not INE   WSO  AP 

MAX 

64 

73 

75 

5 1 

6 1 

61 

64 

46 

59 

6S 

58 

66 

66 

61 

67 

71 

65 

64  8 

MIN 

37 

36 

51 

35 

34 

27 

34 

28 

27 

39 

50 

49 

41 

40 

32 

36 

42 

39 

53 

57 

41 

32 

28 

49 

48 

62 

62 

60 

49 

41.8 

riORR  ISON 

MAX 

63 

70 

49 

60 

56 

56 

62 

66 

68 

66 

MIN 

38 

32 

52 

36 

32 

28 

39 

26 

27 

35 

49 

52 

41 

39 

36 

34 

46 

36 

60 

60 

46 

36 

27 

44 

46 

68 

62 

58 

50 

41.5 

MOUNT  CARROLI 

MAX 

58 

68 

69 

49 

62 

60 

55 

64 

65 

68 

MIN 

37 

30 

52 

38 

32 

28 

38 

24 

25 

33 

50 

63 

42 

30 

38 

34 

46 

57 

44 

34 

27 

38 

42 

58 

62 

57 

50 

39.9 

PAW  PAW 

MAX 

47 

66 

69 

62 

42 

47 

56 

47 

62 

66 

60 

53 

68 

63 

62 

60  8 

MIN 

35 

32 

35 

40 

30 

27 

42 

27 

21 

30 

34 

46 

41 

39 

40 

41 

35 

38 

62 

40 

36 

26 

36 

43 

61 

60 

68 

38.4 

ROCHELLE    6  NM 

MAX 

64 

66 

64 

55 

62 

65 

66 

65 

MIN 

38 

33 

50 

37 

32 

26 

36 

26 

26 

33 

47 

62 

40 

34 

44 

56 

43 

34 

28 

40 

44 

56 

60 

57 

50 

40.0 

ROCKFQRD  WSO  AP 

MAX 

62 

67 

46 

67 

64 

60 

66 

66 

64 

MIN 

39 

34 

45 

34 

29 

24 

30 

27 

26 

30 

49 

60 

46 

38 

36 

32 

36 

36 

36 

46 

64 

42 

33 

30 

42 

46 

58 

61 

68 

61 

39.8 

STOCKTON 

MAX 

67 

69 

66 

47 

47 

57 

53 

41 

47 

61 

58 

62 

62 

61 

53 

59 

63 

6V 

61 

77 

74 

64 

69 

56 

77 

79 

80 

74 

68 

66 

62.2 

MIN 

36 

33 

46 

32 

30 

30 

36 

22 

26 

30 

42 

47 

40 

35 

33 

34 

39 

42 

31 

47 

57 

40 

28 

32 

47 

45 

60 

62 

57 

47 

39.5 

TISK  iLUft 

MAX 

69 

72 

73 

64 

49 

58 

63 

46 

53 

68 

64 

70 

69 

68 

56 

60 

65 

67 

67 

79 

78 

69 

66 

62 

73 

84 

84 

76 

73 

67 

66.7 

MIN 

44 

35 

51 

40 

33 

27 

39 

30 

22 

38 

48 

66 

42 

39 

38 

30 

44 

47 

39 

49 

60 

47 

38 

27 

38 

46 

69 

69 

60 

66 

42.7 

WALNUT 

MAX 

66 

70 

65 

55 

49 

63 

56 

50 

57 

64 

68 

67 

68 

66 

55 

65 

66 

63 

62 

80 

74 

68 

51 

53 

71 

82 

82 

75 

71 

66 

65.3 

MIN 

40 

34 

46 

36 

31 

38 

36 

25 

34 

37 

49 

45 

41 

38 

40 

33 

47 

52 

44 

36 

26 

49 

47 

53 

64 

68 

^' 

41  .5 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

68 

66 

64 

60 

66 

64 

72 

58  6 

MIN 

35 

34 

35 

42 

31 

26 

31 

26 

22 

26 

28 

46 

44 

46 

32 

32 

33 

34 

46 

46 

35 

27 

28 

36 

38 

59 

67 

^' 

36.7 

AL'RORA  COLLEGE 

63 

66 

60 

65 

67 

62 

MIN 

42 

35 

62 

34 

32 

27 

33 

30 

24 

34 

46 

54 

43 

38 

48 

49 

44 

37 

30 

38 

42 

66 

68 

62 

48 

40.6 

6ARR  XNGTQN 

68 

66 

54 

60 

64 

66 

56 

58 

74 

68 

MIN 

32 

34 

38 

42 

31 

24 

32 

26 

22 

27 

36 

42 

44 

46 

30 

34 

36 

50 

47 

34 

29 

35 

40 

50 

59 

57 

54 

37.9 

CHICAGO   GRANT  PARK 

63 

46 

50 

64 

68 

MIN 

38 

40 

46 

35 

34 

36 

35 

31 

32 

36 

45 

54 

50 

39 

38 

40 

38 

38 

46 

61 

43 

38 

38 

41 

53 

61 

66 

46 

42.8 

64 

56 

59 

65 

62 

63 

MIN 

41 

38 

50 

34 

33 

29 

35 

31 

26 

32 

60 

63 

48 

39 

46 

61 

43 

37 

31 

36 

46 

55 

64 

60 

41  .9 

CH IC AGO  UNI VERS  ITT 

72 

50 

63 

64 

67 

74 

79 

58 

46 

70 

78 

83 

76 

69 

62  9 

MIN 

36 

38 

50 

42 

33 

34 

39 

30 

30 

35 

48 

60 

51 

48 

37 

44 

61 

62 

37 

37 

37 

48 

55 

64 

62 

46 

43.5 

63 

53 

56 

63 

63 

62 

54 

67 

85 

80 

63 

MIN 

39 

37 

50 

32 

31 

28 

34 

30 

26 

34 

48 

53 

49 

39 

36 

38 

46 

61 

42 

36 

32 

36 

46 

58 

66 

62 

55 

42.0 

DE  »«LB 

67 

65 

54 

61 

62 

64 

58 

76 

69 

46 

59 

62 

82 

82 

79 

67 

62  9 

MIN 

37 

33 

50 

37 

30 

26 

34 

27 

24 

32 

47 

61 

42 

38 

30 

36 

34 

43 

66 

43 

34 

26 

39 

46 

66 

62 

68 

52 

40.0 

GEBHARO  WOODS   ST  PARK 

72 

63 

57 

62 

68 

65 

80 

60 

63 

68 

85 

76 

70 

MIN 

34 

37 

44 

44 

33 

27 

32 

32 

22 

29 

39 

48 

45 

38 

29 

45 

40 

42 

51 

50 

40 

25 

40 

44 

55 

59 

61 

56 

40.3 

JOL lET 

72 

56 

62 

66 

67 

80 

56 

61 

62 

67 

MIN 

39 

37 

49 

39 

32 

26 

38 

30 

25 

33 

47 

64 

48 

41 

34 

39 

42 

39 

48 

60 

50 

46 

29 

46 

41 

56 

63 

66 

56 

42.7 

MARENGO 

64 

64 

63 

65 

63 

70 

MIN 

35 

32 

47 

37 

31 

25 

32 

25 

22 

25 

47 

47 

42 

38 

33 

^' 

36 

41 

34 

36 

56 

43 

34 

29 

35 

40 

53 

64 

66 

53 

38.6 

OTTAWA 

72 

67 

62 

67 

65 

65 

79 

64 

86 

65 

MIN 

43 

37 

52 

40 

33 

28 

38 

31 

27 

36 

49 

56 

46 

38 

" 

39 

47 

48 

49 

39 

26 

39 

47 

56 

63 

61 

55 

42.5 

PARK  FOREST 

62 

63 

54 

68 

65 

55 

63 

62 

MIN 

41 

40 

45 

33 

30 

26 

33 

30 

24 

31 

43 

52 

47 

38 

35 

30 

40 

40 

40 

44 

59 

41 

36 

29 

34 

45 

57 

61 

69 

50 

40.5 

PERU  2  U 

MAX 

70 

74 

70 

68 

48 

60 

63 

46 

51 

68 

65 

72 

68 

66 

65 

61 

67 

67 

68 

80 

79 

68 

49 

63 

66 

84 

84 

82 

72 

65 

66.6 

MIN 

37 

40 

46 

38 

31 

26 

36 

30 

21 

30 

49 

63 

46 

37 

32 

31 

35 

45 

37 

40 

65 

48 

36 

25 

30 

40 

59 

61 

69 

51 

40.  1 

UAUKECAN  4  USU 

MAX 

44 

57 

70 

55 

44 

44 

56 

46 

35 

47 

61 

60 

71 

71 

66 

61 

55 

65 

63 

46 

77 

71 

60 

42 

49 

66 

74 

82 

75 

69 

67.6 

MIN 

34 

3=> 

35 

39 

32 

27 

28 

28 

24 

25 

30 

43 

48 

45 

34 

33 

32 

38 

36 

36 

42 

49 

35 

30 

30 

40 

44 

55 

68 

54 

37.2 

WMEATON   3  SE 

MAX 

72 

71 

70 

61 

45 

58 

66 

40 

49 

60 

66 

73 

70 

70 

66 

62 

66 

67 

60 

79 

77 

70 

47 

60 

65 

84 

83 

80 

69 

67 

65.0 

MIN 

38 

33 

48 

38 

32 

22 

34 

29 

21 

27 

43 

53 

44 

40 

36 

28 

32 

40 

36 

42 

69 

47 

35 

26 

30 

39 

54 

60 

58 

55 

39.3 
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DRILY  TEMPERRTURES 


DAY  OF  MONTH 

a 
a 

STRTION 

LU 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

<x 

I              X  X 

WEST 

03 

GBLCSBliRG 

MAX 

6« 

72 

71 

50 

50 

59 

65 

16 

60 

69 

63 

67 

70 

60 

79 

73 

61 

15 

61 

71 

83 

79 

71 

66 

61 

7 

MIN 

10 

10 

19 

33 

32 

29 

33 

29 

29 

11 

16 

18 

13 

39 

10 

31 

37 

13 

13 

51 

51 

12 

31 

31 

17 

51 

58 

61 

58 

52 

12 

6 

GOLDEN    1  MU 

MAX 

60 

72 

77 

69 

18 

61 

61 

58 

51 

69 

67 

65 

73 

70 

81 

75 

75 

61 

62 

75 

81 

83 

78 

72 

68 

5 

MIN 

IS 

12 

56 

33 

33 

31 

52 

28 

30 

10 

17 

55 

12 

39 

10 

10 

38 

17 

18 

56 

58 

17 

37 

36 

15 

52 

58 

66 

62 

52 

15 

2 

LB  HBRPE 

MAX 

62 

72 

75 

63 

50 

61 

65 

17 

55 

69 

62 

66 

72 

67 

79 

77 

65 

51 

62 

75 

83 

78 

77 

72 

66 

8 

MIN 

11 

36 

32 

32 

28 

38 

29 

25 

38 

17 

55 

55 

39 

10 

37 

35 

17 

13 

53 

58 

15 

15 

33 

11 

52 

57 

65 

51 

52 

13 

6 

MONMOUTH 

MAX 

65 

72 

75 

62 

50 

61 

67 

15 

63 

70 

63 

66 

70 

68 

80 

79 

72 

58 

62 

76 

83 

81 

76 

72 

67 

6 

MIN 

15 

37 

51 

35 

33 

31 

11 

28 

28 

39 

18 

55 

12 

10 

10 

31 

38 

17 

11 

52 

59 

15 

37 

28 

16 

53 

59 

65 

58 

51 

13 

7 

QUINCY 

MAX 

62 

77 

78 

69 

50 

65 

60 

53 

62 

71 

67 

67 

81 

71 

83 

78 

73 

62 

63 

78 

83 

82 

79 

71 

67 

69 

7 

MIN 

52 

15 

59 

31 

33 

32 

51 

32 

32 

19 

50 

56 

15 

10 

10 

11 

10 

50 

16 

60 

59 

19 

11 

35 

19 

59 

61 

65 

62 

17 

6 

OUrNCY  FAB  BP 

MAX 

61 

72 

76 

16 

50 

61 

59 

17 

63 

68 

63 

65 

77 

61 

58 

59 

65 

70 

59 

80 

77 

66 

52 

61 

71 

80 

79 

75 

66 

65 

5 

MIN 

43 

12 

16 

33 

33 

30 

36 

32 

29 

15 

18 

50 

15 

15 

57 

60 

11 

38 

33 

13 

55 

62 

63 

58 

52 

11 

2 

ftUSHV IL  L  E 

X              X  T. 

MIN 

16 

18 

56 

33 

31 

31 

27 

29 

10 

18 

18 

52 

13 

33 

33 

31 

11 

50 

55 

51 

18 

38 

35 

12 

53 

51 

51 

56 

51 

11 

0 

CENTRBL 

0< 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

76 

69 

69 

61 

15 

56 

56 

19 

52 

66 

68 

71 

72 

65 

79 

78 

65 

61 

61 

69 

85 

81 

78 

71 

66 

3 

MIN 

18 

38 

55 

37 

31 

29 

16 

31 

22 

11 

19 

55 

11 

10 

36 

33 

33 

11 

11 

51 

58 

53 

37 

28 

37 

53 

59 

61 

60 

55 

13 

5 

CHENOfl 

MAX 

71 

70 

69 

68 

15 

56 

52 

16 

50 

67 

67 

72 

71 

61 

80 

75 

62 

59 

62 

68 

81 

83 

76 

73 

65 

9 

MIN 

19 

38 

51 

39 

32 

31 

10 

32 

23 

36 

17 

51 

15 

10 

10 

36 

13 

11 

17 

58 

60 

38 

27 

36 

11 

51 

61 

58 

53 

12 

9 

DECATUR 

MAX 

77 

70 

72 

65 

17 

57 

52 

50 

57 

66 

69 

75 

73 

71 

80 

67 

66 

60 

62 

70 

83 

80 

78 

73 

56 

6 

MIN 

52 

10 

55 

36 

32 

30 

15 

35 

23 

12 

51 

56 

55 

16 

10 

36 

31 

11 

12 

53 

56 

66 

39 

31 

11 

61 

60 

63 

62 

53 

15 

3 

FARMER  CITY 

MAX 

77 

69 

71 

61 

15 

59 

52 

19 

52 

61 

68 

71 

70 

66 

78 

76 

65 

59 

61 

67 

87 

80 

76 

70 

66 

0 

MIN 

10 

36 

53 

37 

32 

29 

17 

33 

26 

10 

18 

55 

52 

10 

38 

35 

35 

11 

11 

19 

58 

15 

36 

29 

12 

18 

59 

62 

62 

57 

13 

5 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

70 

73 

76 

73 

50 

61 

61 

53 

60 

70 

67 

70 

73 

70 

80 

76 

67 

65 

62 

71 

83 

83 

81 

76 

68 

8 

MIN 

16 

38 

59 

37 

31 

31 

52 

37 

25 

13 

50 

57 

13 

11 

10 

36 

31 

15 

13 

65 

59 

51 

10 

33 

17 

50 

59 

62 

61 

53 

15 

1 

LACBN  2  E 

MAX 

72 

72 

71 

71 

17 

59 

65 

17 

56 

68 

55 

71 

72 

67 

80 

77 

68 

57 

62 

73 

63 

82 

76 

72 

67 

1 

MIN 

15 

10 

51 

38 

32 

31 

10 

31 

21 

39 

50 

55 

16 

10 

39 

31 

11 

17 

10 

50 

61 

18 

39 

28 

12 

52 

61 

61 

60 

59 

11 

3 

L INCOLN 

MAX 

77 

70 

71 

59 

18 

58 

51 

17 

55 

57 

67 

71 

73 

69 

79 

69 

61 

56 

62 

70 

82 

79 

77 

73 

66 

2 

MIN 

18 

37 

51 

36 

32 

31 

11 

31 

25 

10 

19 

51 

15 

10 

38 

36 

35 

11 

12 

52 

58 

51 

38 

31 

12 

19 

55 

62 

61 

51 

13 

7 

MASON   CITY    1  NW 

MAX 

75 

71 

72 

62 

17 

58 

56 

19 

56 

68 

66 

73 

72 

70 

60 

75 

61 

63 

63 

72 

82 

79 

76 

75 

67 

0 

MIN 

17 

36 

50 

37 

33 

30 

19 

31 

27 

11 

19 

56 

16 

11 

39 

36 

35 

12 

11 

10 

56 

50 

37 

29 

12 

50 

59 

63 

62 

53 

13 

7 

MINONK   3  NE 

MAX 

71 

69 

69 

68 

15 

56 

59 

15 

50 

67 

67 

70 

71 

62 

79 

78 

65 

60 

61 

70 

82 

83 

78 

72 

65 

65 

9 

MIN 

13 

35 

19 

38 

32 

31 

11 

31 

21 

37 

16 

55 

11 

11 

37 

33 

38 

13 

10 

17 

55 

19 

36 

27 

37 

19 

57 

58 

59 

12 

3 

PEORIA  WSO  AP 

MAX 

73 

72 

75 

18 

19 

60 

63 

17 

57 

70 

61 

72 

72 

62 

56 

60 

65 

69 

61 

80 

68 

63 

15 

51 

73 

82 

81 

73 

67 

65 

1 

MIN 

39 

35 

16 

33 

33 

29 

35 

30 

21 

12 

50 

18 

13 

12 

51 

60 

12 

35 

29 

11 

51 

59 

62 

55 

50 

12 

0 

PRINCEVILLE    1  N 

MIN 

15 

38 

53 

38 

32 

31 

15 

30 

26 

10 

18 

55 

12 

39 

37 

33 

10 

15 

10 

52 

60 

17 

38 

28 

13 

53 

59 

61 

59 

53 

13 

7 

EBST 

05 

DANVILLE 

MAX 

76 

68 

75 

70 

12 

58 

55 

50 

18 

65 

69 

75 

72 

65 

79 

77 

65 

63 

61 

61 

80 

ei 

79 

77 

66 

66 

1 

MIN 

18 

38 

55 

11 

32 

25 

15 

30 

26 

10 

19 

53 

55 

12 

10 

30 

32 

12 

13 

17 

58 

51 

38 

32 

33 

13 

52 

63 

63 

55 

13 

5 

HOOPESTON 

MAX 

76 

66 

72 

62 

11 

55 

50 

11 

47 

63 

67 

73 

71 

63 

78 

70 

63 

51 

61 

63 

79 

SO 

'-1 

71 

63 

6 

MIN 

15 

38 

52 

38 

32 

28 

13 

31 

26 

36 

18 

53 

51 

10 

38 

31 

38 

11 

11 

13 

57 

51 

37 

28 

35 

16 

52 

63 

59 

53 

12 

8 

KANRAKEE   WTR  POLL 

CTL 

MAX 

52 

75 

69 

67 

15 

11 

55 

51 

12 

18 

63 

67 

73 

62 

63 

79 

53 

70 

15 

59 

61 

83 

83 

75 

68 

62 

7 

MIN 

31 

37 

38 

11 

31 

29 

30 

33 

27 

28 

37 

16 

17 

38 

33 

31 

12 

13 

11 

18 

18 

39 

30 

32 

11 

60 

58 

61 

57 

10 

2 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

75 

70 

70 

68 

18 

56 

51 

13 

19 

65 

65 

72 

72 

65 

80 

78 

65 

60 

63 

65 

86 

83 

76 

73 

70 

66 

1 

MIN 

13 

37 

51 

36 

31 

29 

39 

32 

25 

36 

17 

53 

12 

10 

37 

32 

39 

13 

10 

13 

56 

53 

35 

26 

31 

11 

51 

61 

60 

53 

11 

6 

PONTIAC 

MAX 

76 

70 

59 

69 

17 

56 

57 

17 

18 

65 

66 

71 

72 

63 

79 

77 

62 

61 

61 

67 

85 

83 

77 

70 

65 

66 

0 

MIN 

15 

38 

62 

10 

33 

32 

11 

32 

27 

38 

19 

56 

18 

11 

39 

36 

11 

16 

12 

18 

60 

52 

39 

30 

38 

16 

56 

57 

51 

55 

11 

3 

RANTOUL 

MAX 

56 

76 

68 

71 

15 

13 

58 

50 

15 

50 

61 

68 

71 

70 

58 

55 

60 

68 

65 

66 

78 

65 

65 

15 

62 

61 

82 

81 

77 

71 

63 

2 

MIN 

31 

37 

39 

11 

32 

30 

31 

31 

25 

25 

10 

19 

55 

55 

39 

37 

38 

39 

11 

13 

11 

56 

37 

30 

32 

12 

50 

56 

62 

51 

11 

1 

URSANA 

MAX 

75 

68 

72 

51 

13 

55 

51 

13 

19 

61 

67 

73 

68 

61 

55 

59 

61 

61 

66 

78 

61 

63 

11 

60 

67 

80 

80 

77 

70 

61 

63 

1 

MIN 

11 

10 

52 

33 

32 

33 

10 

32 

28 

11 

50 

51 

55 

12 

IB 

56 

13 

37 

32 

11 

19 

56 

66 

59 

50 

13 

8 

WATSEKA  2  NW 

61 

MIN 

15 

37 

52 

37 

35 

28 

11 

32 

26 

31 

17 

53 

51 

12 

38 

31 

36 

10 

11 

57 

59 

56 

37 

27 

31 

18 

53 

62 

57 

51 

12 

9 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

66 

76 

70 

75 

11 

19 

62 

55 

18 

58 

66 

67 

77 

5  1 

65 

73 

71 

79 

70 

66 

51 

61 

72 

80 

81 

81 

7  1 

66 

2 

MIN 

13 

11 

18 

13 

36 

37 

38 

39 

31 

37 

17 

57 

56 

50 

15 

16 

12 

15 

19 

55 

59 

59 

15 

38 

38 

53 

57 

62 

61 

59 

17 

1 

CARL INVILLE 

MAX 

80 

71 

76 

76 

18 

60 

56 

19 

57 

68 

68 

78 

75 

72 

60 

58 

67 

72 

71 

79 

75 

67 

61 

60 

71 

81 

81 

81 

75 

65 

69 

0 

MIN 

51 

10 

51 

39 

33 

29 

16 

35 

25 

13 

51 

57 

56 

13 

12 

11 

31 

15 

15 

55 

59 

66 

10 

32 

39 

19 

58 

62 

63 

57 

16 

1 

GRIGGSVILLE 

MAX 

65 

75 

77 

68 

50 

62 

58 

18 

61 

69 

63 

69 

78 

70 

60 

60 

65 

71 

73 

81 

73 

66 

62 

60 

71 

82 

82 

79 

68 

65 

67 

9 

10 

10 

13 

16 

17 

51 

HILL5B0R0  2  SSW 

MAX 

83 

71 

75 

73 

17 

58 

60 

50 

56 

68 

69 

78 

71 

72 

59 

55 

67 

70 

72 

80 

78 

66 

65 

69 

70 

81 

82 

81 

71 

67 

68 

6 

MIN 

17 

11 

51 

39 

33 

32 

16 

36 

28 

11 

50 

56 

56 

11 

12 

13 

10 

11 

15 

52 

56 

56 

11 

31 

11 

18 

59 

62 

63 

58 

16 

3 

JACKSONVILLE 

MAX 

62 

71 

72 

71 

51 

19 

60 

51 

17 

58 

66 

57 

71 

52 

58 

59 

65 

71 

71 

80 

70 

65 

18 

60 

72 

81 

82 

77 

66 

65 

3 

MIN 

35 

38 

11 

11 

33 

32 

31 

31 

26 

29 

13 

50 

16 

16 

12 

12 

35 

39 

12 

12 

55 

53 

11 

32 

35 

16 

52 

59 

62 

53 

12 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 

JERSEYVILLE   i  SU 

MAX 

78 

71 

74 

76 

48 

50 

61 

49 

59 

68 

68 

75 

75 

75 

59 

59 

64 

7  1 

72 

78 

79 

68 

64 

60 

71 

60 

82 

82 

77 

67 

69.0 

MIN 

26 

46 

35 

^' 

42 

51 

55 

48 

42 

42 

44 

32 

41 

47 

52 

59 

55 

41 

33 

41 

50 

53 

62 

63 

57 

45 . 3 

MAX 

78 

68 

74 

68 

47 

59 

53 

49 

55 

66 

69 

76 

74 

68 

58 

56 

65 

66 

72 

78 

74 

66 

61 

56 

70 

79 

79 

78 

74 

65 

66.8 

MIN 

^' 

39 

51 

56 

56 

43 

42 

39 

36 

4€ 

46 

53 

57 

57 

40 

33 

41 

49 

60 

62 

64 

57 

46 . 2 

SPRINGFIELD  USB  BP 

MAX 

77 

71 

73 

50 

48 

69 

54 

48 

56 

66 

66 

75 

73 

66 

66 

60 

65 

69 

70 

61 

71 

66 

49 

59 

70 

61 

79 

77 

67 

63 

65.7 

MIN 

«1 

39 

50 

33 

33 

29 

39 

32 

26 

40 

51 

55 

51 

42 

41 

40 

34 

44 

43 

55 

56 

47 

37 

33 

45 

51 

61 

63 

56 

47 

43.8 

VIRDEM    I  h 

MAX 

78 

74 

74 

48 

59 

59 

49 

66 

72 

67 

75 

75 

70 

59 

59 

65 

70 

71 

80 

75 

67 

61 

72 

62 

84 

66.0 

MIN 

48 

38 

33 

32 

30 

47 

43 

26 

40 

48 

46 

54 

42 

41 

42 

49 

46 

58 

55 

32 

45 

50 

64 

62 

63 

54 

45.3 

WHITE  HfiLL    1  E 

MAX 

75 

72 

75 

74 

49 

60 

60 

49 

59 

66 

69 

74 

76 

75 

59 

59 

65 

70 

73 

80 

79 

69 

64 

59 

73 

62 

84 

84 

76 

65 

69.2 

I            I  » 

MIN 

S2 

39 

52 

35 

32 

28 

47 

35 

27 

42 

50 

45 

49 

42 

43 

44 

34 

43 

45 

55 

58 

53 

41 

35 

45 

49 

56 

63 

62 

56 

45.2 

EftST  SBUTHEBST  07 

CHBRLESTON 

MAX 

77 

72 

74 

71 

44 

57 

54 

50 

50 

64 

69 

76 

70 

67 

54 

56 

65 

69 

70 

79 

77 

69 

62 

57 

65 

78 

76 

78 

76 

68 

66.6 

MIN 

49 

26 

41 

^' 

43 

42 

39 

39 

47 

46 

52 

58 

56 

41 

37 

44 

53 

65 

6 1 

64 

60 

47  .  1 

EFF INGHftM 

MAX 

76 

70 

71 

eg 

45 

58 

56 

50 

54 

66 

70 

76 

73 

72 

56 

65 

65 

69 

72 

79 

78 

67 

64 

58 

70 

80 

81 

81 

78 

68 

67.6 

MIN 

48 

32 

40 

53 

55 

44 

42 

36 

33 

41 

42 

58 

58 

57 

41 

35 

38 

48 

59 

63 

65 

60 

45.9 

FLORA  5  NW 

MAX 

78 

70 

82 

72 

45 

61 

57 

51 

55 

68 

73 

78 

75 

70 

59 

56 

66 

73 

74 

61 

77 

69 

66 

60 

70 

79 

62 

63 

61 

74 

60.5 

MIN 

25 

38 

^* 

59 

45 

38 

38 

34 

40 

64 

58 

4  1 

33 

47 

50 

67 

67 

54 

45.5 

MftRSHALL    1  E 

MAX 

70 

68 

77 

74 

42 

67 

60 

50 

50 

54 

70 

74 

75 

69 

54 

57 

64 

68 

70 

76 

76 

66 

64 

60 

65 

76 

79 

79 

79 

67 

66  .8 

MIN 

28 

46 

39 

50 

54 

^' 

46 

42 

32 

33 

38 

42 

46 

56 

57 

4 1 

32 

35 

43 

50 

62 

63 

60 

44 . 3 

nftTTOON 

MAX 

77 

67 

74 

58 

42 

56 

51 

47 

51 

65 

69 

75 

70 

65 

54 

55 

65 

69 

70 

78 

67 

65 

49 

58 

66 

60 

79 

79 

76 

67 

64.6 

MIN 

41 

32 

31 

30 

^' 

41 

^' 

55 

58 

42 

39 

35 

33 

46 

46 

60 

45 

48 

40 

33 

39 

49 

59 

63 

62 

47 

44.0 

no WE AQUA 

MAX 

78 

69 

72 

68 

46 

50 

58 

50 

53 

67 

69 

75 

73 

73 

56 

59 

65 

68 

70 

60 

68 

65 

62 

60 

69 

81 

60 

80 

75 

64 

66.8 

MIN 

33 

42 

33 

^' 

40 

50 

56 

56 

42 

41 

37 

33 

42 

45 

5 1 

55 

57 

40 

33 

40 

58 

58 

62 

59 

53 

45 .  1 

NEWTOM  6  SSE 

MAX 

65 

74 

67 

79 

47 

43 

58 

56 

41 

61 

65 

70 

76 

71 

62 

54 

50 

64 

69 

71 

79 

67 

67 

47 

58 

66 

78 

80 

79 

79 

64.4 

MIN 

33 

40 

42 

43 

34 

30 

32 

41 

28 

29 

41 

58 

58 

41 

36 

37 

39 

44 

48 

54 

57 

40 

35 

36 

44 

53 

52 

61 

63 

43.4 

OLNEY  2  S 

MAX 

7B 

69 

80 

78 

43 

60 

59 

54 

53 

66 

71 

78 

74 

68 

57 

54 

65 

7  1 

74 

81 

77 

68 

64 

59 

68 

79 

83 

62 

82 

77 

69.0 

MIN 

^' 

59 

41 

34 

28 

49 

35 

^' 

39 

56 

61 

^' 

51 

38 

35 

31 

37 

47 

5 1 

49 

58 

43 

36 

35 

44 

54 

65 

65 

62 

45 . 9 

PALESTINE 

MAX 

74 

69 

79 

68 

41 

59 

60 

49 

52 

66 

72 

76 

73 

66 

54 

53 

66 

7  1 

73 

61 

70 

69 

55 

60 

69 

81 

84 

84 

83 

68 

67.5 

MIN 

S3 

41 

56 

39 

34 

29 

47 

34 

41 

54 

52 

58 

44 

40 

34 

33 

41 

45 

5 1 

56 

55 

43 

35 

35 

53 

50 

60 

65 

53 

45 . 3 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

79 

69 

77 

64 

41 

58 

57 

49 

49 

65 

70 

76 

70 

69 

53 

61 

66 

70 

70 

79 

72 

67 

59 

60 

66 

79 

80 

79 

75 

67 

66.5 

MIN 

S3 

40 

40 

29 

49 

32 

28 

40 

50 

56 

56 

44 

42 

35 

36 

46 

46 

54 

57 

57 

40 

33 

39 

50 

57 

65 

63 

59 

46.2 

SALEM 

MAX 

78 

71 

82 

70 

45 

61 

58 

51 

55 

70 

73 

77 

77 

7  1 

59 

59 

65 

72 

75 

81 

76 

66 

65 

60 

72 

82 

63 

82 

61 

73 

69.8 

MIN 

S4 

40 

56 

39 

34 

29 

48 

36 

26 

40 

56 

59 

45 

42 

39 

31 

39 

46 

52 

59 

56 

41 

36 

37 

46 

56 

63 

66 

61 

46 . 2 

TUSCOLA 

MAX 

79 

68 

75 

64 

42 

58 

58 

46 

50 

65 

68 

76 

75 

68 

53 

59 

66 

68 

68 

79 

70 

66 

64 

59 

67 

81 

60 

72 

75 

67 

66.2 

MIN 

50 

37 

55 

39 

32 

30 

44 

32 

28 

40 

50 

57 

55 

44 

40 

32 

36 

39 

42 

54 

58 

55 

39 

32 

39 

45 

53 

60 

60 

50 

44.2 

VANDAL lA  2  NW 

MAX 

68 

76 

70 

76 

45 

46 

58 

54 

43 

53 

67 

70 

75 

75 

50 

58 

50 

64 

68 

77 

76 

68 

67 

50 

59 

68 

77 

80 

75 

76 

64.6 

MIN 

39 

40 

60 

40 

33 

30 

43 

36 

30 

30 

41 

56 

57 

47 

40 

44 

43 

47 

42 

52 

60 

57 

41 

37 

38 

50 

55 

63 

63 

60 

46.5 

WINDSOR 

MAX 

76 

68 

75 

65 

43 

57 

55 

49 

52 

65 

70 

75 

71 

70 

56 

57 

64 

68 

70 

78 

77 

66 

62 

60 

66 

79 

79 

76 

75 

67 

66.5 

X                3C  Z 

MIN 

52 

41 

53 

39 

33 

32 

47 

32 

27 

40 

51 

55 

57 

43 

41 

39 

37 

45 

45 

52 

57 

67 

40 

33 

45 

50 

59 

63 

64 

58 

46.2 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

MAX 

74 

70 

81 

75 

48 

60 

60 

54 

67 

67 

74 

71 

69 

68 

63 

54 

67 

71 

78 

71 

67 

70 

64 

60 

67 

75 

79 

81 

81 

72 

66.3 

MIN 

59 

43 

56 

41 

36 

34 

48 

30 

40 

49 

60 

58 

54 

41 

43 

37 

42 

59 

46 

35 

39 

44 

56 

63 

66 

61 

48 . 0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

MAX 

81 

70 

78 

77 

47 

61 

61 

51 

57 

68 

67 

77 

75 

74 

60 

60 

65 

72 

74 

79 

78 

69 

66 

59 

70 

79 

82 

62 

80 

68 

69.6 

MIN 

54 

4 1 

54 

40 

30 

49 

38 

26 

42 

53 

59 

58 

46 

45 

42 

34 

41 

48 

58 

58 

42 

36 

46 

57 

64 

62 

55 

46.6 

CAHOK lA 

MAX 

71 

83 

74 

79 

47 

56 

59 

60 

48 

60 

70 

70 

80 

79 

62 

63 

54 

67 

75 

76 

82 

69 

68 

59 

62 

75 

71 

76 

84 

76 

68.6 

MIN 

42 

41 

49 

41 

36 

3 1 

3 1 

38 

27 

35 

42 

58 

62 

50 

45 

45 

35 

41 

50 

53 

58 

56 

^' 

39 

41 

48 

54 

55 

63 

61 

45.6 

CAIRO  WSQ  CI 

MAX 

76 

70 

82 

60 

48 

60 

62 

56 

54 

69 

74 

73 

70 

66 

62 

57 

64 

70 

78 

82 

71 

68 

69 

60 

67 

77 

81 

62 

80 

70 

68.6 

MIN 

48 

60 

39 

36 

50 

35 

33 

45 

55 

58 

^' 

48 

45 

44 

40 

50 

59 

59 

53 

45 

44 

50 

64 

67 

67 

58 

49 . 7 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

73 

77 

71 

82 

51 

49 

61 

61 

46 

57 

69 

73 

75 

74 

63 

63 

49 

67 

72 

78 

81 

69 

71 

63 

61 

71 

79 

82 

83 

81 

68.4 

MIN 

42 

42 

42 

46 

37 

29 

"  ' 

46 

26 

45 

58 

58 

41 

42 

32 

33 

45 

45 

*' 

59 

48 

36 

35 

39 

62 

65 

64 

44.2 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 

69 

80 

79 

76 

45 

45 

59 

54 

43 

54 

68 

69 

74 

74 

57 

60 

46 

64 

71 

73 

60 

66 

67 

54 

57 

70 

79 

80 

61 

76 

65.9 

MIN 

42 

44 

41 

34 

3 1 

35 

38 

29 

^' 

44 

53 

58 

56 

42 

44 

33 

33 

49 

56 

43 

34 

43 

53 

6 1 

62 

60 

44 .  7 

COBDEN  2  S 

MAX 

77 

69 

81 

79 

47 

60 

61 

54 

57 

68 

72 

73 

71 

66 

62 

60 

65 

70 

78 

81 

76 

69 

65 

61 

69 

77 

81 

81 

60 

78 

69.6 

MIN 

61 

43 

61 

43 

36 

3 1 

49 

35 

27 

40 

53 

58 

5  7 

50 

40 

42 

32 

42 

49 

^' 

59 

46 

36 

35 

56 

65 

65 

61 

47  .5 

DU  QUOIN    1  NNU 

MAX 

78 

72 

81 

79 

62 

61 

52 

57 

70 

71 

76 

75 

70 

61 

60 

66 

73 

78 

82 

79 

68 

66 

60 

72 

61 

63 

63 

83 

76 

71.6 

MIN 

58 

42 

58 

40 

3  1 

49 

35 

28 

40 

55 

57 

56 

48 

40 

42 

34 

43 

48 

65 

57 

58 

45 

34 

38 

57 

64 

65 

62 

47 . 8 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

76 

71 

82 

75 

47 

62 

63 

55 

58 

69 

73 

76 

74 

67 

6  1 

61 

66 

71 

79 

81 

74 

69 

66 

60 

71 

79 

82 

82 

81 

77 

70.2 

MIN 

58 

44 

59 

41 

35 

34 

49 

35 

28 

43 

53 

57 

56 

47 

40 

41 

31 

46 

58 

59 

43 

36 

40 

48 

64 

61 

64 

59 

47  .9 

MARION  4  NNE 

72 

75 

69 

82 

57 

46 

60 

63 

49 

55 

68 

70 

74 

72 

62 

61 

51 

64 

72 

75 

79 

66 

68 

60 

58 

68 

76 

80 

81 

60 

57.2 

MIN 

41 

38 

39 

39 

37 

30 

31 

48 

25 

26 

40 

55 

58 

58 

40 

42 

31 

32 

44 

50 

52 

59 

45 

38 

36 

40 

46 

59 

64 

63 

43.5 

NASHVILLE   A  NE 

MAX 

78 

70 

79 

71 

45 

61 

58 

50 

54 

68 

68 

75 

74 

69 

58 

57 

64 

72 

77 

60 

75 

67 

64 

57 

69 

79 

82 

82 

82 

70 

68.5 

56 

43 

55 

40 

34 

32 

46 

35 

29 

41 

52 

56 

58 

47 

39 

41 

36 

43 

49 

51 

57 

58 

47 

35 

43 

48 

56 

63 

62 

60 

47.2 

SPARTA 

81 

70 

80 

78 

48 

63 

60 

53 

67 

68 

70 

77 

76 

69 

64 

61 

66 

74 

77 

80 

78 

70 

67 

60 

68 

79 

62 

81 

83 

77 

70.6 

MIN 

59 

44 

57 

39 

31 

40 

51 

36 

26 

43 

55 

58 

58 

48 

42 

39 

37 

45 

50 

54 

67 

57 

45 

35 

41 

50 

56 

65 

65 

62 

48.3 

WATERLOO    1  WSW 

MAX 

82 

73 

77 

72 

46 

64 

60 

51 

62 

69 

69 

79 

70 

68 

62 

60 

67 

74 

78 

81 

71 

67 

63 

62 

75 

62 

84 

S3 

80 

66 

70.0 

MIN 

55 

4: 

55 

40 

36 

30 

48 

36 

27 

40 

52 

60 

56 

47 

44 

41 

36 

43 

49 

51 

58 

57 

43 

37 

42 

48 

56 

63 

66 

60 

47.3 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

75 

73 

82 

80 

45 

61 

64 

52 

52 

67 

71 

76 

75 

74 

56 

57 

65 

72 

74 

81 

75 

69 

69 

60 

67 

79 

84 

64 

82 

78 

70.0 

MIN 

53 

42 

53 

43 

35 

30 

47 

35 

28 

37 

51 

56 

55 

62 

39 

39 

38 

45 

49 

51 

56 

58 

45 

35 

41 

46 

57 

64 

65 

64 

47.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STRIION  INOE> 
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DniLY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL 


STATION 


BROOKPORT  DfiM  52 


DIXON  SPRINGS   SGR  C 


FBIRFIELO   OflDIO   UF IM 


HARRISfiURG 


HCLEflNSBORO  2  ENE 


MT  CftRMEL    1  NNUI 


MOUNT  VERNON 


REND   LftKE  DAM 


ROSICLflHE 


DRY  OF  MONTH 


71     70  80 


7«  75  82 
51     36  61 


67  75  70 
31     10  12 


78  75  85 
55     10  57 


69     71  69 


56     10  15 


68      76  70 


7  1  78  72 
11     13  18 


59     ID  57 


S  6 


63  57  57 
11     33  29 


53  51  51 
19     36  27 


60  62  15 
35     16  26 


65  55  59 
17     36  29 


65     50  50 


60  58  16 
35     16  27 


61  61  12 
39     12  26 


56  56  66 
19     36  27 


1 1  12 


II      10  61 


68  73  73 
10     55  59 


51  67  72 
28     11  51 


72  75  78 
10     52  60 


32     12  55 


11      55  56 


56  69  72 
28     12  51 


56  70  72 
32     12  50 


36     50  62 


13    M    15    16    17  18 


70  67  62 
50     53  11 


70  72  59 
56     51  10 


78     75  63 


57     50  12 


57     56  38 


76     75  56 


66     66  11 


76  71  62 
55     56  10 


75  72  62 
51     57  12 


12      36  38 


60  61  69 
10     31  37 


57  15  65 
35     33  31 


60     68  71 


58  50  61 
10     31  11 


55  61  70 
39     35  11 


60     17  65 


60  19  65 
12     35  11 


60  65  71 
10     35  37 


19   20   21  22 


18     52  57 


72  71  81 
12     19  55 


78  81  80 
19     19  59 


71  81  80 
17     53  57 


15     19  58 


19     51  57 


17     16  58 


23  24   25  26  27  28  29   30  31 


67  67  62 
56     17  36 


66     59  57 


60     19  38 


65     68  57 


70  65  60 
59     13  36 


68  69  56 
60     15  37 


68     68  58 


69  65  59 
60     15  38 


72  77  80 
36     12  58 


67  76  80 
33     11  51 


66  68  80 
37     12  53 


71  62  65 
35     12  56 


58  69  77 
38     15  53 


67  78  82 
39     15  56 


36     10  19 


58     72  81 


68     78  81 


61     65  62 


80  80  78 
61     61  61 


82  62  62 
58     61  62 


85  81  76 
66     65  62 


80  80  60 
61      63  63 


62     61  62 


82  83  83 
63     66  62 


83  81  82 
62     60  62 


81  80  75 
62     61  62 


69.9 
16.7 


69.5 
16.6 


66.6 
13.5 


72.3 
17.3 


66.6 
15.8 


69.  1 
16.2 


67.0 
15.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERfiTURES 


lUL INOIS 

APRIL  1S74 


r 

MT  OF  nONTM 

s 

STATION 

0. 

c 

a 

K 

u 
Q 

(IN) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1 1 

12 

IS 

14 

IS 

le 

17 

le 

19 

20 

21 

72 

29 

24 

2S 

2( 

27 

28 

29 

30 

31 

Ui 

a 

uRennn 

MAX 

•4g 

54 

64 

56 

62 

46 

60 

46 

46 

48 

64 

62 

67 

60 

62 

63 

56 

57 

54 

58 

60 

60 

55 

56 

55 

60 

61 

62 

61 

54.7 

MIM 

46 

46 

49 

61 

46 

43 

42 

46 

42 

40 

46 

60 

61 

62 

60 

60 

46 

49 

61 

52 

58 

55 

60 

47 

61 

52 

58 

60 

60 

49.7 

e 

MAX 

■47 

61 

62 

63 

62 

48 

48 

48 

47 

47 

61 

62 

66 

66 

64 

63 

53 

54 

53 

56 

S8 

58 

56 

54 

54 

67 

59 

59 

59 

53.3 

MIM 

47 

47 

49 

61 

48 

46 

46 

47 

44 

43 

47 

61 

62 

64 

52 

51 

50 

51 

53 

53 

54 

66 

52 

51 

52 

64 

67 

59 

59 

60.8 

SEE  aeFCIKNCE  NOTES  FOILOHINO  STAIIOM  INOEI 
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EVfiPORflTION  AND  WIND  'j-ir'^ 


DRY  OF  MONTH 

STFIT  ION 

F  K  o 

D  O  *• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHUEST  01 

HEMNEPIN  P3UER  PLAMT 

EVRP 

.  1 2 

.20 

.  11 

.  15 

.21 

X 

.  11 

.  22 

.27 

.  18 

.  11 

.25 

.  20 

.  09 

11 

UIMD 

61 

163 

110 

27 

60 

131 

103 

159 

151 

121 

31 

57 

90 

X 

1  16 

61 

69 

- 

HAX 

71 

71 

67 

73 

72 

72 

75 

75 

71 

62 

72 

72 

83 

- 

81 

72 

70 

MIN 

11 

12 

38 

10 

15 

- 

11 

16 

60 

52 

38 

37 

17 

50 

61 

62 

XXX 

EfiST  05 

URBANA 

EvftP 

08 

- 

nnx 

71 

19 

72 

66 

72 

79 

71 

67 

66 

- 

MIN 

10 

36 

31 

13 

12 

53 

59 

66 

17 

- 

XXX 

WEST  SnUTHUEST  06 

SPRIHGFIELO  UISO  AP 

EVAP 

.31 

.22 

.  1 1 

.  12 

.  16 

.  1 1 

.  11 

.  13 

.  25 

.  21 

.  23 

.  18 

.12 

.  16 

.  19 

.  15 

.  13 

.  15 

.  27 

.  26 

.  26 

.  11 

^ 

.  23 

.  20 

.  10 

.  1  1 

.  01 

10 

6.26B 

UIND 

- 

86 

105 

121 

107 

22 

83 

200 

17 

55 

173 

175 

87 

210 

91 

50 

70 

77 

83 

163 

172 

173 

161 

78 

75 

86 

115 

102 

58 

7< 

3212B 

MBX 

76 

73 

68 

70 

52 

57 

62 

51 

63 

70 

66 

77 

71 

72 

62 

61 

60 

75 

75 

79 

73 

71 

62 

72 

75 

81 

80 

78 

76 

66 

69.8 

MIM 

60 

38 

18 

32 

35 

37 

17 

36 

37 

12 

50 

56 

53 

12 

13 

11 

10 

40 

15 

53 

58 

56 

12 

38 

18 

52 

58 

62 

61 

67 

17.0 

SOUTHWEST  08 

CflRLYLE  RESERVOIR 

EvftP 

.20 

.21 

.21 

.  07 

.05 

.  23 

.20 

.  03 

.11 

.  37 

.  20 

.29 

.27 

.  15 

.  15 

.  12 

.  19 

.20 

.23 

.27 

.20 

.21 

.21 

.  19 

.23 

.  30 

.38 

.  33 

.  12 

6.22B 

WIMD 

1 12 

131 

117 

209 

119 

87 

151 

168 

172 

80 

125 

135 

326 

205 

117 

61 

89 

66 

85 

56 

155 

190 

80 

123 

50 

95 

98 

187 

181 

57 

3912 

MAX 

80 

79 

72 

73 

50 

17 

66 

11 

15 

65 

69 

66 

76 

78 

56 

66 

17 

73 

73 

81 

80 

67 

72 

62 

7  1 

75 

81 

78 

82 

75 

68.2 

MIN 

10 

16 

11 

12 

37 

36 

36 

32 

32 

32 

13 

19 

63 

56 

11 

11 

38 

36 

15 

52 

51 

59 

17 

37 

37 

55 

50 

56 

61 

61 

15.3 

SCE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  FIND  SNOW  ON  GROUND 


STflT  roN 

   APRIL  197^ 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHUEST  01 
ffJEEPOBT    UASTE    WTR  PLT 

MOL INE    WSO  AP 

MOBB  rSSfi 
OOCKFOHO    WSO  AP 

NORTHEAST  02 
AMTIOCM    2  NU 

AURORA  COLLEGE 

CHICAGO    0    HARE    WSO  AP 

CHICAGO    niOUAY   WSO  AP 

PARH  FOREST 

WEST  03 
MONMOUTH 

OUINCY    TAA  AP 

CENTRfiL  O'^ 
BlOOMINGTON  NORMAL 

L  INCOLN 

PEORIA    WSO  AP 

EAST  OS 
HOOPESTON 

KftNRAKEE    WTB    POLL  CTL 
PIPER    CITY    3  SE 
PONT IftC 
URBANA 

WEST    SOUTHWEST  06 
CARL INVILLE 

SPRINGFIELD    WSO  AP 

WHITE    HftLL    1  E 

EAST    SOUTHEAST  07 
NEWTON   6  SSE 

TUSCOLA 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SH    ON  GNC 

SNOWFALL 
SN    OH  GNC 

SNTUFAL  L 
SN    ON  GNC 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN    ON  GNC 

SHOWrOL  L 
SN    ON  GND 
UTR  EOUIV 

SNOWFftLL 
SN    ON  GNO 

SNOWF AL  L 
SN    ON  GMD 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWF AL  L 
SM    ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWF fiL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFflL  L 
SN    ON  GNO 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFflL  L 
SN    OM  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWF AL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFflL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFflL  L 
SN    ON  GNO 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFflL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 
WTB  EQUIV 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

.  e 

T 

.  3 

.  6 

1  .  0 

T 
T 

.  3 

T 
1  .( 

T 

.  S 

T 

.  5 
.  2 

.5 
T 

.  S 
I  .  0 

.  1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STnilON  INDEX 
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STRTION  INDEX 


ILL  INQIS 

APRIL  197'» 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
z 

a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  fiNO 
TABLES 

OBSERVER 

0. 
XT 
UJ 

*~ 

a. 
(_) 

UJ 

oc 

CL 

a 
> 

UJ 

SPECIAL 

1  SEE  NOlESi 

flL6IQN 

C055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

68 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.    STATE   POLICE  RADIO 

flLEDQ 

0072 

0  1 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE    L  BURGESS 

ALEXIS    1  SW 

0062 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

C 

ALEXIS    MUN  SERVICES 

OLTGN   DAM  26 

0137 

06 

MAD ISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7  A 

7A 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

ANNA    1  E 

0167 

08 

UNION 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J.     tjUN  HHKiLint, 

ANTI3CH    2  NW 

0203 

02 

L  AKE 

1 

42 

30 

88 

08 

762 

7  A 

7A 

H 

THOMAS    G.    ROBINSON,  JR 

ARGQNNE    NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

87 

69 

746 

C 

ARGONNE    NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

026  1 

08 

WASH INGTON 

4 

38 

20 

89 

1  2 

570 

c 

CHARLES    H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

c 

EDWARD    L .  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

VP 

7P 

H 

AURORA    COL    PHYSICS  DEPT 

AVON    6  NE 

0366 

03 

FUL  TON 

1 

40 

44 

90 

22 

650 

7  A 

JAMES    R  MITCHELL 

BARR INGTON 

0442 

02 

LAKE 

I 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8  A 

RAYMOND    C  SHAVER 

BARRY 

0445 

05 

PIKE 

4 

39 

41 

9  1 

03 

640 

7A 

GEORGE   E.  G8IDEH 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0  1 

90 

26 

450 

7A 

WRM5  RADIO 

BELLEVILLE    SO    ILL  UNIV 

06  1  0 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

6  1 

460 

4P 

4P 

c 

H 

DlU     StLLLClVlLLC.     Kt.3  LNlK 

BELVIOERE    1  E 

0683 

02 

BOONE 

6 

42 

1  6 

88 

60 

8  15 

c 

LEON    R  MOSS 

faENTLEY    1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD    W.  CBFFMAN 

BENTON    FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

66 

446 

8A 

NORMAN    0.  MELVIN 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

076  1 

04 

MCL  E  AN 

1 

40 

30 

89 

0  1 

776 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCL  E AN 

1 

40 

3  1 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILL    STATE    NORMAL  UNI 

BLUFFS 

078  1 

06 

SCOTT 

1 

39 

46 

90 

32 

640 

6P 

VERNON    A.  NORTRUP 

BROOKPORT   DAM  62 

0993 

09 

MASSAC 

6 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

C AHOK I A 

1  160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA    TREATMENT  PLT. 

CAIRO   WSO   CI  R 

1  166 

08 

AL  E  XANOER 

4 

37 

00 

89 

10 

3  14 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LHniUN     1  tctL 

1260 

03 

FUL  TON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

kHUIO    olHIiUn  Wc3T3 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 

1266 

08 

JACKSON 

4 

3  7 

44 

89 

1  0 

390 

7A 

7A 

HUGH     B  BOYD 

CARL INVILLE 

1  280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89 

62 

626 

6P 

6P 

H 

JACK    A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE    NO.  2 

1284 

06 

MACOUP  IN 

1 

39 

1  7 

89 

53 

62  1 

c 

WILL lAM    J .  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL INTON 

2 

38 

38 

89 

20 

60  1 

8A 

8A 

81= 

c 

U    S    CORPS  ENGINEERS 

CARMI    6  NW 

1296 

09 

WH  ITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA    2  SW 

1386 

08 

CL INTON 

2 

38 

30 

89 

1  0 

463 

7  A 

CITY    OF    CENTRAL lA 

CHANNAHON    DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

1  7 

505 

MID 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

1  1 

7  1  0 

6P 

7  A 

EASTERN    ILL .  UNIV. 

CHENOA 

1  476 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

7  1  0 

6P 

6P 

JOSEPH    W.  SOMMER 

f~  lj  c  c  T  c  n 
L  H  L  b  I  L  W 

1  49  1 

08 

RANDOL  PH 

4 

37 

64 

89 

60 

460 

7A 

ROBERT    W.  GARRIS 

CHICAGO    CALUMET    TR  WK,S 

1622 

02 

COOK 

3 

4  1 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    C    WTR    FILT  PLT 

1623 

02 

COOK 

3 

41 

64 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO    WATER    PUR  DIV 

CHICAGO    GRANT  PARK. 

1626 

02 

COOK 

3 

41 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO    MAYFAIR  PUMP 

1642 

02 

COOK 

3 

41 

68 

87 

46 

647 

c 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

CHICAGO    O'HARE    WSO    AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87 

64 

668 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO    ROSELAND  PUMP 

1562 

02 

COOK 

3 

41 

42 

87 

38 

559 

c 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

CHICAGO    RACINE  PUMP 

1667 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    SAN    DIST  OFF 

1552 

02 

COOK 

3 

41 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    S    WTR    FILT  PLT 

1664 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

6  1  1 

c 

'"HICAGO    WATER    PUR  DIV 

L  H  U  U     bKWlnlar  J  t  L  U  HriHb 

1567 

02 

COOK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

c 

CHICAGO    WATER    PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1  672 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

1  2M 

c 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO    MIDWAY    WSO    AP  R 

1677 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHILL ICOTHE 

1  627 

04 

PEOR I  A 

1 

40 

55 

89 

30 

6  1  0 

7A 

DON    H.  CONNOR 

CISNE    2  E5E 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

3  1 

81 

24 

464 

c 

FRANK    K.  STANFORD 

CL INTQN    1  SSW 

1  743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

5P 

H.    E.  PITRAT 

COBDEN    2  S 

1  775 

08 

UN  ION 

4 

37 

30 

89 

16 

540 

5P 

5P 

R.    G.  ANDERSON 

COULTERVILLE    1  SSW 

1  944 

08 

RANDOL  PH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

6  1  0 

c 

C    WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

564 

c 

VILLAGE    OF  CRETE 

DANVILLE 

2  1  40 

06 

VERMIL ION 

7 

40 

08 

87 

39 

668 

6P 

6P 

c 

INTERSTATE    WATER  CO 

UHNVlLLt     SLWHbL  MLHnl 

2146 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

OANVILLE    SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2  193 

04 

MACON 

1 

39 

6  1 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS    ETHELDA    C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN    ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

0  1 

LEE 

6 

41 

60 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT    H .     NELL  IS 

DIXON   SPRINGS   AGR  C 

2363 

09 

POPE 

6 

37 

26 

88 

40 

640 

^P 

4P 

c 

DIXON    SPRGS    AGRIC  CNTR 

DOWNS   2  NE 

241  7 

04 

MCL  E AN 

1 

40 

26 

88 

6  1 

794 

c 

ADA    A.  DEVINE 

DU    QUOIN    1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

1  5 

410 

6P 

6P 

RADIO    STATION  WDQN 

EDELSTE IN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

r 

HAROLD    0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

05 

MAD ISON 

4 

38 

60 

89 

67 

5C0 

7A 

MRS.    OEVERA    M.  GEBHART 

EFF  INGHAM 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

696 

7P 

7A 

c 

CL IFFORO    R .  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS    MYRTLE    E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

06 

L  IV INGSTON 

1 

40 

44 

88 

3  1 

69  1 

c 

DEPT    OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD    RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

6P 

5P 

RADIO    STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

1  6 

88 

39 

760 

7P 

7A 

c 

NORAH  YEAGLE 

FLORA    5  NW 

3  1  09 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

600 

6P 

6P 

V    A  HALE 

FREEPQRT    WASTE    WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

1  8 

89 

36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREEPORT    WAS^E    WTR  PLT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfitlON  INOEX 
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STflTION  INDEX 


ILL  INQ  IS 

«PRIL  1974 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  i  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

p  n  1  1  M  T  V 

UJ 

o 
cr 
z 

(T 
O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  ELEVATION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TRBLf S 

nDCCTD  \/C"D 

UDOtKVtK 

a. 

UJ 

a. 

UJ 
K 

o. 

cr 

UJ 

- 

—  o 
u  z 
UJ 

a.  Zt 
*n  VI 

riri    TrtN     DOM  IT 

3  2  9  u 

0  1 

UU  FTP^  flip 

4  1 

5  4 

9  0 

09 

592 

7  A 

7  A 

U    5    CORPS    OF  ENGINEERS 

in  nos/TP^^ 

■JU      U  rl  <f  i  C.  ^  J 

42 

9  0 

2  6 

7  7  0 

8  A 

DIETRICH  KROENCKE 

nT 

57 

9  0 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GAL  VR 

3335 

oT 
0  1 

HENRY 

1 

4  1 

\  0 

9  0 

0  2 

8  7  3 

7  A 

7  A 

RA IMASON    F .  SMITH 

GEBHARD   WQ3DS   ST  PARK. 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

2P 

86 

28 

505 

7  A 

7  A 

GEBHARD    WOODS    STATE  PK 

n  P  N  P  *^  p"  o 
u  u.  n  CL  ^  c  u 

3384 

0  1 

g 

41 

27 

90 

1  0 

639 

MID 

MID 

MU  NICIPAL  UTILITIES 

3  4  13 

0  B 

FORD 

4  0 

2  8 

88 

2  3 

555 

BLAIR  JOSELYN 

0  3 

40 

5  0 

9  1 

0  4 

5  38 

8  A 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

0  9 

POPE 
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5 

41 

34 

89 

36 

760 

5  P 

5P 

VICTOR    V.  VALT 

WASHINGTON    1  WSW 

8990 

04 

TAZEWEL  L 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST    T.  ROSENBERG 

WATERLOO    1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE    L .     MC  MURTRY 

WATERMAN    1  ESE 

9010 

02 

DEK AL  B 

6 

41 

46 

88 

46 

790 

c 

PAUL    T  LEIFHEIT 

WATSEKA    2  NW 

902  1 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO    STATION  WGFA 

WAUKEGAN    4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

6A 

RADIO    STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

2  1 

88 

35 

450 

7A 

MRS    BRENDA    D  HIATT 

WENON A 

9090 

04 

MARSHAL  L 

1 

41 

04 

89 

04 

585 

c 

WALTER    J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9  193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

3  1 

88 

00 

446 

c 

CITY    OF    WEST  SALEM 

WHEATON    3  SE 

922  1 

02 

OU  PAGE 

1 

41 

49 

88 

04 

580 

5P 

5P 

MORTOH  ARBORETUM 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STnilON  INDEX 


ILL  INQIS 

fiPRIL  l9Ti 


STATION 


COUNTY 


OBSERVOT ION 
TIME  OND 
TABLES 


OBSERVER 


WHITE  HRLL 
WILCOX 
UIINDSOS 
rflTES  CITY 


9241 
9274 
93&4 
98  15 


GREENE 
CL  P  Y 
SHELBY 
K.NBX 


39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


90  23 

88  19 

88  36 

90  01 


578 
460 
686 
676 


WHITE    HftLL    PUMPING  STO 
HUGH    G  LYNN 
ORRiS  SENG 
ORf»    L  .  BELL 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STRTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


I LLI  NOI S 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  "imatlc  Center     Federa^^^  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURLY  PRECIPITATION  DATA     fo.   this  State. 

r,,uf»=T^K.i  ITMIT<!-  Unless  otherwise  Indicated  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
DIMENSIONAL  mi  TS.     ""^'^^  t„t^l"i„  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 

S?«cMons  eniered  In  ?J^^es  !^e  tens  o?  degrees.     Resultant  wind  ll  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

«n<:rov»T.nN  TiMF-  Th^  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
davlilht  savinf time      Snoi  on  groLd  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
I^TMa  stauSns      ?or  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
TempeJ^tuie"  ?alie,   "Lvaporatton  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 

FVAPORATI0N°is''nieasired  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  ,     ^  ,  j       o  * 

XATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obIa?nl^gmeasurementrare  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  lor  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  mln  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Paljner  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE/ THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*    Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recordit,<  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

t*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKIA    3-LAXE  MICHIGAN    4-MISSISSIPPI     5-OHIO    6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  KL.roxs 
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2 
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s. 

«f 

2  < 

s 

X 

N3BTHUEST  01 

flL  EDO 

70  4 

50  2 

60  3 

1  8 

86 

2j 

34 

198 

8  09 

4  32 

1  28 

18 

0 

14 

7 

68.  0 

49.0 

58.5 

-  2.5 

87 

21 

33 

1 

226 

10.83 

7  .  14 

4.88 

1  7 

.0 

0 

12 

4 

3 

FRELPOHT  WASTE   WTR   PL T 

65  .  1 

45.8 

55  .5 

86 

22 

32 

7 

303 

7.  14 

1  .68 

1  7 

.0 

0 

10 

7 

2 

FULTON   DBM  13 

0 

0 

0 

0 

^  34 

*q 

.  0 

0 

]  1 

2 

GflLVA 

66  '  B 

48  '  5 

57  *  7 

40 

Hfi 

33 

250 

0 

0 

0 

0 

663 

2  68 
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* 

.  0 

0 

12 

2 
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87 

34 
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66.0 

89 

21 

36 

7 

76 

0 

0 

0 

0 

7 

67 

1  ,61 

22  + 

,0 

0 

10 

6 

4 

MOUNT  VERNON 

75 

5 

54.  1 

64.8 

-  1.0 

92 

21 

39 

7 

100 

1 

0 

0 

0 

6 

66 

I  .20 

1  ,90 

15 

,0 

0 

8 

3 

2 

REND  LAKE  DAM 

75 

7 

56.4 

66.  1 

91 

21 

40 

7 

74 

1 

0 

0 

0 

6 

66 

1.13 

31 

,0 

0 

9 

5 

2 

HOSJCLARE 

76 

2 

57.5 

66.9 

88 

20 

37 

7 

62 

0 

0 

0 

0 

4 

40 

-  .22 

.68 

21  + 

,0 

0 

8 

6 

0 

DIVISION 

66  .  3 

.  1 

6 

93 

1  .25 

,0 

WE  HrcKKi  mits  rOLiaiiM  >t«ii«  laoci 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


NflRTMlCST  01 

ALEDO 
DIXON 

riKEPOBT  UA^Tt  UTR  DL  T 
FULTON  DAM  13 
QALCNA  1  N 

OAL  VA 

OEnesco 

MtfthCPin  PQkCR  PLANT 
ILLINOIS  CITT  0AM  16 
KEITHSBURG 

KEUANEE   I  C 

r«LiNC  leo  AP 

MBIlftlSON 
tflUNT  CARROLL 
HCU  BOSTON  DAM  17 

MM  PAU 
aeCHCLLE  6  NW 
ROCKFBBD  e  ENE 
mCi^FORD  MSO  AP 
STOCHTON 


neRTMEAST  03 

MITIOCH  2  hU 
AUBODA  COLLEGE 
BARRINGTON 

CHANNAMON  OBESOCN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  nlOHAV  USO  AP 
Oe  KALB 

et-oiN 

QCBHABO  UOOOS  ST  PARK 

JOL lET  BRANDON  RO  OAn 
JOL lET 

LA  SALLE    1  S 
nWENOO 

MAQSEILLES  LOCK 

rrBRis 

eTTAUA 
PWW  FOREST 
PCBTOHC 
PC0U  3  M 

STVCATBB  a  ENC 
UTICA  STARVED  ROCK  OAn 
URUKEGAN  4  uSw 
WEATON  3  S£ 


(CST 

Avon  %  ME 
BENTVEr   1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  OAn 


f«UNT  5TEBL  ING 

PAYSON 
OUINCT 

Oumcr  FAA  AP 
euiNCr  DAM  21 
OUINCT  »«K)RIAt 

rushvillc 


6.6 
12.  1( 

a. 5 

0.2 

a.oc 

B.fl 

11.4; 

12. 7( 

a. 3 
s.et 

e.4i 


6.3: 

0.4« 
S.OI 


6.6 
7  .2C 
6.  3( 


B.S1 

12.3: 
o.ec 


CCNTPAL 


04 


•iBBniNGTON  MATEBWRtS 
•ISanlNQTON  NORnAL 

CMCNBA 

CHILL ICQTXE 
CLINTON    1  SSU 

eCCATUR 

riwfca  CITT 

HAVAnA  POMB  STATION 

LUCm  2  E 

LINCBLN 

HRCKINAW 

fMSan  CITT  1  NM 

tVUNT  PVLAMI 


EAST  09 
DAffVlLLE 

OARVILLC  SCkMGE  PLANT 
BIksan  CITY 
HMPCSTon 

Mm  ARC  e  POLL  CTL 


MHTfCClLt  NO  a 

»foco  CITY  3  se 

NHTIRC 


URTWA  2  mt 


S.6 

T.OI 

6.  3C 


4.01 
6.6' 
6.U 


a.2i 


T         .60  1.15 
2.13     .00  1.60 
.00  4.30  .69 

k     3.02  1. as 


.30     .20  .00 


.08  2.20  .04 


l.Jl  1.41 


.03  1.90  .26 


3.30  .13 


.34  3.74 
.20  3.20 
.52  2. 36 


5E£  RtftRCRCC  MOXeS  FOLLOhIRO  STRTIOR  IROCi 
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DRILY  PRECIPITnTION 


STATION 


WEST  SOUTHWEST 

HLTOM  DAM  2& 
BARRY 

eEARDSTQUN 

BLUfFS 

CftRLIMVILLE 

EOUAROSVILLE 
GRAFTOn 
GREENVILLE  1  E 
6RIGQSVILLE 
HARDIN 

HILLSBORO  2  SSU 

JACKS3NVILLE 

JERSEYVILLE  2  SU 

MMCAIO 

rCDORA 

MOUNT  OLIVE    1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  USO  AP 
VIRDEN  t  M 


EAST  S0UTMER5T 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NH 
GREENUP 

MUTSONVILLE  POWER 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOON 
MO  UE AQUA 
NEWTON  6  SSE 

OLNEV  2  5 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SfllNTE  MfiRIE 

SALEM 

TUSCOLA 


SOUTHWEST 
ANNA    I  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  I 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBOMOALE  SEWAGE  I 

CARLVLE  RESERVOIR 

CENTRAL lA  2  SW 

CHESTER 

COeOEN  2  S 

OU  QUOIN   1  NNU 

GRAND  TOWER  2  N 
KASKASMA  R  MAV  lOi 
MAKANDA    1  NW 
MARION  4  NME 
NASHVILLE  4  NE 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

RED  BUD 

SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOkPORT  dam  52 
CARMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  51 
HARRISBURG 

HARRISBURC  DISPOSAL  PL 
MCLEANS60R0  2  ENE 

MT  CARfCL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
REND  LAKE  DAM 
ROSICLARE 

SHAIMEETOI^  NEW  rOi*t 
WATWE  CITr 


DflY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.07  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  [NOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

XXX 

NORTHWEST  01 

BLEOO 

MAX 

72 

68 

66 

68 

71 

67 

56 

47 

49 

61 

57 

67 

63 

74 

65 

85 

04 

70 

66 

65 

66 

82 

8 1 

67 

70 

68 

67 

75 

76 

76 

75 

70 . 4 

MIN 

45 

47 

46 

40 

45 

34 

34 

43 

40 

39 

49 

47 

41 

56 

60 

60 

65 

53 

48 

43 

53 

60 

60 

64 

62 

57 

50.2 

oixon 

MAX 

69 

66 

65 

66 

68 

64 

53 

45 

51 

56 

68 

63 

58 

68 

64 

60 

77 

67 

65 

80 

87 

80 

78 

65 

7  1 

65 

66 

73 

81 

76 

69 

66.0 

MIN 

4^ 

46 

50 

42 

45 

34 

33 

39 

39 

36 

53 

48 

37 

52 

52 

68 

60 

49 

49 

44 

54 

■^7 

59 

62 

50 

61 

40.0 

FREEPORT  WASTE   WTR  PLT 

MAX 

6S 

67 

6S 

64 

65 

65 

56 

54 

43 

49 

59 

67 

55 

63 

65 

64 

66 

65 

55 

67 

77 

06 

60 

71 

61 

66 

66 

69 

71 

60 

68 

65.  1 

MIN 

41 

46 

49 

40 

43 

3B 

32 

37 

37 

34 

36 

47 

35 

46 

52 

51 

60 

53 

49 

46 

51 

^6 

49 

59 

56 

56 

45.8 

FULTON  0AM  13 

MAX 

67 

70 

69 

63 

64 

ea 

56 

52 

48 

SO 

60 

65 

55 

65 

65 

64 

79 

65 

60 

69 

81 

83 

81 

70 

64 

67 

64 

55 

72 

8 1 

73 

66 .  3 

MIN 

50 

48 

49 

48 

50 

40 

36 

37 

42 

40 

39 

60 

41 

50 

55 

55 

63 

56 

53 

49 

52 

49 

51 

61 

50 

57 

49.0 

GALVn 

MAX 

64 

69 

65 

65 

67 

70 

67 

46 

48 

49 

61 

66 

58 

70 

65 

64 

83 

68 

69 

65 

85 

86 

80 

72 

66 

66 

6S 

65 

72 

76 

70 

66.8 

MIN 

45 

49 

51 

43 

45 

33 

34 

39 

40 

40 

41 

47 

41 

56 

57 

59 

64 

53 

49 

44 

49 

46 

54 

60 

60 

58 

46.5 

GENESEQ 

MAX 

69 

67 

65 

67 

70 

57 

44 

48 

49 

58 

68 

59 

70 

67 

65 

84 

66 

64 

65 

85 

67 

62 

70 

65 

67 

63 

66 

75 

80 

73 

66 

67.2 

MIN 

44 

45 

47 

42 

46 

35 

34 

42 

40 

37 

53 

37 

38 

55 

58 

67 

64 

54 

50 

45 

52 

46 

59 

64 

60 

56 

40.4 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

MAX 

69 

68 

66 

68 

70 

67 

56 

52 

61 

59 

68 

67 

70 

71 

64 

82 

81 

66 

66 

64 

87 

79 

79 

66 

67 

65 

67 

74 

80 

70 

73 

60.7 

MIN 

43 

44 

50 

39 

38 

36 

32 

42 

42 

37 

56 

51 

33 

55 

55 

66 

51 

54 

51 

43 

55 

46 

60 

64 

59 

61 

49.2 

REWANEE    1  E 

MAX 

63 

67 

55 

54 

66 

69 

55 

51 

46 

49 

52 

66 

57 

70 

55 

68 

02 

67 

67 

54 

83 

65 

76 

70 

64 

65 

60 

65 

72 

77 

70 

66 . 3 

MIN 

42 

46 

49 

37 

42 

33 

30 

42 

41 

37 

44 

48 

35 

55 

54 

62 

64 

49 

49 

41 

64 

44 

42 

60 

56 

57 

47.  1 

MOL INE   WSO  AP 

MAX 

7  1 

67 

54 

57 

70 

57 

48 

47 

50 

60 

68 

60 

71 

67 

64 

85 

67 

66 

67 

84 

86 

81 

70 

66 

67 

51 

66 

75 

79 

75 

67 

67  .5 

MIN 

41 

47 

45 

40 

46 

37 

37 

43 

43 

37 

52 

42 

38 

56 

61 

71 

62 

52 

51 

43 

51 

46 

62 

64 

62 

52 

50.0 

MORRISON 

MAX 

69 

70 

66 

66 

68 

65 

54 

45 

51 

56 

62 

59 

57 

68 

64 

72 

78 

66 

68 

79 

64 

83 

79 

70 

68 

70 

74 

72 

82 

78 

70 

66 .  1 

MIN 

43 

47 

52 

41 

44 

33 

33 

43 

41 

38 

52 

48 

37 

54 

52 

58 

62 

49 

44 

47 

52 

65 

60 

50 

62 

61 

40.7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

67 

67 

65 

64 

66 

64 

55 

45 

49 

55 

68 

67 

56 

63 

65 

77 

70 

69 

85 

79 

68 

66 

66 

77 

70 

81 

78 

70 

66  .0 

MIN 

38 

46 

50 

38 

41 

31 

33 

38 

36 

35 

53 

48 

33 

44 

50 

45 

39 

52 

44 

58 

60 

62 

59 

45.0 

PAW  PAW 

MAX 

61 

65 

66 

63 

64 

64 

54 

53 

44 

48 

60 

64 

63 

61 

64 

60 

78 

53 

64 

65 

77 

84 

76 

72 

62 

63 

bz 

72 

72 

78 

71 

64.0 

MIN 

42 

42 

48 

48 

41 

31 

30 

38 

39 

35 

39 

43 

40 

50 

51 

50 

60 

53 

50 

52 

45 

40 

48 

55 

58 

50 

46.8 

HOCHELLE  6  NW 

MAX 

65 

65 

64 

64 

66 

64 

55 

44 

50 

55 

66 

65 

55 

59 

63 

79 

75 

69 

77 

78 

87 

75 

75 

55 

64 

65 

69 

74 

78 

75 

70 

66.9 

MIN 

41 

46 

50 

40 

41 

33 

33 

41 

39 

35 

51 

46 

35 

53 

60 

56 

50 

49 

46 

43 

52 

46 

58 

61 

56 

59 

47.7 

ROCKFORD   WSO  AP 

MAX 

67 

67 

63 

63 

64 

53 

56 

44 

49 

57 

67 

54 

66 

66 

62 

78 

68 

56 

70 

79 

85 

79 

70 

51 

66 

69 

70 

73 

60 

71 

71 

66.0 

MIN 

43 

46 

45 

39 

43 

35 

32 

41 

39 

34 

50 

43 

35 

45 

43 

51 

54 

49 

51 

57 

55 

60 

49 

46 

44 

51 

46 

59 

61 

57 

51 

47.2 

STOCKTON 

MAX 

65 

66 

68 

62 

64 

58 

50 

44 

48 

53 

64 

52 

62 

64 

60 

73 

75 

63 

66 

75 

02 

77 

74 

54 

64 

66 

64 

67 

78 

74 

67 

65.  1 

MIN 

42 

47 

49 

41 

47 

30 

30 

40 

36 

34 

50 

46 

38 

45 

47 

52 

51 

47 

49 

51 

65 

57 

51 

45 

41 

50 

46 

57 

52 

56 

67 

46.8 

TI5MLWA 

MAX 

66 

68 

66 

68 

69 

64 

56 

48 

50 

59 

68 

67 

69 

66 

65 

63 

83 

65 

65 

84 

87 

80 

79 

57 

67 

66 

66 

74 

79 

79 

71 

69.3 

MIN 

42 

46 

49 

38 

41 

35 

31 

43 

42 

38 

44 

49 

36 

69 

46 

53 

58 

53 

65 

56 

65 

65 

51 

51 

47 

54 

44 

59 

63 

59 

51 

49.4 

WALNUT 

MAX 

69 

64 

61 

66 

68 

67 

54 

46 

50 

57 

67 

56 

63 

67 

63 

61 

80 

64 

67 

82 

85 

60 

80 

56 

66 

65 

66 

74 

80 

81 

71 

68.2 

XXX 

MIN 

41 

41 

51 

42 

46 

32 

34 

36 

40 

38 

52 

51 

39 

53 

54 

67 

61 

53 

49 

53 

54 

47 

58 

61 

63 

59 

49.6 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

65 

60 

69 

62 

66 

62 

53 

51 

41 

50 

60 

66 

52 

62 

69 

63 

55 

65 

53 

65 

72 

84 

77 

72 

50 

65 

66 

71 

73 

73 

66 

63.9 

MIN 

41 

38 

40 

40 

42 

32 

28 

29 

37 

38 

39 

47 

35 

45 

49 

51 

61 

53 

48 

46 

44 

43 

44 

59 

49 

51 

43.5 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

68 

69 

62 

65 

65 

54 

55 

48 

50 

50 

64 

50 

64 

58 

68 

79 

70 

60 

71 

80 

85 

78 

70 

68 

72 

67 

76 

77 

77 

60 

65 

67.6 

MIN 

42 

48 

51 

40 

44 

34 

33 

36 

40 

36 

44 

45 

36 

51 

55 

65 

61 

52 

49 

52 

55 

49 

59 

58 

59 

60 

48.6 

BARRINGTON 

MAX 

62 

64 

70 

62 

62 

62 

53 

54 

41 

48 

60 

65 

54 

65 

67 

62 

76 

61 

52 

62 

72 

84 

75 

70 

62 

55 

64 

80 

73 

76 

68 

64.3 

MIN 

40 

40 

48 

37 

40 

33 

27 

38 

38 

37 

44 

46 

33 

48 

46 

54 

61 

48 

45 

45 

42 

39 

53 

59 

52 

53 

44.  3 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

56 

56 

56 

60 

62 

46 

46 

43 

44 

54 

66 

55 

64 

67 

61 

77 

63 

53 

58 

64 

72 

74 

72 

60 

56 

57 

66 

74 

66 

61 

67 

60.5 

MIN 

43 

44 

46 

44 

42 

38 

38 

40 

40 

40 

51 

50 

44 

50 

51 

58 

62 

60 

53 

52 

49 

46 

56 

52 

51 

52 

48.4 

CHICAGO  0  HARE   WSO  AP 

MAX 

62 

69 

63 

62 

63 

51 

54 

45 

49 

62 

67 

55 

66 

66 

63 

76 

65 

58 

70 

75 

84 

77 

73 

63 

65 

65 

71 

75 

77 

57 

72 

65  .6 

MIN 

42 

42 

45 

43 

43 

36 

32 

42 

37 

38 

54 

46 

39 

50 

40 

50 

56 

66 

64 

54 

48 

51 

45 

43 

59 

56 

54 

53 

48.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

61 

66 

64 

64 

65 

62 

51 

49 

48 

67 

68 

69 

53 

59 

69 

64 

76 

55 

60 

66 

86 

79 

76 

76 

62 

52 

71 

73 

75 

71 

69 

65.0 

MIN 

48 

43 

54 

47 

44 

37 

36 

42 

38 

39 

61 

50 

43 

60 

54 

ol 

63 

57 

53 

53 

51 

42 

56 

50 

51 

52 

48.4 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 

61 

67 

61 

63 

65 

51 

54 

45 

51 

61 

67 

55 

65 

66 

61 

60 

55 

57 

63 

77 

86 

81 

74 

62 

62 

63 

68 

74 

77 

67 

71 

65.3 

MIN 

46 

47 

44 

40 

41 

35 

32 

41 

40 

39 

52 

49 

39 

50 

53 

57 

69 

63 

55 

49 

52 

47 

43 

58 

55 

52 

51 

46.4 

OE  KALfi 

MAX 

65 

67 

62 

63 

63 

63 

54 

48 

49 

54 

62 

64 

54 

64 

61 

77 

79 

65 

68 

77 

85 

78 

77 

65 

63 

56 

68 

72 

79 

60 

71 

66.6 

MIN 

42 

46 

50 

36 

42 

31 

32 

40 

38 

33 

50 

46 

35 

50 

55 

65 

61 

46 

46 

46 

54 

44 

67 

62 

54 

56 

47.4 

GE6HAR0  WOODS  ST  PARK 

MAX 

60 

68 

66 

68 

69 

70 

58 

56 

47 

56 

60 

64 

58 

68 

69 

55 

82 

69 

64 

68 

83 

88 

79 

82 

68 

67 

67 

72 

72 

80 

78 

66.5 

MIN 

46 

42 

51 

50 

52 

31 

32 

36 

39 

44 

52 

41 

37 

56 

65 

57 

64 

53 

50 

44 

52 

46 

55 

62 

49 

52 

46.4 

JOL lET 

MAX 

65 

69 

67 

67 

67 

65 

59 

58 

52 

53 

68 

68 

62 

66 

65 

60 

82 

62 

70 

61 

86 

76 

78 

72 

65 

69 

73 

70 

79 

81 

75 

60.5 

MIN 

43 

40 

52 

39 

42 

36 

30 

42 

40 

38 

43 

44 

39 

54 

55 

66 

63 

53 

50 

45 

49 

41 

60 

66 

50 

60 

46.3 

MARENGO 

rox 

65 

66 

65 

64 

64 

61 

56 

47 

50 

50 

66 

62 

51 

69 

62 

76 

77 

65 

66 

77 

88 

77 

77 

67 

67 

69 

72 

73 

76 

75 

70 

67.3 

MIN 

40 

40 

51 

39 

41 

31 

28 

38 

36 

33 

42 

45 

34 

49 

51 

60 

61 

56 

47 

44 

45 

47 

58 

58 

53 

56 

45.8 

OTTAk« 

MA 

70 

68 

67 

69 

64 

57 

46 

52 

59 

60 

66 

68 

69 

67 

62 

81 

65 

66 

82 

89 

60 

77 

68 

67 

66 

72 

74 

60 

70 

73 

69.8 

MIN 

44 

48 

52 

40 

43 

35 

35 

44 

41 

38 

54 

50 

39 

55 

55 

67 

64 

53 

50 

44 

55 

46 

60 

63 

59 

63 

50.3 

PARK  FOREST 

rwx 

63 

65 

66 

64 

67 

50 

56 

46 

46 

60 

60 

56 

64 

67 

64 

7n 

64 

62 

70 

80 

85 

77 

74 

68 

65 

68 

72 

73 

70 

74 

72 

66.5 

MIN 

42 

45 

42 

44 

41 

35 

35 

41 

39 

37 

48 

44 

56 

46 

46 

45 

50 

52 

54 

65 

62 

56 

47 

46 

44 

30 

56 

57 

53 

51 

47.3 

PERU  2  w 

MAX 

70 

68 

56 

65 

70 

60 

55 

48 

51 

61 

68 

63 

69 

69 

66 

79 

79 

67 

68 

85 

80 

88 

74 

66 

66 

64 

70 

74 

60 

74 

72 

66.9 

MIN 

42 

46 

50 

44 

44 

25 

33 

43 

41 

33 

50 

38 

43 

60 

46 

60 

57 

54 

54 

53 

62 

54 

52 

49 

43 

53 

54 

60 

66 

56 

46 

46.6 

WAUKEGAN  A  WSW 

MAX 

63 

58 

60 

57 

60 

61 

50 

45 

40 

53 

57 

67 

53 

65 

68 

61 

64 

58 

51 

62 

67 

82 

77 

71 

61 

61 

60 

72 

72 

71 

63 

61.6 

MIN 

45 

40 

45 

40 

41 

34 

32 

32 

38 

39 

40 

60 

38 

39 

46 

46 

45 

46 

46 

46 

50 

59 

54 

46 

47 

46 

42 

46 

58 

50 

50 

44.5 

UHEATON   3  SE 

MAX 

67 

69 

65 

65 

65 

63 

58 

51 

51 

54 

64 

65 

5S 

69 

64 

76 

79 

62 

72 

80 

84 

75 

73 

70 

66 

70 

73 

60 

70 

67.0 

MIN 

3S 

41 

48 

36 

37 

33 

27 

40 

39 

30 

51 

46 

33 

50 

45 

45 

52 

47 

49 

55 

62 

61 

42 

43 

49 

47 

38 

56 

63 

92 

57 

46.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

0 

(X 
K 

2 

3 

5 

g 

g 

g 

1 0 

1  2 

1  3 

J  ^ 

1 5 

1  6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

£a 

2*7 

2B 

29 

J  1 

a 

UEST 

03 

GALESBURG 

MAX 
MIM 

GSLDEN    1  fiU 

MAX 
MIN 

72 
46 

67 
53 

65 
SO 

63 
41 

75 
44 

68 
41 

54 
41 

56 
48 

51 
42 

61 
41 

70 
57 

68 
44 

84 
45 

79 
57 

70 
44 

85 
59 

82 
62 

75 
61 

82 
63 

89 
67 

82 
69 

80 
63 

80 

57 

70 
52 

70 
50 

63 
50 

68 
55 

72 
60 

80 
60 

78 
62 

65 
57 

71  .7 
52.9 

Lft  HftRPE 

MAX 
MIN 

72 
A3 

65 
52 

67 

50 

68 
42 

74 
43 

65 
38 

59 
41 

52 
46 

50 
42 

62 
40 

71 
56 

66 
65 

78 
41 

74 

57 

66 
43 

84 

59 

78 
59 

72 
59 

72 
59 

87 
64 

86 
69 

82 
63 

75 
60 

71 
48 

67 
46 

60 
54 

66 
52 

73 
60 

81 
63 

78 
60 

67 
63 

70 . 5 
52.5 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

73 

n 

66 
51 

66 
50 

67 
42 

72 
46 

65 
35 

55 
37 

48 
46 

49 
40 

63 
39 

70 
66 

66 
49 

75 
39 

74 
59 

66 
44 

84 

58 

82 
56 

72 
57 

72 
57 

87 
62 

86 
68 

81 
64 

76 
53 

68 
48 

70 
44 

69 
63 

68 
53 

72 
60 

80 
63 

76 
62 

68 

55 

70 . 5 
61.2 

QUIMCY 

MAX 
MIN 

72 
48 

67 
64 

69 
51 

66 
46 

72 
47 

67 
43 

68 
43 

58 
49 

66 
43 

60 
44 

72 
58 

68 

52 

86 
48 

84 

60 

68 
48 

86 
53 

84 
64 

77 
65 

81 
65 

87 
70 

84 
71 

82 
62 

79 
59 

72 
55 

69 
54 

64 
55 

70 
55 

77 
64 

81 

ee 

79 
60 

67 
58 

72.9 
65.2 

OUIMCT  FfiA  BP 

MAX 
MIN 

46 

51 

45 

43 

46 

42 

42 

45 

43 

41 

54 

60 

42 

62 

45 

62 

64 

64 

66 

70 

67 

63 

56 

54 

52 

56 

65 

64 

63 

60 

56 

69.6 
53.5 

RUSHVILLE 

XXX 

MAX 
MIN 

CEHTRftL 

04 

BLOOMIriGTON  MORMftL 

MAX 

71 
41 

69 
53 

66 
51 

67 
37 

71 
40 

67 
36 

66 
39 

66 
43 

50 
41 

61 
38 

68 
57 

63 
47 

73 
36 

68 
60 

66 
46 

82 
59 

82 
63 

74 

57 

74 
56 

84 

57 

86 
70 

76 
65 

76 
65 

74 
50 

68 
46 

65 
65 

68 
48 

70 
60 

75 
66 

77 
69 

76 
61 

70.2 
61.3 

CHEHOfl 

MAX 
MIN 

69 
43 

65 
49 

66 
49 

72 
38 

71 
42 

65 
35 

68 
34 

66 
43 

47 
41 

61 
37 

70 
53 

69 
47 

71 
38 

70 
60 

66 
46 

82 
55 

80 
59 

75 
55 

70 
54 

84 
54 

88 

65 

77 
65 

77 
57 

67 
50 

67 
45 

65 
64 

56 
64 

70 
67 

77 
64 

77 
59 

72 
62 

70.0 
60.6 

OECBTUR 

MAX 
MIN 

73 
43 

67 
55 

68 
51 

67 
41 

72 
46 

66 
38 

65 
40 

63 
45 

52 
42 

66 
46 

71 
59 

66 
46 

76 
46 

74 

56 

69 
47 

82 
62 

78 
66 

75 
62 

78 
58 

87 
64 

88 

70 

76 
66 

79 
58 

70 
62 

69 
50 

64 
52 

70 
52 

74 
60 

76 
62 

81 
69 

69 
61 

71.6 
53.4 

FBRhCR  CITY 

MAX 
MIN 

6S 
41 

65 
54 

68 
44 

38 

75 

62 
36 

67 
34 

68 
44 

49 
41 

63 
42 

70 
56 

72 
39 

70 
55 

69 
47 

80 
67 

77 
64 

75 
51 

73 
55 

83 
57 

88 
66 

76 
64 

80 
58 

69 
52 

66 
46 

64 

53 

70 
50 

70 
60 

76 
64 

79 
63 

76 
62 

70 . 7 
51  .4 

HBVBMB  POUER  STftTIOM 

MAX 

72 
46 

68 
54 

66 
52 

67 
41 

74 
46 

71 
39 

58 
39 

65 
46 

50 
42 

66 
39 

72 
69 

70 
60 

78 
39 

78 
59 

68 
48 

85 
62 

84 
64 

76 
60 

76 
61 

87 
64 

87 
69 

81 
67 

82 
57 

71 
54 

73 
47 

67 
55 

70 
56 

75 
61 

76 
65 

78 
62 

71 
61 

72 . 7 
63.6 

LflCOn  2  E 

MAX 

70 
44 

68 
49 

65 
51 

67 
42 

69 
46 

67 
36 

56 
31 

60 
43 

50 
41 

61 
37 

68 
55 

68 
48 

71 
39 

71 
60 

66 
47 

83 
56 

81 
60 

73 
55 

72 
55 

83 
58 

88 
61 

78 
62 

78 
54 

63 
50 

66 
43 

66 
54 

66 
48 

71 
60 

7e 

62 

75 
60 

70 
62 

69 . 5 
50.6 

L INCBLN 

MBX 
MIN 

71 
46 

63 
55 

67 
50 

67 
41 

72 
46 

65 
38 

53 
36 

68 
45 

50 
42 

66 
40 

70 
58 

70 
45 

75 
37 

70 
55 

67 
46 

82 
60 

77 
65 

75 
60 

75 
56 

85 
60 

83 
68 

77 
64 

78 
58 

70 
52 

66 
47 

61 

55 

69 
54 

72 
59 

77 
64 

78 
62 

71 
61 

70 . 3 
52.4 

MflSON  CITY   1  NU 

MBX 
MIN 

71 
43 

68 
53 

66 
50 

66 
41 

71 
46 

68 

37 

67 
38 

56 
45 

49 
42 

65 
38 

71 
68 

67 
54 

77 
39 

73 
57 

67 
46 

83 
60 

82 
61 

75 
60 

74 
58 

86 

62 

84 

66 

78 
65 

78 
58 

70 
52 

68 
49 

64 
55 

70 
55 

72 
60 

77 
64 

78 
62 

69 
60 

71.0 
52.7 

MIMGNK    3  ME 

MAX 
MIN 

68 
46 

69 
47 

65 
50 

66 
40 

71 
44 

67 
34 

57 
31 

62 
43 

47 
40 

67 
38 

67 
53 

67 
51 

65 
38 

70 
60 

65 
46 

81 

52 

82 
58 

72 
54 

72 
53 

83 
55 

87 
66 

76 
66 

76 
55 

66 
49 

65 
45 

65 
54 

67 
47 

71 
58 

77 
64 

77 
58 

72 
62 

69.1 
50.2 

PEORIB  U%B  BP 

MBX 

43 

50 

46 

39 

44 

36 

37 

42 

41 

37 

51 

42 

37 

48 

46 

60 

60 

58 

57 

62 

67 

62 

54 

49 

45 

55 

52 

60 

62 

60 

55 

68.3 
50.2 

PRINCEVILLE    1  N 

MBX 

68 
43 

66 
61 

65 
62 

65 
40 

6S 
46 

67 
36 

55 
37 

50 
43 

47 
41 

60 
37 

67 
55 

66 
49 

72 
39 

72 
58 

63 
45 

82 
57 

80 
57 

70 
56 

70 
56 

83 
58 

84 
64 

78 
65 

77 
55 

65 
50 

65 
49 

65 
53 

65 
47 

71 
62 

75 
65 

76 

60 

70 
59 

68.6 
51.1 

EAST 

05 

OBNVILLE 

MBX 

70 
41 

67 
54 

67 
62 

69 
37 

72 
39 

61 
41 

69 
31 

67 
41 

52 
42 

64 

43 

77 
56 

63 
43 

71 
37 

72 
63 

70 
49 

78 
52 

78 
63 

75 
54 

74 

55 

84 

57 

87 
62 

75 
64 

80 
54 

69 

53 

58 

64 
48 

74 
46 

71 

57 

76 
64 

82 
59 

74 

62 

71.3 
50.4 

H03PE5T0N 

MAX 

69 
46 

53 
52 

65 
50 

67 
39 

71 
42 

58 
38 

58 
32 

62 
44 

47 
41 

62 
38 

72 
53 

61 
48 

70 
41 

60 
62 

67 
49 

77 
66 

76 
60 

72 
68 

67 
54 

83 
64 

87 
65 

76 
66 

77 
69 

66 
54 

64 
46 

64 

62 

71 
43 

70 
68 

74 
64 

eo 

62 

73 
59 

51  .0 

KBNKBKEE   WTR  POLL  CTL 

MAX 

64 
47 

68 
48 

65 
53 

64 
43 

66 
45 

70 
39 

55 
37 

58 
38 

51 
42 

48 
40 

60 
41 

68 
52 

67 
46 

64 
4 

69 
49 

66 
61 

80 
67 

66 

66 

67 
69 

66 

65 

81 
66 

87 
66 

77 
61 

76 
54 

66 
60 

76 
61 

67 
50 

72 
62 

73 
62 

78 

67 

76 
58 

60.4 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

70 
44 

66 
50 

57 
48 

69 
37 

76 
39 

66 
34 

60 
28 

59 
41 

47 
40 

61 
40 

69 
52 

65 
46 

70 
38 

68 
59 

66 
47 

80 
54 

80 
57 

71 
55 

69 
54 

82 
53 

87 
63 

76 
64 

76 
57 

69 
61 

66 
46 

66 
54 

72 
40 

71 
69 

77 
64 

78 
68 

76 
60 

49.7 

POMTIBC 

MAX 
MIN 

68 
46 

68 
51 

68 
50 

70 
43 

71 
43 

64 
36 

68 
33 

56 
44 

47 
42 

58 
40 

69 
54 

69 
48 

67 
39 

67 
62 

67 
48 

83 
57 

83 
59 

72 
55 

71 
57 

83 
55 

87 
67 

79 
66 

77 
57 

70 
53 

67 
47 

66 
55 

68 
50 

69 
60 

77 
65 

76 

62 

74 
64 

70 . 0 
51.9 

RBMTOUL 

MAX 
MIN 

64 
44 

70 
47 

64 

50 

74 
41 

68 
46 

72 
36 

67 
36 

69 
37 

62 
41 

48 

39 

63 
41 

73 
48 

60 
40 

71 
44 

69 
48 

68 
51 

79 
63 

68 
59 

76 
55 

68 
55 

83 
58 

86 
64 

77 
58 

79 
55 

69 
46 

65 
52 

70 
51 

70 
51 

70 
60 

75 
63 

80 
63 

69.6 
49.7 

URBBNB 

MAX 

47 

53 

60 

43 

47 

38 

35 

43 

43 

41 

52 

48 

40 

66 

60 

60 

62 

61 

66 

56 

66 

64 

51 

53 

50 

54 

52 

60 

64 

61 

55 

69.  1 
52.0 

WBTSEKfl  2  MW 

MBX 

68 
43 

66 
50 

64 
48 

67 
38 

72 
36 

62 
36 

56 
28 

57 
43 

47 
41 

57 
37 

71 
53 

67 
45 

69 
38 

69 
61 

67 
48 

77 
56 

77 
61 

70 
66 

68 

66 

81 
53 

85 
66 

75 
66 

74 

67 

66 
51 

63 
46 

65 
46 

70 
43 

70 
60 

75 
66 

77 
68 

73 
60 

68.5 
49.7 

ueST  S9UTMl«ST 

06 

ALT9N  Don  26 

MAX 
MIN 

66 
61 

72 
52 

61 
52 

68 
49 

70 
64 

71 
48 

62 
45 

66 
47 

68 
46 

58 
46 

67 
49 

68 
62 

69 
49 

83 
52 

67 
51 

73 
54 

85 
66 

79 
66 

81 
67 

83 
68 

88 
70 

80 
66 

77 
64 

80 
57 

80 
67 

71 
66 

70 
57 

76 
69 

eo 

66 

82 
62 

82 
62 

66.0 

CARLINVILLE 

MAX 
MIN 

73 

69 

68 

69 

74 

72 

61 

60 

55 

64 

70 

70 

79 

79 

72 

85 

84 

78 

83 

90 

87 

78 

80 

76 

73 

66 

74 

78 

63 

80 

70 

53.4 

GRIGGSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
52 

65 
52 

66 
50 

66 
•40 

72 
47 

64 

42 

59 

66 
48 

53 
42 

60 
40 

71 
67 

65 
49 

84 
45 

81 

56 

69 
46 

86 
61 

82 
64 

77 
62 

83 

66 

88 
62 

85 
69 

79 
63 

77 
52 

72 
53 

70 
51 

65 
66 

70 
54 

76 
60 

ei 

62 

80 
60 

ee 

56 

72.6 
53.8 

HILLSBSRB  2  SSU 

MAX 
MIN 

70 
46 

69 
56 

ee 

50 

69 
43 

73 
50 

70 
43 

61 
39 

71 

50 

57 
43 

66 
43 

70 
60 

68 
48 

79 
44 

76 
60 

72 
47 

82 
63 

80 
67 

77 
63 

at 

68 

87 
68 

85 
67 

76 
65 

80 
58 

74 

53 

68 
51 

71 
52 

71 
53 

74 

60 

80 
65 

80 
59 

69 
61 

73.4 
54.7 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

62 
44 

70 
46 

58 
51 

65 
41 

66 

71 
41 

59 
39 

57 
42 

58 
43 

61 
41 

63 
43 

71 
49 

64 
41 

80 
48 

67 
47 

69 

50 

85 
66 

73 
63 

76 
61 

82 
63 

88 
66 

85 
67 

79 
55 

77 
63 

72 
49 

68 
53 

64 
54 

70 
55 

73 
64 

eo 

67 

eo 

62 

70.4 
61  .5 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRTIQN 

DRY  OF  MONTH 

i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ac 
a 

JERSErvlLLE  2  SM 

MAX 

72 

70 

66 

68 

71 

70 

64 

67 

57 

61 

69 

70 

80 

79 

80 

65 

84 

75 

85 

09 

89 

78 

77 

75 

73 

70 

75 

76 

81 

62 

70 

74.5 

MIN 

40 

54 

46 

45 

60 

44 

62 

66 

62 

66 

66 

67 

65 

54 

57 

46 

50 

55 

64 

65 

56 

50 

53 .  7 

MAX 

70 

66 

67 

67 

73 

64 

56 

68 

52 

65 

70 

68 

76 

75 

60 

60 

78 

77 

80 

86 

64 

74 

78 

72 

70 

67 

70 

74 

76 

80 

69 

71.7 

MIN 

46 

55 

5 1 

49 

61 

46 

63 

67 

63 

64 

65 

66 

66 

56 

55 

50 

52 

54 

59 

68 

58 

62 

54.6 

SPftJMGFlELD  WSO  AP 

MAX 

71 

59 

66 

66 

72 

59 

56 

59 

51 

64 

71 

65 

76 

70 

60 

63 

75 

60 

88 

06 

77 

78 

72 

67 

61 

72 

75 

79 

61 

66 

70.6 

MIN 

44 

50 

45 

41 

46 

40 

40 

44 

43 

43 

50 

44 

41 

51 

44 

64 

66 

61 

62 

66 

66 

61 

56 

51 

46 

54 

56 

63 

61 

60 

59 

52.3 

VIROEN    1  n 

MAX 

68 

68 

70 

70 

57 

56 

63 

69 

68 

78 

79 

71 

63 

82 

73 

82 

87 

85 

77 

72 

72 

72 

75 

75 

65 

77 

75 

73.  7 

MIN 

54 

60 

40 

45 

41 

39 

50 

43 

43 

56 

47 

42 

62 

63 

68 

54 

52 

47 

54 

59 

63 

58 

60 

54 

53.0 

WHITE   HULL    1  E 

MAX 

72 

70 

66 

67 

72 

72 

60 

63 

55 

59 

72 

71 

80 

81 

72 

86 

65 

76 

63 

60 

69 

76 

79 

74 

74 

66 

72 

73 

79 

60 

70 

73.6 

«            «  « 

MIN 

44 

55 

49 

45 

48 

45 

42 

52 

44 

44 

57 

47 

42 

59 

46 

63 

65 

64 

67 

67 

66 

66 

57 

51 

52 

53 

55 

60 

66 

59 

59 

54.5 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHABLESTOfi 

MAX 

69 

66 

67 

69 

72 

70 

55 

63 

53 

65 

72 

65 

75 

74 

60 

70 

77 

76 

80 

85 

84 

73 

70 

70 

66 

65 

75 

73 

76 

60 

73 

71.4 

60 

*^ 

63 

51 

64 

67 

65 

63 

66 

67 

68 

62 

56 

60 

57 

51 

61 

64 

59 

62 

55  . 7 

EFFIMGHAM 

MAX 

70 

65 

69 

70 

73 

72 

62 

62 

69 

69 

74 

69 

76 

76 

73 

70 

81 

79 

82 

88 

87 

76 

01 

75 

73 

60 

73 

75 

60 

82 

73 

73.0 

60 

40 

63 

49 

64 

67 

62 

68 

65 

69 

65 

59 

55 

48 

49 

51 

59 

64 

57 

61 

54.2 

FLBBA  5  nu 

MAX 

6S 

66 

70 

70 

74 

66 

62 

73 

58 

71 

74 

73 

76 

75 

75 

79 

83 

63 

62 

90 

89 

73 

62 

76 

76 

70 

75 

79 

62 

82 

73 

76.2 

61 

43 

63 

50 

65 

68 

62 

66 

66 

67 

67 

57 

56 

46 

50 

52 

59 

66 

61 

63 

54. 4 

MARSHALL    1  E 

MAX 

70 

72 

68 

68 

65 

60 

57 

69 

65 

60 

74 

69 

71 

76 

72 

75 

81 

75 

76 

66 

67 

72 

79 

77 

71 

65 

72 

74 

74 

74 

79 

72.3 

46 

45 

58 

39 

62 

51 

60 

66 

63 

60 

63 

65 

65 

60 

55 

47 

46 

56 

62 

52 

57 

52.6 

MATTOON 

MAX 

70 

59 

67 

67 

72 

58 

53 

68 

50 

67 

73 

65 

74 

70 

71 

78 

79 

77 

79 

06 

87 

74 

61 

72 

65 

66 

72 

75 

77 

60 

73 

71.1 

46 

40 

56 

49 

63 

64 

62 

61 

64 

67 

60 

56 

54 

49 

51 

52 

50 

62 

56 

56 

52.6 

nOUEAQUA 

MAX 

71 

67 

6S 

69 

72 

69 

65 

68 

56 

70 

71 

65 

76 

74 

69 

61 

76 

74 

80 

68 

86 

76 

80 

72 

69 

64 

71 

75 

70 

02 

71 

72.5 

62 

46 

61 

47 

61 

68 

60 

61 

65 

67 

66 

68 

52 

46 

60 

64 

59 

62 

63  . 9 

MEUTON  6  SSE 

MAX 

66 

69 

62 

68 

69 

70 

59 

58 

69 

56 

68 

73 

67 

75 

74 

72 

78 

80 

79 

60 

61 

87 

71 

00 

74 

68 

69 

71 

75 

76 

80 

71.8 

50 

48 

52 

53 

66 

63 

64 

66 

67 

67 

56 

56 

46 

51 

50 

52 

63 

60 

56 

52 . 0 

OLNEY  2  S 

MAX 

70 

69 

70 

69 

73 

68 

61 

71 

58 

72 

75 

70 

78 

77 

76 

79 

82 

84 

02 

09 

88 

74 

82 

76 

73 

71 

74 

78 

60 

63 

75 

75.  1 

60 

48 

40 

65 

52 

65 

67 

62 

66 

67 

70 

66 

58 

58 

50 

52 

60 

68 

61 

62 

56 .  1 

PALESTINE 

MAX 

70 

65 

70 

70 

74 

69 

59 

69 

65 

70 

76 

67 

75 

79 

74 

79 

83 

80 

81 

86 

66 

71 

81 

75 

60 

69 

74 

78 

78 

81 

73 

73.7 

48 

45 

59 

49 

63 

53 

65 

65 

64 

66 

66 

66 

66 

60 

56 

49 

*^ 

60 

62 

60 

60 

54.6 

PARIS  UATERUORKS 

MAX 

72 

65 

67 

69 

73 

67 

58 

70 

55 

69 

73 

65 

74 

75 

71 

79 

76 

77 

78 

86 

66 

75 

80 

71 

67 

67 

73 

75 

74 

83 

75 

72.6 

48 

41 

36 

43 

44 

^' 

48 

40 

61 

51 

64 

65 

62 

62 

65 

65 

60 

56 

49 

50 

49 

60 

63 

58 

64 

53.5 

SALEn 

MAX 

70 

66 

69 

69 

73 

71 

63 

74 

60 

72 

71 

71 

80 

79 

76 

80 

81 

82 

83 

90 

00 

74 

82 

77 

76 

72 

73 

70 

02 

84 

77 

75.6 

50 

39 

46 

50 

48 

42 

63 

48 

64 

68 

62 

65 

68 

67 

67 

*^ 

54 

50 

65 

62 

63 

55 . 4 

TUSCBLA 

MAX 

70 

70 

69 

68 

74 

69 

58 

68 

53 

66 

75 

65 

72 

73 

70 

78 

76 

76 

74 

85 

88 

75 

80 

76 

70 

75 

76 

82 

76 

72.7 

MIN 

45 

56 

51 

40 

53 

39 

33 

40 

42 

44 

55 

46 

39 

62 

49 

60 

62 

62 

60 

58 

68 

68 

59 

55 

48 

51 

64 

58 

62 

52.7 

VANDAL lA  2  HU 

MAX 

73 

70 

61 

68 

70 

72 

65 

61 

70 

56 

E9 

71 

70 

77 

68 

73 

60 

79 

79 

81 

87 

86 

75 

80 

75 

71 

76 

80 

61 

72.9 

MIN 

55 

55 

43 

44 

50 

43 

40 

43 

43 

44 

49 

41 

50 

51 

50 

53 

67 

64 

67 

66 

65 

67 

60 

55 

50 

56 

65 

61 

60 

53.7 

UINOSOR 

MAX 

70 

69 

68 

68 

72 

60 

58 

68 

51 

57 

72 

65 

75 

73 

71 

71 

78 

78 

80 

88 

87 

74 

79 

73 

69 

66 

72 

73 

76 

82 

72 

72.4 

W              X  X 

MIN 

47 

56 

50 

41 

49 

40 

38 

47 

42 

41 

58 

54 

42 

62 

49 

63 

66 

62 

62 

65 

66 

66 

59 

54 

49 

52 

52 

60 

64 

60 

66 

64.3 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

MAX 

72 

73 

67 

69 

72 

69 

67 

77 

59 

72 

73 

75 

80 

75 

74 

79 

82 

82 

89 

89 

85 

78 

81 

75 

74 

71 

75 

60 

64 

00 

79 

76.3 

MIN 

46 

64 

54 

40 

61 

63 

68 

53 

64 

65 

63 

65 

68 

67 

63 

60 

61 

60 

59 

66 

" 

64 

57.6 

6ELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

MAX 

69 

68 

69 

69 

73 

69 

69 

73 

63 

70 

72 

73 

61 

81 

73 

84 

64 

82 

86 

89 

86 

77 

81 

76 

76 

70 

75 

80 

83 

65 

62 

76.6 

MIN 

*^ 

46 

48 

56 

48 

60 

48 

64 

67 

64 

68 

68 

68 

65 

56 

64 

56 

61 

66 

62 

60 

55.3 

C AMOK  I A 

MAX 

60 

72 

62 

70 

70 

74 

63 

69 

73 

58 

70 

71 

72 

85 

66 

74 

87 

00 

74 

87 

00 

86 

60 

60 

76 

73 

72 

69 

82 

65 

86 

75.  1 

MIN 

53 

49 

48 

40 

'''' 

'''' 

44 

47 

56 

55 

64 

64 

64 

68 

65 

59 

*' 

56 

60 

60 

65 

64 

54 . 0 

CAIRO  USO  CI 

MAX 

73 

75 

76 

63 

73 

69 

70 

76 

58 

75 

76 

79 

03 

81 

71 

80 

64 

89 

91 

92 

87 

72 

83 

75 

74 

70 

77 

60 

63 

66 

77 

77  .5 

MIN 

53 

58 

57 

50 

56 

52 

49 

50 

65 

58 

56 

66 

58 

66 

69 

67 

70 

64 

62 

63 

61 

59 

59 

64 

69 

63 

61.1 

CAROONOALE   SEWAGE  PL 

MAX 

66 

69 

74 

71 

69 

74 

65 

69 

70 

58 

73 

75 

76 

82 

80 

83 

81 

62 

86 

89 

91 

86 

73 

83 

77 

75 

72 

76 

62 

01 

88 

76.9 

MIN 

45 

45 

5 1 

55 

52 

*6 

40 

45 

48 

'''' 

52 

52 

53 

67 

63 

66 

68 

66 

67 

^' 

50 

54 

58 

54 

61 

67 

65 

64 . 8 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

6S 

69 

62 

67 

68 

73 

60 

65 

74 

56 

70 

73 

71 

80 

67 

72 

81 

01 

81 

83 

89 

89 

76 

60 

77 

66 

69 

75 

79 

81 

83 

73.8 

MIN 

^' 

50 

50 

46 

47 

45 

49 

46 

47 

50 

53 

66 

65 

66 

66 

70 

66 

59 

** 

50 

67 

64 

62 

64.8 

COeOEN  2  s 

MAX 

69 

72 

72 

69 

72 

70 

68 

75 

74 

72 

73 

74 

80 

80 

75 

79 

61 

65 

67 

89 

63 

76 

61 

78 

73 

69 

75 

81 

60 

87 

65 

77.0 

MIN 

47 

55 

51 

54 

52 

49 

40 

55 

59 

46 

67 

56 

61 

67 

63 

64 

69 

66 

63 

62 

60 

66 

68 

63 

57.0 

DU  QUO  IN    1  NNW 

MAX 

69 

69 

70 

73 

71 

69 

77 

69 

74 

75 

82 

02 

75 

82 

63 

67 

90 

92 

89 

87 

63 

70 

75 

76 

82 

64 

86 

66 

70.2 

MIN 

45 

49 

51 

53 

49 

39 

56 

49 

*^ 

60 

51 

65 

67 

62 

68 

70 

70 

66 

58 

61 

60 

68 

66 

62 

56 . 8 

KASKASKIA   R    NAV  LOCK 

MAX 

60 

69 

65 

67 

70 

75 

64 

70 

74 

57 

71 

70 

76 

84 

68 

76 

64 

63 

68 

88 

92 

86 

76 

62 

76 

72 

70 

77 

63 

85 

91 

76.  1 

MIN 

46 

47 

52 

52 

54 

50 

43 

49 

46 

50 

53 

52 

52 

68 

65 

67 

58 

69 

67 

59 

62 

60 

56 

59 

64 

69 

64 

56 .  1 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

67 

73 

72 

68 

72 

66 

68 

76 

72 

74 

73 

75 

81 

80 

77 

80 

80 

87 

69 

91 

66 

74 

84 

77 

74 

70 

76 

82 

61 

68 

77.  1 

MIN 

46 

54 

52 

53 

52 

50 

40 

*^ 

62 

49 

62 

51 

64 

62 

62 

56 

53 

60 

67 

70 

66.8 

MARION  4  NNE 

MAX 

65 

68 

72 

69 

68 

70 

62 

66 

76 

57 

74 

74 

72 

78 

73 

74 

76 

82 

65 

65 

86 

84 

70 

60 

73 

72 

70 

73 

76 

60 

85 

74.2 

MIN 

45 

45 

50 

50 

52 

48 

38 

*^ 

49 

*^ 

4fl 

52 

53 

61 

62 

55 

56 

SO 

67 

63 

53.6 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

68 

63 

67 

68 

71 

70 

65 

73 

61 

70 

71 

71 

81 

80 

72 

80 

80 

92 

05 

90 

67 

74 

81 

77 

73 

70 

75 

81 

60 

85 

81 

75.2 

MIN 

49 

55 

50 

47 

54 

46 

41 

56 

46 

43 

61 

49 

42 

62 

50 

65 

67 

64 

68 

69 

67 

66 

61 

64 

57 

56 

54 

61 

68 

65 

63 

57.0 

SPftSTA 

MAX 

69 

68 

69 

70 

75 

71 

68 

76 

50 

72 

71 

74 

61 

61 

74 

81 

83 

66 

67 

69 

67 

76 

61 

78 

74 

71 

75 

79 

63 

86 

84 

76.6 

MIN 

46 

55 

52 

50 

53 

50 

41 

55 

46 

44 

60 

46 

47 

61 

50 

65 

71 

62 

60 

69 

70 

65 

59 

61 

57 

56 

56 

61 

66 

66 

63 

57.4 

WATERLOO   1  WSW 

MAX 

70 

67 

68 

71 

73 

66 

es 

74 

60 

70 

71 

74 

63 

74 

75 

84 

62 

63 

66 

90 

66 

76 

79 

77 

70 

71 

75 

61 

64 

66 

86 

76.4 

MIN 

44 

55 

46 

46 

53 

46 

41 

56 

47 

43 

59 

47 

45 

50 

46 

65 

66 

65 

67 

69 

66 

66 

57 

60 

54 

57 

55 

56 

66 

66 

63 

56.4 

SEE  REFEKENCE  NOTES  FOLLONINO  STRTION  INOE« 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 


DRY  OF  MONTH 


SOUTHEBST 


BROOKPORT  onn  62 


DIXON  SPRINGS  AGR  C 


FniHFIELO  RflOIO  UFIU 


HARRISBURG 


MCLERNSBORB  2  ENE 


MT  CARMEL    1  NMU 


MOUNT  VERNON 


REND  LAKE  DAM 


ROSICLBRE 


IB     55  62 


73     74  76 


70  70  73 
«     51  50 


66  72  70 
42     46  49 


66     67  71 


69  69  68 
46     65  55 


66     70  69 


64     54  51 


70  73  74 
46     55  51 


69  73  7  1 
43     53  49 


68     73  70 


53     51  49 


68  7  1  72 
45     50  46 


50     53  50 


70     70  73 


69  69  68 
52     52  54 


67  70  68 
53     52  47 


62  71  66 
37     61  46 


70  75  68 
40     66  46 


67  73  73 
36     53  44 


61  63  71 
37     43  45 


38     55  49 


38     43  45 


63  69  57 
38     50  45 


63  66  74 
39     45  45 


62  69  76 
40     46  47 


66      73  66 


10    11    12   13   14    15    16   17   18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28  29   30  31 


72  79  75 
42     68  61 


73  76  77 
46     62  55 


73  76  74 
44     62  53 


59  73  77 
42     45  50 


78  80  77 
44     60  54 


43     47  52 


72  79  74 
42     60  53 


58  73  75 
42     44  44 


48     49  52 


74  76  74 
46     69  54 


47     64  53 


46     68  58 


44     67  65 


72  78  78 
40     46  50 


84  80  77 
44     69  55 


72  78  76 
41      56  52 


79  78  76 
43     64  53 


73  80  70 
44     54  52 


73  81  76 
47     55  51 


78  80  77 
49     68  57 


79  84  81 
64     68  64 


80  83  87 
66     72  64 


79  82  S5 
64     79  62 


75  79  82 
54     65  61 


67      71  53 


74  80  82 
56     67  62 


80  83  96 
65     69  63 


77  79  82 
52     66  62 


76  81  84 
55     66  62 


80  82  85 
66     72  63 


65     68  67 


91  80  87 
67     68  71 


88  89  90 
64     67  68 


86  86  89 
63     66  69 


92  94  89 
66     69  67 


85  87  89 
68     68  69 


65     66  65 


85  87  92 
66     66  69 


87  89  91 
62     70  71 


86  88  85 
65     66  68 


88  71  84 
66     55  50 


89  79  73 
68     67  60 


61      53  52 


76  72  78 
54     60  51 


52     57  54 


74  72  72 
60     48  52 


60     64  53 


74  71  69 
54     55  63 


49     64  63 


78  74  72 
56     56  66 


76  72  72 
58     68  56 


81  80  83  78 
69     67     61  63 


80  82  88  84 
63     69     70  67 


79  80  86  88 
59     56      70  65 


78  80  85  84 
56     68     69  87 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INOEK 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


XLL  INOIS 

MAY  1974 


r 

DAT  OF  nnNtH 

UJ 
O 

STBTION 

0- 

o 

IN/ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

I  I 

12 

13 

IS 

16 

n 

la 

19 

20 

21 

22 

23 

2S 

26 

27 

2a 

29 

90 

31 

a 

BC 

a 

4 

MAX 
MIN 

57 

60 
57 

59 
57 

61 
51 

60 
53 

60 
57 

68 
50 

55 
48 

56 
49 

53 
60 

59 
49 

58 
64 

60 
50 

60 
51 

60 
53 

66 
63 

66 
57 

60 
59 

72 
69 

70 
67 

75 
60 

74 
64 

72 
62 

72 
58 

76 
56 

71 
61 

70 
60 

71 
69 

71 
57 

72 
62 

64.6 
65.8 

8 

MAX 

MIN 

69 
58 

59 

57 

59 

58 

59 
58 

59 
58 

59 

57 

58 
56 

56 
54 

54 
54 

54 
54 

56 
63 

68 

55 

57 
66 

57 
66 

57 

57 

60 

67 

63 

60 

62 

62 

66 

62 

65 
63 

67 

63 

70 
67 

68 
68 

68 

57 

67 
66 

68 
65 

65 
61 

65 
65 

66 
64 

67 

65 

61  .6 

69.6 

Stt  KfreHNCt   NOTES  rOLLONlMO  STBIIOH  IIOCI 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STOTION 

OOY  OF  MONTH 

o  5 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«       s  ■ 

NORTMbCST  01 

HENMEPIN  PSUtR  PLBMT 

EvftP 

.  14 

.11 

.20 

.  15 

.26 

.26 

.  10 

.06 

.09 

.13 

.32 

.38 

.07 

.04 

.36 

.05 

.  17 

.  15 

.25 

.25 

.09 

.25 

.22 

.  15 

.04 

.  14 

.  10 

.  12 

.09 

.  16 

5.066 

WIND 

3S 

lOS 

15 

35 

64 

71 

48 

81 

37 

60 

101 

130 

68 

92 

68 

69 

49 

32 

38 

33 

18 

27 

36 

43 

18 

12 

17 

49 

20 

26 

69 

1557 

82 

76 

77 

71 

71 

72 

69 

50 

55 

63 

70 

69 

64 

68 

76 

85 

63 

72 

66 

68 

96 

66 

65 

76 

60 

79 

74 

76 

66 

67 

76 

HIM 

SO 

55 

44 

49 

41 

40 

44 

43 

44 

54 

49 

43 

59 

48 

58 

65 

58 

67 

58 

71 

67 

61 

54 

52 

61 

64 

61 

66 

66 

63 

54  3 

X         «  X 

e«ST  05 

URBANH 

EVRP 

.03 

.  15 

.02 

.17 

.09 

.30 

.22 

.02 

.06 

.04 

.  10 

.  14 

.14 

.22 

.06 

.19 

.04 

.05 

.02 

.  1  1 

.  1 1 

_ 

.23 

.21 

.27 

.14 

_ 

.01 

.07 

.  13 

3.706 

S6 

77 

61 

75 

74 

75 

72 

55 

60 

52 

70 

63 

69 

70 

66 

79 

76 

70 

76 

77 

87 

91 

79 

84 

79 

- 

60 

68 

76 

87 

^7 

47 

53 

48 

53 

41 

38 

38 

43 

42 

47 

69 

43 

43 

61 

50 

61 

62 

62 

60 

69 

65 

61 

55 

52 

51 

61 

65 

63 

X         X  K 

leST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  US3  RP 

EVAP 

.  IB 

.01 

.20 

.20 

.  19 

.20 

.23 

X 

.08 

.09 

.02 

.17 

.07 

.14 

.17 

.06 

.24 

.08 

.17 

.22 

.32 

.17 

.29 

.  15 

.34 

X 

.20 

.05 

.09 

.21 

.27 

4.81 

WIND 

63 

112 

63 

83 

83 

83 

128 

98 

1 14 

103 

172 

118 

137 

49 

121 

105 

76 

78 

96 

74 

64 

69 

69 

46 

45 

40 

92 

61 

76 

138 

2783 

M^N 

7B 

73 

76 

67 

71 

60 

55 

67 

56 

66 

71 

69 

74 

73 

83 

86 

84 

76 

85 

92 

91 

81 

81 

78 

73 

71 

76 

74 

76 

82 

72 

^ 

56 

53 

41 

47 

41 

40 

49 

43 

44 

54 

49 

46 

60 

49 

62 

70 

63 

64 

65 

72 

73 

62 

66 

64 

60 

57 

61 

64 

66 

62 

55.8 

XXX 

SOUTHWEST  OB 

CARLTLE  RESERVOIR 

EVRP 

.09 

.09 

.03 

.17 

.28 

.28 

.27 

.22 

.22 

.  1 1 

.  15 

.13 

.32 

.36 

.28 

.21 

.20 

.  16 

.  1 1 

.21 

.24 

.26 

.08 

.21 

.26 

.  12 

.  15 

.20 

.17 

.  16 

.22 

5.96 

WIND 

43 

40 

59 

108 

80 

71 

84 

104 

124 

73 

71 

66 

101 

210 

107 

60 

167 

78 

42 

41 

34 

58 

48 

59 

46 

31 

62 

63 

129 

65 

72 

2396 

MAX 

69 

71 

73 

73 

78 

81 

75 

65 

75 

63 

76 

70 

76 

80 

84 

62 

83 

84 

02 

96 

89 

78 

76 

64 

77 

66 

64 

81 

82 

87 

78.4 

MIN 

49 

50 

56 

51 

51 

49 

46 

46 

47 

47 

47 

62 

51 

66 

66 

56 

65 

66 

66 

72 

71 

67 

82 

61 

58 

57 

57 

56 

62 

67 

64 

57.4 
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STnilON  INDEX 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

n  I STR I  ri 

UJ 

K 

O 

LATITUDE 

LCNGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

a. 
c 

a. 
u 

UJ 

oc 
ft. 

ft. 
a 

UJ 

SPECIAL 
ISCE  NOTES) 

OL  B ION 

0066 

09 

EDWARC-S 

7 

38 

23 

86 

03 

490 

6  P 

ILL.    STATE   POLICE  RADIO 

ftLEOO 

0072 

0  1 

MERCER 

4 

4  1 

I  3 

90 

46 

720 

6  P 

fip 

GENE    L  BURGESS 

ftLEXIS    1  5W 

0092 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

6  7  3 

ALEXIS   MUN  SERVICES 

ftLTON   DftM  26 

0137 

06 

MAD ISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7  A 

7  A 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

A  N  N  1^      1  P 

0187 

08 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6  P 

6  P 

H 

J .     BON    H AHTL I NE 

PINTIQCH    2  NW 

020  3 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7  A 

7  A 

H 

THOMAS    G.     ROBINSON.  JR 

PRGONNE    NftTIONRL  Lft6 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

69 

7  46 

c 

ARGONNE    NATIONAL  LAB 

ftSHL  E Y 

028  1 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

1  2 

6  70 

Charles  h  schubach 

AUGUSTO 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

690 

c 

EDWARD    L .  SCHUTTE 

flURORft  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

66 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA   COL    PHYSICS  OEPT 

ftvON    5  NE 

0356 

03 

FUL  TON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7  A 

JAMES    R  MITCHELL 

BflRR INGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88 

09 

600 

9  A 

8  A 

RAYMOND    C  SHAVER 

BARRY 

0446 

06 

PIKE 

4 

39 

4  1 

9  1 

03 

640 

7  A 

GEORGE   E.  GRIDER 

BEARDS  TOWM 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0  1 

90 

26 

450 

7  A 

WRMS  RADIO 

Ot.LLt.VILLC.                ILL  UPIIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

5  1 

460 

4P 

4  P 

c 

H 

SIU    BELLEVILLE    RES  CNTR 

BELVIDEHE    1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

1  5 

66 

60 

8  15 

c 

LEON    R  MOSS 

BENTLEY    1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9  1 

06 

650 

6  P 

HOWARD    W.  COFFMAN 

BENTON    FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL  IN 

4 

38 

02 

88 

65 

445 

6  A 

NORMAN    0.  MELVIN 

BLQOMINGTON  UATERWORXS 

076  1 

04 

MCL  E AN 

1 

40 

30 

89 

0  1 

776 

7  p 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0  766 

04 

MCL  E AN 

1 

40 

3  1 

89 

00 

786 

4P 

4P 

H 

ILLINOIS    STATE  UNIV 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

46 

90 

32 

6  40 

6P 

VERNON    A.  NORTRUP 

BROOKPORT   DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

06 

66 

39 

330 

6  P 

6  A 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

CAHOK lA 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

6  A 

B  A 

CAHOKIA    TREATMENT  PLT. 

CAIRO   WSO   CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

69 

1  0 

3  14 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CANTON    1  ESE 

1250 

03 

FUL  TON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6  P 

RADIO    STATION  WBYS 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

69 

10 

390 

7  A 

7  A 

HUGH   B  BOYD 

CARL  INV  IL  L  E 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

J  7 

09 

62 

626 

6  P 

6  P 

JACK    A.  CAMPBELL 

CARL  INV  IL  L  E    NO .  2 

1284 

06 

MACOUP  IN 

1 

39 

1  7 

89 

63 

62  1 

c 

WILLIAM    J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL  INTON 

2 

38 

38 

89 

20 

601 

6  A 

6  A 

8  A 

c 

U   S   CORPS  ENGINEERS 

CARMI    6  NW 

1296 

09 

WH  I  TE 

7 

38 

1  0 

88 

1  2 

390 

7  A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I A    2  SW 

1386 

08 

CL INTON 

2 

36 

30 

69 

1  0 

463 

7  A 

CITY    OF  CENTHALIA 

CHANNAHON    DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88 

1  7 

506 

MID 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

CHARL  ESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

1  1 

7  1  0 

6  P 

7  A 

EASTERN    ILL .  UNIV. 

CHENOA 

1475 

04 

MCL  E AN 

1 

40 

44 

86 

44 

7  10 

6  P 

6  P 

JOSEPH    W.  SOMMER 

CHESTER 

1  49  1 

08 

RANDOL  PH 

4 

37 

54 

89 

00 

460 

7  A 

ROBERT   W.  GARRIS 

CHICAGO    CALUMET    TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    C    WTR    FILT  PLT 

1  623 

02 

COOK 

3 

4  1 

64 

67 

36 

640 

c 

CHICAGO    WATER    PUR  DIV 

CHICAGO    GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

41 

63 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO    MAYFAIR  PUMP 

1  642 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

8  7 

45 

647 

CHICAGO   WATER   PUR  DIv 

CHICAGO    O'HARE    WSO    AP  R 

1  5  49 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

6  7 

6  4 

666 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO    ROSELAND  PUMP 

1  552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

8  7 

38 

659 

c 

CHICAGO    WATER    PUR  DIV 

CHICAGO    RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

4  1 

49 

87 

4  1 

640 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    SAN    DIST  OFF 

1  562 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    S    WTR    FILT  PLT 

1664 

02 

COOK 

3 

4  1 

46 

8  7 

33 

6  11 

c 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

CHGO   SPRINGFIELD  PMPG 

1  567 

02 

COOK 

3 

41 

65 

87 

44 

630 

c 

CHICAGO   WATER   PUR  OIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1672 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

694 

1  2M 

1  2  M 

c 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO    MIDUAY    WSO    AP  R 

15  7  7 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

47 

8  7 

45 

607 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHILL ICOTHE 

15  2  7 

0  4 

PEORIA 

1 

40 

65 

69 

30 

6  10 

7  A 

DON    H.  CONNOR 

CISNE    2  ESE 

166  4 

0  9 

WAYNE 

7 

36 

3  1 

88 

2  4 

464 

c 

FRANK    K.  STANFORD 

CLINTON    1  SSW 

17  43 

0  4 

OE  WITT 

1 

40 

08 

98 

58 

695 

4P 

R.    E.  PITHAT 

COBDEN   2  S 

17  7  6 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

1  6 

6  40 

6  P 

5  P 

R.    G.  ANDERSON 

COULTERVILLE    1  SSW 

19  44 

06 

RANDOL  PH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

6  10 

c 

C    WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2  011 

0  2 

WILL 

3 

4  1 

27 

6  7 

39 

664 

z 

VILLAGE    OF  CRETE 

DANVILLE 

2  1  40 

06 

VERMIL ION 

7 

40 

06 

87 

39 

569 

5  P 

6  P 

r 

INTERSTATE    WATER  CO 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

2  1  45 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

06 

87 

36 

627 

7  A 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

6  1 

68 

59 

670 

7  P 

7  A 

H 

MRS    ETHELDA    C  SWIGART 

OE  KALB 

2223 

0  2 

DE  KALB 

5 

4  1 

66 

66 

46 

8  40 

6P 

5  P 

H 

NORTHERN    ILLINIOS  UNIV 

D  I  XON 

2348 

0  1 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6  P 

7  ft 

H 

ROBERT   H .    NELL  IS 

DIXON    SPRINGS    AGR  C 

2353 

09 

POPE 

6 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON    SPRGS    AGRIC  CNTR 

DOWNS   2  NE 

2417 

04 

MCL  E  AN 

1 

40 

26 

88 

61 

794 

c 

ADA    A.  DEVINE 

DU    QUOIN    1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

69 

15 

410 

6P 

5  P 

RADIO   STATION  WDQN 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEOR I  A 

1 

40 

56 

89 

39 

800 

c 

HAROLD   0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MAO ISON 

4 

38 

50 

89 

67 

500 

7A 

MRS.    OEVERA    M.  GEBHART 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EFF  INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

695 

70 

7A 

c 

CL  IFFORD    R .  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

69 

1  6 

769 

7A 

MISS    MYRTLE    E.  SPIEGLER 

FAIKBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L  I  V  INGSTON 

1 

40 

44 

98 

3  1 

69  1 

c 

DEPT   OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD    RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

86 

19 

426 

7  A 

7A 

RADIO    STATION  WFIW 

FORMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

16 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

MRS    NORAM  YEAGLE 

FLORA    5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

68 

34 

600 

6P 

6P 

V    A  HALE 

FREEPORT    WASTE    WTR  PLT 

3262 

0  1 

STEPHENSON 

6 

42 

1  8 

69 

36 

750 

7  A 

7A 

c 

H 

FREEP3RT    WASTE    WTR  PLT 
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ILL  INQIS 

MAY  1974 


sinriON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

DISTRICT 

a 
cr 
z 

(T 
OC 

a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

t— 

a 

UJ 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
cr 
> 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

FULTON    DftM  13 

3290 

0  1 

WHITESIDE 

4 

4  1 

64 

90 

09 

692 

7  A 

7  A 

C 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

GPILENft    1  M 

33  12 

0  1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

26 

90 

26 

7  7  0 

8  A 

DIETRICH  KROENCKE 

GftL  ESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

67 

90 

23 

7  7  1 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GAL  VA 

3335 

0  1 

HENRY 

1 

4  1 

1  0 

aO 

02 

8  7  3 

7  A 

7  A 

H 

RAIMASON    F.  SMITH 

GEBHfiRD   yOGDS   ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

606 

7  A 

7  A 

GEBHARD    WOODS    STATE  PK 

GENE5E0 

3384 

0  1 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

539 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JOSELYN 

GLADSTONE   DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

63 

91 

02 

638 

7  A 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

GBL  CONDA   DAM  5 1 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

35  4 

6  A 

C 

H 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

GOLDEN    1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

9  1 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRATTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

68 

90 

27 

4  7  0 

7  A 

PAUL    E.  ARNOLD 

GRAND   TOWER   2  N 

3596 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

36  7 

7  A 

LEROY   K.  HENDERSON 

GREENFIELD    1  S 

3665 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

1  2 

660 

C 

WILL  I AM  C .  MENG 

GREENUP 

3583 

07 

CUMBERL  AND 

7 

39 

1  6 

88 

1  0 

626 

5P 

JOHN   W.  WYLDE 

GREENVILLE    1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7  A 

HAROLD    W.  DAVIS 

GRIGG5VILLE 

3  7  17 

05 

FIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD    E.  STAFFY 

HARD  IN 

3850 

06 

CAL  HOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5D 

ORVILLE    H.  JQHNES 

HARR I5BURG 

3879 

09 

SAL  I  NE 

5 

37 

44 

8B 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CL  YDE    P I TTMAN 

HARRISBURG    DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL  INE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7  A 

C 

CITY   DISPOSAL  PLANT 

HAVANA    POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

1  7 

90 

06 

45  4 

5P 

7  A 

HAVANA    POWER  STATION 

HENNEPIN    POWER  PLANT 

4013 

0  1 

PUTNAM 

1 

41 

1  e 

89 

1  9 

46  4 

6P 

6P 

6P 

HENNEPIN    POWER  PLANT 

HILL  SBQRO    2  SSW 

4  1  08 

05 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

5P 

7  A 

MRS    RICHARD    T  PATTIE 

HOOPESTON 

4  1  98 

06 

VERMIL ION 

7 

40 

28 

37 

40 

7  10 

6P 

7  A 

C 

H 

JOHN    F .  MUSHRUSH 

HUTSQNVILLE    POWER  PL 

43  1  7 

07 

CR AWF  ORD 

7 

39 

08 

87 

40 

466 

7  A 

C 

CENTRAL    ILL    PUB    SVC  CO 

ILLINOIS    CITY    DAM  16 

4355 

0  1 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

26 

9  1 

0  1 

654 

8A 

C 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

05 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

1  2 

6  1  0 

7A 

7A 

C 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE    2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

05 

90 

21 

530 

6P 

8h 

JERSEYVILLE    SWG  PLANT 

JGLIET   BRANDON    RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

05 

543 

MID 

U   S    CORPS   OF  ENGINEERS 

JOL  lET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

06 

520 

6P 

6P 

ILL    STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE    WTR    POLL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

63 

5  42 

7  A 

7  A 

c 

H 

KANKAKEE    WTR    PO    CTL  CTR 

KASKA5KIA    R    NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

69 

89 

67 

380 

7  A 

7  A 

c 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

K  E  I  THSBURG 

4655 

0  1 

MERCER 

4 

41 

05 

90 

57 

660 

7A 

BEN    G    N YL IN 

KEWANEE    1  E 

47  1  0 

0  1 

HENRY 

1 

41 

16 

89 

54 

780 

9A 

9A 

KEWANEE    SEWAGE  PLANT 

KEWANEE    BAKER  PARK 

47  1  5 

0  1 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

66 

800 

c 

KEWANEE    BAKER  PARK 

K  INCAID 

4739 

05 

CHRISTIAN 

1 

39 

36 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH    J    KINK.  JR 

LACON    2  E 

4805 

04 

MARSH AL  L 

1 

4  1 

0  1 

89 

2  1 

5  1  4 

5P 

5P 

MRS .     0 . B . PACE .     JR . 

LA    H ARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK    H .    SH ARPE 

L  AN ARK 

4879 

0  1 

CARROL  L 

4 

42 

05 

89 

60 

870 

c 

BOYCE    D  HUMPHREYS 

LA    SALLE    1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

1  9 

89 

05 

620 

7  A 

ILL    DIV    OF  WATERWAYS 

L  AWRENCE V  I L  L  E 

4957 

07 

L  AWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

CALVIN    L.  REYNOLDS 

L  INCOL  N 

5079 

04 

L  OG  AN 

1 

40 

09 

89 

22 

690 

6P 

7A 

H 

VERNON    P.  GEHLBACH 

LINCOLN    LOG    CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

6  55 

c 

JOSEPH    B.  SENTENEY 

LOCKPORT    POWER  HOUSE 

6136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

06 

585 

c 

CHICAGO   SANITARY  DI5T 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

460 

c 

JAMES   F.  MORGAN 

MACK  IN AW 

6272 

04 

TAZEWEL  L 

1 

40 

32 

89 

22 

570 

5P 

CARL  IE    H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

6  1  0 

7  A 

VERNE  GEER 

MAKANDA    1  NW 

6294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

1  4 

580 

6P 

5P 

HARVEY    B.  HARTLINE 

MARENGO 

6326 

02 

MC  HE  NR  Y 

6 

42 

15 

88 

35 

820 

6P 

7  A 

HAROLD  HYDE 

MAR lETTA 

5334 

03 

F  U  L  TON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY   M  ENGLISH 

MA  RION    4  NME 

6342 

08 

WILLI AMS  ON 

4 

37 

46 

88 

64 

47  7 

7A 

7  A 

MRS    MILDRED    K  MIGNONE 

MAROA    1  U 

6364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

68 

720 

c 

LLOYD    J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

46 

485 

MID 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

riAR  SHALL     1  E 

6380 

07 

CL  ARK 

7 

39 

23 

87 

41 

6  75 

6P 

6P 

ERNEST    THOMAS  PINE 

MASON    CITY    1    M  W 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89 

43 

686 

6P 

6P 

c 

JAMES    M.     MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

7  18 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY    LOCK    AND  DAM 

5  49  3 

02 

MCHENRY 

1 

42 

1  7 

88 

14 

742 

c 

ORVILLE    W  GULLANG 

MCLEANSBORO    2  ENE 

5516 

09 

HAMIL  TON 

5 

38 

05 

88 

30 

480 

7A 

7  A 

RICHARD    G  BROWN 

ME  DORA 

5539 

05 

MAC  OUP I N 

1 

39 

1  0 

90 

08 

620 

6P 

M.    F.  DODGE 

MINONK    3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

55 

89 

00 

760 

6P 

6P 

MISS    KAY  GASPARDO 

MOLINE    WSO    AP  R 

576  1 

0 : 

ROCK  ISLAND 

5 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MON  MO  U  TH 

6768 

03 

WARREN 

4 

40 

65 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS    INEZ    M.  FINLEY 

MONTICELLO    NO  2 

5792 

06 

P  I  ATT 

1 

40 

02 

88 

36 

645 

7A 

MRS.    LUCILLE    A  BUCHANAN 

MORR  IS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

2  1 

88 

25 

620 

7  A 

RAY  WEBB 

MORR ISON 

5833 

0  1 

WH I TES I DE 

6 

41 

49 

89 

68 

603 

5P 

6P 

H 

CITY    OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

05 

CHRISTIAN 

1 

39 

26 

89 

28 

630 

c 

MRS    DOROTHY   A  BULLARD 

MT    CARMEL     1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

25 

87 

45 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN    R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

6901 

01 

CARROL  L 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN   DOTY-SUP   SEWAGE  PL 

MOUNT   OL I VE    1  E 

59  1  7 

06 

MACOUP  IN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

6927 

04 

LOGAN 

40 

0  1 

89 

1  7 

646 

6P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

6935 

03 

BROWN 

1 

39 

69 

90 

45 

720 

6P 

HOMER    L  RENAKER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO- 

DIVISION 

DISTRICT 

a 

(T 

z 

cr 

LHTITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

a 

UJ 

OBSERVRTION 
TIME  OND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

cr 

UJ 

SPECIAL 
(SCE  NOTES  1 

MOUNT  VERNON 

6943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7  A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

MOWEftQUft 

5960 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

5P 

MRS.    MARY    A.  OOOLEY 

MURPHYSBBRO   2  SW 

6983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

PARM   E    WILL  I AMS 

NASHVILLE    ^  NE 

60  1  1 

08 

WASH INGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

5  I  6 

6P 

5A 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW    BOSTON    DftM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

1  1 

9  1 

03 

5  48 

7  A 

JASPER 

7 

3  8 

6  6 

8  8 

0  7 

5  1  0 

7A 

7  A 

c 

H 

DELBERT    E  HEMRICH 

NOKOMIS 

5185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

15 

680 

c 

CARL    C  KEELE 

OLNEY    2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO    STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

0  1 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTPIWft 

6525 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

2  1 

88 

51 

4B0 

6P 

5P 

H 

ROBERT    J  LITTLE 

PALESTINE 

6668 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

5  1  4 

7P 

7P 

H.     M.  GADOIS 

PANS 

6579 

05 

CHR  ISTIAN 

2 

39 

23 

89 

06 

696 

7P 

7A 

C.    E.  SCHUMACHER 

PARIS    1  ti 

5606 

07 

EDGAR 

7 

39 

36 

87 

42 

730 

c 

EDGAR   ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

65  1  0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

580 

7P 

7P 

CITY   OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6516 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

4  1 

7  10 

MID 

MID 

H 

PARK    FOREST    WATER  CO 

P  fl^  ^       P  ^  ^ 

LEE 

1 

4  1 

8  8 

5  9 

896 

7A 

7  A 

ROBERT   G.  WARD 

PA YSON 

5570 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

i  5 

780 

eA 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

PEORIA    use  AP 

R 

67  11 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

41 

662 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

5725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS    NANCY    L .  WELSH 

PERU   2  W 

6763 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89 

09 

6  1  6 

6P 

6P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG   3  SSW 

6750 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

62 

600 

7A 

GEORGE    H  BECKER 

PIPER   CITY   3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS    DELLA    MAE  BORK 

PITTSFIELD   NO  2 

6837 

05 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

670 

c 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

685  1 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

62 

47  1 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONTIAC 

6910 

05 

L IVINGSTON 

1 

40 

63 

88 

37 

6  4  7 

5P 

7A 

H 

ILLINOIS    WATER    SERV  CO 

PRAIRIE    OU  ROCHER 

1  WSW 

69  7  3 

0  8 

RANDOLPH 

4 

3  8 

0  6 

9  0 

0  7 

386 

7  A 

c 

ARTHUR    J.  BESSEN 

PRINCEVILLE    1  M 

7004 

04 

PEQR  lA 

1 

40 

67 

89 

45 

725 

6P 

6P 

MRS.     FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN 

701  4 

0  1 

WHITESIDE 

5 

41 

40 

89 

57 

510 

c 

RICHARD    D  BRADLEY 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

67 

91 

24 

50  1 

7P 

7P 

A.    H.  GIBSON 

QUINCY   FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

9  1 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U   S   FED   AVIATION  AGENCY 

QUINCY    DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

64 

91 

26 

483 

7  A 

c 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

QUINCY    MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

476 

7A 

MR.    VIRGIL    C.  NIEWAHNER 

RANTOUL 

7  150 

05 

CHAMPA IGN 

7 

40 

1  9 

88 

10 

740 

7  A 

7A 

c 

RANTOUL    L IGHT  DEPT 

RED  BUD 

7  157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  3 

90 

00 

450 

5P 

OLIN    F.  KETTELKAMP 

REND    LAKE  DAM 

7  187 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

69 

466 

8A 

8A 

c 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

ROCHELLE    5  NW 

7  3  49 

0  1 

OGLE 

6 

4  1 

5  6 

8  9 

1  1 

820 

6P 

6  P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD   6  ENE 

7377 

0  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

16 

88 

69 

880 

7A 

HARRIET   L .  REID 

ROCK.FORO    WSO  AP 

R 

7382 

0  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

05 

724 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ROSICL ARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

2  1 

400 

6P 

6P 

KENNIS    H  WALLACE 

RUSHV IL  L  E 

7561 

03 

SCHU YL  ER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

6P 

6P 

GAIN   BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

66 

88 

01 

500 

7A 

JUOSON   E.  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MAR  ION 

2 

38 

38 

88 

67 

660 

5P 

6P 

CITY    WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOUN    NEW  TOWN 

7869 

09 

GAL  LATIN 

5 

37 

43 

88 

1  1 

400 

7A 

JAKE    H.  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

566 

c 

CORPS    OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7962 

06 

VERMIL ION 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

THEL  MA    L  ANE 

SHOKIE    N    SIDE    TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

0  1 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

SPARTA 

8  147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

42 

620 

6P 

6P 

H 

WILLIAM    H .  MORGAN 

SPARTA    NO.  2 

8  15  1 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

c 

B    E  LATTA 

SPRINGFIELD    WSO  AP 

R 

8  1  79 

05 

SANGAMON 

1 

39 

60 

89 

40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

STICKNEY    W    SIDE  TR 

WK5 

8278 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

46 

640 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90 

00 

1005 

6P 

6P 

RICHARD    J.  TOWNSEND 

5TREAT0R   2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88 

48 

550 

6P 

LARRY    G.  YUSKO 

SULLIVAN    1  SSW 

8389 

07 

MOUL  TRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

590 

c 

MERLE    E  LASH 

T ISK IL  WA 

8504 

01 

BUREAU 

1 

41 

1  7 

89 

30 

5  1  2 

6P 

6P 

ORVILLE    L.  WEAVER 

TOUL  ON 

86-1 

04 

STARK 

41 

05 

89 

62 

765 

6P 

E    H  DOOEN 

TUSCOLA 

8684 

07 

OOUGL  AS 

7 

39 

48 

88 

1  7 

653 

5P 

6P 

H 

DEKALB    AGRI  ASSN 

U  R  B  A  N  A 

8740 

06 

CHAMPA IGN 

7 

40 

05 

88 

1  4 

743 

MID 

MID 

7P 

CGH 

STATE    WATER  SURVEY 

UTICA    STARVED  ROCK 

DAM 

8766 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

69 

464 

MID 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

VANDAL lA    2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

? 

38 

59 

89 

07 

640 

7A 

7A 

c 

H 

MRS    6EULAH  filTTER 

VIROEN    1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

3  1 

89 

46 

676 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

05 

CASS 

1 

39 

57 

90 

1  3 

6  1  5 

6P 

LEICESTER    W.  CLARKE 

WAL  NUT 

89  1  6 

0  1 

BUREAU 

5 

41 

34 

89 

36 

760 

6P 

6P 

VICTOR    V.  VALT 

WASHINGTON    1  WSW 

8990 

04 

TAZEWEL  L 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST   T.  ROSENBERG 

WATERLOO    1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

6P 

8A 

EUGENE    L .    MC  MURTRY 

WATERMAN    1  ESE 

90  1  0 

02 

DEKALB 

6 

41 

45 

88 

45 

790 

c 

PAUL     T  LEIFHEIT 

WATSEKA    2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

6P 

RADIO    STATION  WGFA 

WAUKEGAN    4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

2  1 

87 

53 

700 

5A 

6A 

RADIO    STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WA  YNE 

7 

38 

21 

88 

35 

450 

7A 

MRS    BRENDA    D  HIATT 

WENONA 

9090 

04 

MARSHAL  L 

1 

4  1 

04 

89 

04 

685 

c 

WALTER    J.  WEN2LAFF 

WEST  SALEM 

9  193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

3  1 

88 

00 

445 

c 

CITY    OF    WEST  SALEM 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

DISTRICT 

UJ 

a 

(T 
Z 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

Q. 

a 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOIESI 

WHERTBN    3  SE 

922  1 

02 

0  U    P  ft  G  E 

1 

41  49 

88  04 

680 

6P 

5P 

MORTON  ftRBORETUM 

WHITE    HOLL    1  E 

9241 

05 

GREENE 

1 

39  26 

90  23 

578 

5P 

6P 

H 

WHITE    HftLL    PUMPING  STfi 

WILCGX 

9274 

07 

CLOY 

7 

38  36 

88    1 9 

450 

7ft 

HUGH    G  LYNN 

WINDSOR 

9364 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

686 

6P 

6P 

H 

ORRIS   ft  SENG 

YftTES  CITY 

9816 

03 

KNQX 

1 

40  47 

90    0  1 

676 

C 

ORft   L  .    BEL  L 

NEW  STftTI3NS 

KASKRSMft    R    N«V  L3CK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37  59 

89  57 

380 

7PI 

7ft 

C 

U   S   CORPS    OF  ENGINEERS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  tho  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevlllo,  N.C. 
:^M801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOUKLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIUENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  la  this  bulletin  are:     Temperature  In     F.   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
■ovement  In  miles       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
davliiiht  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  KAA  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table.  Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowtall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  lor  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Vlnd  table"."    Max  and  Uin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  SDowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  mln  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Sunnarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    lliis  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

*     C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In    ■Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-HISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

InforMtlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  "^V^*^/**""**               P"" J'=^;;i°"/'f^^ 
station  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20f  single  copy;   20?  annual 
summary        Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.  NCAA;      send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevillc ,   N.   C.   28801 .       Attn :  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  complied  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina    28801.  /  / 
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AERONAUnCAL  CHARTS  are  available  for  purchase 

from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and  Geodetic  Survey)  and  its 
more  than  1400  authorized  Sales  Agents  throughout  the  United  States. 

Write  tO:  Distribution  Division,  C-44  National  Ocean 
Survey  (NOAA)  Riverdale,  Maryland  20840 
To  request  (free  of  charge)  the  Catalog  of  Aeronautical  Charts,  including  Air  Force  aeronautical  publications 
that  are  distributed  by  NOS.  Also  available,  on  request  and  without  charge,  are  a  folder-order  form  describing 
aeronautical  instrument  navigation  charts  and  a  booklet  listing  commercial  sales  agents  for  these  charts. 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE/National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 


U  S  DEPARTMENT  OE  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVIllE.N  C  28801 


COM  210 


FIRST  CLASI 


INE  1974 


Volume  79 


Number  6 


[limatological  Data 


XINOIS 


1 


r^mperature  and  Precipitation  Extremes 


UHEST  TEMPERATURE 

CWRO  WSD  rl  R  97       DATE  21 

^^EST  TEMPFKATURF 

2       STATIONS  42       DATE  23+ 

FEATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
fDNTICFLLQ  NO  2  11.82 

I^ST  TOTAL  PRECIPITATION 

iMERLOO  1   WSW  1.59 

i£/\TEST   i   DAY  PREC  I  P  I  f  AT  I  ON 

□  NTICELLO  NO  ?.  4.59     DATE  23 


loaa 


;anic  and 
administration 


SUPPLEMENTAL  DflTfl 


ILLINOIS 
JUNE  1974 


MIND 
1 SPeEO  -  M .P .M . 


RELATIVE  HUMIDITT 
fiVERRBES- 
PERCENT 


STONOflRO  OF  TIME 
CENTR«L 


00  06 


12  18 


NUMBER  OF  DflTS  WITH 
PRECIPITflTiON 


CSIRO    WSG  CI 

CHICftGQ    0    HftRE    WSO  «P 

CHICflGO    WSO  AP 

MOL INE    WSG  AP 

PEQR1«    WSO  AP 

R0CK.F0RD    WSO  PIP 

SPRINGFIELD    WSO  e>P 


23 
22 
23 
22 
23 
2  1 


9  .  7 
11.0 
9  .  9 
9  .  1 
9  .  3 
10.8 


34 
3  1+  + 
37 
57 
36 
46  +  + 
40 


N 
2  7 
SW 

N 
NW 
30 
NE 


16  + 

20 
20 
20 
22 
20 
20 


76 
68 
8  1 
8  1 
83 
87 


80 
75 
83 
86 
82 
90 


60 
56 
53 
50 
66 
6  1 


58 
54 
54 

60 
59 
63 


SEE  BEfERENCE  NOTES  FOLLOHIND  SIBtlON  INDEX 


-2- 


MONTHLY  SUMMARIZED  STRTION  AND  DIVISIONRL  DflTfl 


JUNE  1974 


STSnON 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

o 
<z 

<z 

c 

§ 

X 
X 

o 
a 

<x 

^  E 
^  X 

£  c 

S  £ 

— 

X 

r 

w 

g 

° 

g 

o 

NO 

.  OF  DATS 

o 

a 
X 

S  6 

o 

« 
g 

a 
a 

SNOM.  SLEET 

NO. 

OF 

DOTS 

nAX. 

niN. 

a  o 

M 

X  Q 

s 

X 

o 
o 

g 

g 

o 

w 
O 

o 

s« 

oS 
93 

s  > 

■  ° 

s  > 

•  s 

o  o 

MOHTHweST  01 

ALEDO 

79 

0 

56 

9 

68.0 

-  3.3 

90 

20 

48 

17  + 

29 

I 

0 

Q 

Q 

6 . 00 

1  .  39 

J  .  52 

22 

.0 

0 

10 

2 

OIXON 

78 

4 

56 

6 

67.5 

-3.1 

91 

20 

46 

12 

37 

0 

Q 

6.17 

1  .97 

2.40 

9 

9 

3 

2 

FREEPOUT  WfiSTE  UTR  PLT 

76 

0 

54 

8 

65.  4 

91 

21 

45 

12 

72 

I 

0 

Q 

7.01 

3.00 

21 

10 

3 

2 

FULTON  DfiM  13 

75 

7 

58 

4 

67.  1 

-  3.5 

87 

21 

51 

J  7 

32 

0 

0 

0 

0 

8 . 09 

3 . 66 

2.81 

2 1 

•  ° 

g 

3 

GALVA 

76 

3 

56 

2 

66.3 

-  4.7 

90 

21 

47 

24+ 

55 

1 

0 

0 

0 

9 . 64 

4 . 88 

4 . 26 

22 

0 

10 

6 

3 

GENESEO 

77 

8 

57 

7 

67.8 

92 

20 

50 

24  + 

27 

1 

0 

0 

0 

8 . 96 

4.41 

2  . 58 

22 

.0 

0 

J  J 

^ 

3 

HENNEPtN  POWER  PLANT 

79 

2 

55 

a 

67.6 

90 

20 

46 

25 

24 

1 

0 

□ 

0 

6.58 

1  .95 

21 

10 

4 

2 

KEUANEE   1  E 

75 

4 

55 

7 

66 . 6 

-5.6 

88 

21 

47 

24 

64 

0 

0 

0 

0 

9.41 

4.93 

3.  70 

22 

.0 

0 

10 

7 

2 

nOLINE  U50  AP  R 

77 

9 

67 

0 

67.6 

-  3.3 

90 

20 

48 

25  + 

32 

8 . 83 

4.  41 

2 . 69 

22 

.0 

0 

J  J 

6 

3 

MORR ISQN 

78 

1 

57 

3 

67.7 

-  2.8 

92 

20 

48 

17  + 

34 

1 

0 

0 

0 

8.67 

4.22 

2.30 

21 

.0 

0 

10 

a 

3 

MOUNT  CARROLL 

78 

3 

53 

6 

66.0 

-  3.3 

91 

21  + 

43 

12 

57 

2 

0 

0 

0 

5.88 

1  .29 

2.06 

21 

.0 

0 

0 

4 

2 

PAU  PAU 

74 

3M 

54 

2M 

64.  3M 

89 

21 

46 

23+ 

87 

0 

0 

Q 

0 

5 . 92 

1  .  75 

1  . 60 

9 

.0 

0 

1 0 

2 

ROCMELLE   6  HU 

75 

2 

55 

3 

66.8 

89 

20 

46 

24+ 

64 

0 

0 

0 

7.13 

2.91 

2.57 

9 

.0 

0 

8 

3 

3 

ROCHFORD  WSO  AP  ^✓H 

76 

7 

55 

4 

66.  1 

-  2.7 

91 

20 

44 

1 

59 

J 

0 

Q 

6.30 

1  .88 

2.  14 

8 

10 

4 

1 

STOCKTON 

74 

9 

64 

3 

64.6 

87 

20 

42 

23 

61 

0 

0 

Q 

6.19 

1  .  70 

9 

*  n 

^ 

10 

5 

2 

T  XSK  I L  WA 

78 

7 

56 

2 

67.5 

89 

20 

46 

25+ 

36 

0 

0 

0 

0 

7 .  33 

3 .  33 

2 . 36 

2 1 

9 

3 

3 

WALNUT 

78 

0 

56 

6 

67 . 3 

-  4.2 

89 

20 

46 

24 

41 

0 

0 

0 

0 

8 . 62 

4 . 25 

1  . 92 

22 

.0 

0 

i  0 

7 

3 

DIVISION 

66.6 

-  3.7 

7.44 

3.07 

.  0 

X        X  i; 
NORTHEAST  02 

BMTIOCH   1  NW 

74 

6 

52 

6 

63  .6 

-4.1 

85 

30 

45 

26+ 

98 

0 

0 

Q 

0 

1.21 

9 

.0 

0 

1 

AURORA  COLLEGE 

77 

3 

55 

7 

66.5 

-  2.6 

90 

20 

48 

25+ 

48 

1 

0 

Q 

Q 

6.41 

2.  17 

1  .  48 

6 

8 

6 

3 

BAHHINGTON 

74 

8 

52 

1 

63.5 

90 

20 

42 

12 

103 

1 

0 

Q 

Q 

6.96 

1  .65 

9 

'  n 

10 

5 

2 

CHICAGO  GRANT  PARK 

72 

2 

58 

0 

65 .  1 

87 

20 

5  1 

23 

70 

0 

0 

0 

0 

Chicago  o  'hai^e  wso  ap  r 

76 

1 

55 

8 

65.5 

-2.6 

90 

20 

49 

25+ 

63 

1 

0 

0 

0 

4.69 

.64 

.87 

8 

8 

5 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

76 

7 

58 

4 

67.6 

-  1.3 

90 

21 

51 

23  + 

60 

1 

0 

0 

0 

4.08 

.  29 

1  . 00 

g 

.0 

0 

7 

4 

1 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  /-✓H 

76 

0 

57 

2 

66.6 

-  3.9 

91 

20 

47 

1 

61 

1 

0 

0 

0 

6.25 

2.30 

1  .25 

22 

.0 

0 

10 

6 

3 

DE  KALB 

77 

5 

65 

2 

66.4 

-3.1 

89 

21  + 

45 

25 

51 

0 

0 

Q 

6.94 

2.58 

2.19 

21 

.0 

0 

9 

4 

3 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

77 

1 

56 

2 

66.7 

89 

21 

44 

25 

50 

0 

0 

0 

0 

5.31 

1.70 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

eo 

1 

54 

5M 

67. 3M 

-  3.3 

90 

21  + 

48 

26  + 

41 

2 

0 

0 

0 

1  .03 

22 

1 

77 

9 

53 

8 

65 . 9 

-  2.7 

92 

20 

44 

25+ 

61 

1 

0 

Q 

Q 

5 .  76 

1  .60 

2 . 25 

21 

.0 

0 

7 

3 

2 

OTTPUA 

80 

4 

57 

IM 

68.  8M 

-3.1 

91 

20 

46 

25 

32 

J 

0 

Q 

0 

7.32 

3.  19 

1  .88 

22 

.0 

0 

9 

6 

3 

PARK  FOREST 

75 

8 

55 

6 

65.  7 

89 

20 

45 

27 

68 

0 

0 

0 

Q 

7.27 

3.08 

4.25 

6 

9 

3 

1 

PERU  2  W 

79 

4 

64 

7 

67  .  1 

-  4.8 

92 

20 

45 

17 

45 

2 

0 

0 

5.72 

2.04 

1  .45 

0 

0 

8 

5 

2 

WAUKEGAN   <t  WSW 

72 

6 

53 

8 

63 .  3 

-  3.8 

85 

30 

48 

26+ 

96 

0 

0 

0 

0 

5 . 26 

1  .24 

1  .  10 

.  0 

0 

7 

6 

2 

WMEATON   3  SE 

79 

4 

53 

8 

66.6 

90 

20 

43 

12 

46 

1 

0 

Q 

Q 

5.05 

.  93 

1  .22 

9 

.0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

66.0 

-  3.7 

5.92 

1  .82 

X           -Z  X 

WEST  03 

GALESBURG 

GOL  DE  N   1  NW 

78 

6 

57 

4 

68.0 

89 

29+ 

47 

17 

34 

0 

0 

Q 

Q 

4.23 

.  28 

1  . 03 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

LA  HARPE 

78 

8 

57 

1 

68.0 

-4.1 

91 

19 

46 

17 

28 

2 

0 

0 

Q 

6.67 

1  .  47 

1  .  40 

21 

.0 

0 

1  1 

6 

2 

MONMOUTH 

78 

0 

56 

3 

67.2 

-  4.0 

90 

19 

46 

24 

42 

1 

0 

0 

0 

8.79 

3.98 

2.70 

22 

_  0 

0 

10 

6 

3 

OUINCY 

79 

4 

59 

9 

69.7 

-  4.5 

90 

20  + 

49 

17 

14 

2 

0 

0 

0 

4.  77 

-  .06 

1  .47 

14 

.  0 

0 

10 

3 

1 

77 

2 

57 

9 

67  . 6 

68 

20  + 

48 

1  7 

33 

0 

0 

0 

0 

3.94 

.80 

.  98 

7 

.  0 

0 

7 

4 

0 

RUSHVILLE 

76 

3M 

56 

2M 

66 .  3M 

-6.3 

68 

20 

39 

0 

0 

Q 

Q 

5.02 

.  47 

1  . 57 

22 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

57.8 

-  4.6 

5.55 

.66 

.  0 

z        a:  z 
CENTRAL  0^ 

6100M1MGT0N  NORMAL 

79 

67 

5 

68 . 4 

-  4.1 

9 1 

20 

46 

12 

37 

1 

0 

0 

0 

7.60 

3 .  35 

2.47 

21 

.0 

0 

8 

4 

2 

CHENOA 

78 

5 

56 

9 

67.7 

90 

20 

47 

24 

41 

1 

0 

0 

0 

6.45 

2.1  1 

6 

.0 

0 

9 

4 

2 

DECATUR 

78 

0 

68 

3 

68.2 

-  4.9 

89 

20 

48 

26  + 

34 

0 

0 

0 

0 

10.21 

6.36 

3.95 

22 

.0 

0 

10 

6 

3 

FARrCH  CITY 

78 

8M 

58 

OM 

68.  4M 

90 

20 

48 

26  + 

33 

1 

0 

0 

0 

7.46 

1  .85 

23 

.0 

0 

12 

6 

2 

HAVANA   POWER  STATION 

79 

6M 

58 

on 

68. 8M 

89 

20  + 

50 

16 

19 

0 

0 

0 

0 

6.02 

1  .94 

1  .  10 

23 

.  0 

0 

1 1 

5 

1 

LACON   2  E 

76 

I 

67 

1 

67 . 6 

90 

20 

46 

26  + 

36 

1 

0 

0 

0 

8.83 

2.62 

21 

.0 

0 

8 

6 

3 

L INCOLN 

77 

4 

58 

2 

67.8 

-  5.0 

89 

20 

60 

25+ 

26 

0 

0 

0 

0 

7.20 

2.48 

1  .98 

22 

.0 

0 

8 

4 

3 

MASON    CITY    1  NW 

78 

6 

67 

9 

68.3 

91 

21 

50 

24+ 

28 

1 

0 

0 

0 

6.48 

1.76 

22 

.  0 

0 

9 

3 

1 

MINONK    3  NE 

79 

1 

57 

1 

68.  1 

-  2.9 

89 

21  + 

47 

24+ 

37 

0 

0 

0 

0 

5.27 

1  .24 

1  .78 

21 

.  0 

0 

10 

4 

1 

PEORIA  WSO  AP  /-xR 

77 

3 

56 

0 

66 .  7 

-  4.6 

69 

20 

47 

17+ 

42 

0 

0 

0 

u 

1 1  .69 

7.78 

4.41 

22 

.  0 

0 

10 

7 

3 

P8INCFVILLE    1  N 

76 

7 

6  7 

2 

67 . 0 

85 

20+ 

46 

12 

44 

0 

0 

Q 

0 

8.12 

3.89 

2 . 95 

22 

.0 

0 

12 

5 

3 

DIVISION 

67.9 

-  4.3 

7.67 

3.39 

.  0 

XXX 

EAST  05 

DANVILLE 

79 

3 

56 

7 

6B.0 

-  3.9 

90 

20 

46 

17 

34 

1 

0 

0 

0 

5.78 

1  .21 

1  .96 

22 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

HOOPESTON 

77 

6 

57 

5 

67.6 

-4.1 

89 

20 

47 

25 

41 

0 

0 

0 

0 

4.81 

.  43 

1.11 

2 1 

.0 

0 

10 

4 

2 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

76 

5 

69 

2 

67.9 

90 

21 

51 

26 

36 

0 

0 

0 

4.96 

1  .05 

21 

.0 

0 

1  1 

3 

1 

79 

6 

56 

7 

68.  1 

-  3.0 

91 

20 

47 

26  + 

36 

1 

0 

0 

0 

6.23 

2.33 

1  .  12 

21 

.0 

0 

1 1 

6 

1 

PONTIAC 

79 

7 

57 

3 

68.5 

-  3.2 

90 

21  + 

48 

24 

29 

2 

0 

0 

0 

6.39 

2.45 

1  .96 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

RANTOUL 

76 

7 

58 

0 

67.4 

92 

21 

48 

24+ 

48 

1 

0 

0 

0 

6.79 

2.67 

1  .30 

21 

.0 

0 

10 

6 

3 

UR6ANA 

76 

7 

68 

2 

67.5 

-  4.6 

8S 

20 

49 

23 

36 

0 

0 

0 

0 

5.71 

1  .33 

2.  17 

22 

.0 

0 

8 

2 

2 

5€[  'C'l'lSU  NO'tS  'CIlONIHO  5'»' rOH  IlOt" 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STfiTION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILL  INBIS 

JUNE  1974 


TEMPERATURE 


NO 

OF 

DATS 

SNOM 

SLEET 

NO  • 

OF 

DATS 

STBTiON 

niN. 

a 

X 

p 

° 

1  1 

S 

1 

s 

1 

1  1 

- 

o 

I 

o 

i 

a 

1  1 

IGHE 

1 

1 

1 

^  s 

£  o 

c 

i 

1 

1 

o 

o 

si 

hi 

g 

UfiTSEKB  2  NW 

78 

0 

56 

6 

67. 

3 

88 

20 

47 

25  + 

39 

0 

0 

0 

0 

9 

15 

5.28 

2 

54 

22 

.0 

0 

10 

4 

4 

DIVISION 

67. 

8 

-  3. 

8 

6 

23 

2.09 

.  0 

^           X  X 

WFST  SOUTHWEST  06 

ALTON   D«M  26 

78 

4 

61 

1 

69. 

8 

9 1 

21 

63 

25  + 

14 

1 

0 

0 

0 

4 

41 

1 

29 

22 

.0 

0 

8 

4 

1 

CRRlIMVILLE 

80 

3 

57 

7 

69 

0 

-  4. 

3 

93 

20 

46 

26 

27 

1 

0 

0 

0 

3 

04 

-   1  .  33 

56 

16 

.0 

0 

7 

1 

0 

GR IGGSV IL  L  E 

78 

1 

58 

0 

68 

1 

89 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

HILLS60R0  2  SSU 

78 

3 

58 

1 

68 

2 

-  5. 

2 

89 

20 

48 

24 

31 

0 

6 

32 

1  .66 

2 

42 

16 

.0 

0 

10 

3 

2 

JfiCKSONVILLE 

77 

3 

57 

67 

4 

-  5. 

8 

91 

21 

49 

25  + 

39 

1 

0 

0 

0 

5 

87 

1  .  49 

1 

23 

6 

.0 

0 

10 

4 

2 

JERSEYVILLE  2  SW 

79 

9 

57 

0 

bS 

5 

9 1 

21  + 

47 

25  + 

26 

2 

0 

0 

0 

2 

77 

68 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

66 

2 

90 

20 

1 

0 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD  WiO  rtP  R 

78 

7 

57 

9 

68 

3 

-  4. 

6 

92 

20 

48 

26 

29 

1 

0 

0 

0 

6 

00 

.84 

1 

09 

14+ 

.0 

0 

9 

4 

2 

VIRDEN   1  N 

78 

6 

57 

2 

67 

9 

90 

21  + 

46 

25 

42 

2 

0 

0 

6 

43 

2  .  15 

1 

62 

16 

.0 

0 

10 

4 

2 

UHITE  HftLL    1  E 

80 

□ 

58 

7 

69. 

4 

-  3. 

9 

91 

21 

49 

17 

19 

2 

0 

0 

0 

2 

21 

-  2.30 

72 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

68 

5 

-  6. 

1 

4 

65 

.  14 

.  0 

XXX 

E«ST  SOUTHEBST  07 

CHftRLESTON 

78 

6 

59 

0 

68 

8 

-  4. 

3 

90 

20 

49 

25  + 

24 

1 

0 

0 

0 

5 

54 

.94 

2 

60 

23 

.0 

0 

8 

2 

1 

EFFINGHSM 

79 

7 

68 

4 

69 

1 

-  4 

1 

92 

20 

48 

24 

21 

1 

0 

0 

D 

4 

67 

-  .31 

94 

21 

.  0 

0 

1  1 

4 

0 

FLORft   5  NW 

^ 

91 

1 

0 

0 

0 

Q 

MfiRSHftLL    1  E 

79 

1 

57 

7 

68 

4 

90 

21  + 

49 

26  + 

22 

2 

0 

0 

0 

4 

93 

.24 

1 

76 

22 

.  0 

0 

9 

3 

1 

MftTTOON 

77 

6 

57 

7 

67 

7 

91 

20 

48 

24 

29 

1 

0 

0 

0 

6 

06 

2 

48 

22 

.0 

0 

6 

4 

1 

MOWEfiQUO 

79 

2 

58 

4 

68 

8 

91 

20 

48 

24+ 

27 

2 

0 

0 

0 

7 

69 

3 

04 

22 

.0 

0 

12 

4 

2 

NEWTON  6  SSC 

90 

1 

0 

0 

0 

0 

OLNEY  2  S 

80 

3 

58 

5 

69 

4 

-  4. 

7 

91 

20 

60 

24+ 

1 1 

0 

0 

0 

4 

80 

.  30 

1 

44 

5 

.0 

0 

9 

4 

PSLEST  FNE 

79 

3 

59 

3 

69 

3 

-  6. 

1 

91 

20 

50 

24 

14 

2 

0 

0 

0 

4 

66 

.33 

1 

74 

22 

.0 

0 

10 

3 

1 

P«HIS  UfiTERWORKS 

79 

2 

58 

8 

69 

0 

-  4. 

0 

90 

20 

48 

17 

23 

1 

0 

0 

0 

5 

00 

.21 

1 

47 

22 

.  0 

0 

10 

3 

1 

93 

1 

0 

0 

0 

0 

TUSCOLfi 

80 

0 

58 

6 

69 

3 

91 

20 

49 

26  + 

22 

3 

0 

0 

0 

6 

86 

1  .69 

1 

33 

21 

.0 

0 

1  1 

4 

2 

VfiNDSL Ifl   2  NW 

78 

OM 

59 

OM 

68 

5M 

90 

21 

48 

25 

31 

1 

0 

0 

0 

4 

96 

1 

66 

7 

.  0 

0 

8 

3 

2 

WINDSOR 

78 

6 

58 

7 

68 

7 

-  4. 

3 

90 

20 

48 

26  + 

26 

1 

0 

0 

0 

6 

37 

.  37 

2 

49 

22 

.0 

0 

1  1 

1 

1 

DIVISION 

58 

8 

-  4. 

7 

5 

19 

.56 

.  0 

T.           X  X 
SOUTHWEST  08 

ftNMfi   1  E 

80 

0 

68 

4 

69 

2 

-  5 

6 

92 

21  + 

50 

24+ 

12 

2 

0 

0 

0 

3 

78 

-  .61 

96 

5 

.  0 

0 

9 

2 

0 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

80 

8 

68 

8 

69 

8 

94 

21  + 

48 

24 

13 

2 

0 

D 

0 

2 

78 

1 

22 

15 

.0 

0 

1 

1 

C AHOK I A 

91 

1 

0 

0 

0 

0 

CfilHO  WSO  CI  R 

82 

0 

63 

6 

72 

8 

-  4. 

9 

97 

21 

65 

24 

2 

5 

0 

Q 

0 

4 

62 

.23 

1 

41 

5 

.  0 

0 

6 

3 

2 

CflRBONDPLE  SEWftGE  PL 

80 

8 

68 

4 

69 

6 

-  5. 

6 

92 

21 

49 

26 

10 

2 

0 

0 

0 

3 

16 

-  .86 

77 

15 

.  0 

0 

8 

2 

0 

CSRLYLE  RESERVOIR 

78 

1 

59 

0 

68 

6 

-  6 

1 

91 

21 

49 

24 

20 

1 

0 

0 

0 

J 

74 

-      .  93 

1 

46 

15 

.  0 

0 

9 

3 

1 

COBDEN  2  S 

80 

90 

22  + 

46 

1  7 

1  1 

3 

0 

0 

0 

3 

1  1 

65 

1 6 

.  0 

0 

3 

2 

0 

DU  QUOIN   1  NNW 

82 

OM 

69 

IM 

70 

6M 

-  4. 

4 

93 

21  + 

47 

24 

10 

2 

0 

0 

0 

2 

36 

-   1  .69 

72 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

KftSKftSKIO    R    NftV  LOCH 

81 

1 

60 

2 

70 

7 

94 

22+ 

51 

25 

9 

3 

0 

0 

0 

1 

91 

42 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

l-l«K«NDn    1  NW 

80 

t 

59 

6 

70 

0 

92 

20 

49 

24 

12 

3 

0 

0 

0 

4 

05 

67 

15 

.  0 

0 

10 

3 

0 

MARION    4  NNE 

67 

88 

22  + 

1  7 

28 

0 

0 

0 

0 

4 

1 2 

.  38 

1 

28 

6 

.  0 

0 

3 

2 

NftSHVILLE    4  NE 

79 

.4 

EO 

4 

69 

9 

92 

20 

49 

24 

12 

1 

0 

0 

0 

2 

97 

-   1  .  32 

1 

15 

15 

.0 

0 

8 

1 

1 

SPflRTf* 

80 

9 

60 

3 

70 

6 

-  4 

6 

91 

21 

51 

24 

6 

2 

0 

0 

0 

4 

06 

.07 

1 

94 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

WSTERLOO   1  WSW 

80 

6 

69 

4 

70 

0 

93 

20 

48 

26 

13 

2 

0 

0 

0 

1 

59 

-  2.51 

29 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

69 

9 

-  6 

2 

3 

20 

-1.12 

.0 

XXX 

SOUTHEflST  09 

ALBION 

81 

.  7 

59 

6 

70 

7 

93 

20 

49 

24 

9 

2 

0 

0 

0 

6 

46 

2.06 

1 

36 

21 

.0 

0 

8 

4 

4 

BROOKPORT  DftM  62 

81 

.2 

60 

.  7 

71 

0 

92 

21 

60 

17 

7 

3 

0 

0 

0 

4 

36 

.31 

1 

66 

23 

.0 

0 

7 

2 

2 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

91 

1  7 

16 

3 

0 

0 

4 

04 

1 

84 

.  0 

0 

6 

3 

1 

FAIRFIELD   RADIO  WFIW 

79 

.0 

67 

.  1 

68 

1 

-  6 

1 

91 

21 

49 

24  + 

23 

1 

0 

0 

0 

5 

15 

.80 

1 

08 

21 

.0 

0 

9 

4 

2 

HARRIS6URG 

82 

.9 

59 

.4 

71 

2 

-  4 

6 

94 

20 

51 

26  + 

4 

2 

0 

0 

0 

3 

67 

-  .24 

72 

7 

.0 

0 

7 

4 

0 

nCLEANSBOHO  2  ENE 

78 

.6 

58 

.6 

68 

6 

-  6 

8 

90 

21 

49 

24 

17 

1 

0 

0 

0 

3 

57 

-      .  44 

75 

20 

.0 

0 

9 

3 

0 

MT  CARMEL    1  NNW 

80 

.0 

59 

.5 

69 

8 

90 

20 

60 

26 

9 

1 

0 

0 

0 

6 

43 

1 

87 

23 

.0 

0 

9 

4 

2 

MOUNT  VERNON 

81 

.  4 

58 

.9 

70 

2 

-  4 

5 

95 

21 

60 

24+ 

9 

3 

0 

0 

0 

3 

15 

-  1.01 

74 

15 

.  0 

0 

8 

3 

0 

REND  LAKE  DAM 

ROSICLARE 

79 

.  7 

59 

.  1 

69 

4 

88 

21  + 

49 

17 

10 

0 

0 

0 

0 

3 

36 

.  83 

1 

30 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

69 

8 

-  5 

2 

4 

35 

.  1  1 

.0 

PRECIPITATION 


SEE  "ffEBEKCE  WO'ES  tOLlOklHO  S'OTION  INDEI 
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DniLY   PREC I P I TflT I  ON 


STRT ION 


MOOTMfcCST  01 

RLEOQ 
DIX8N 

FRCCPOfiT  UA^TC  MTB  PL T 

FUCTWi  onn  ts 

QALCNA  1  N 

QALVn 
QEnCSEB 

MENHCPIN  POfcCR  PL«MT 
ILLINOIS  CITT  Oftii  J6 

KEMANCC    1  C 
POL  INC  USD  AP 
nQBRISaN 
MDUHT  CARPOLL 
MEU  60ST0M  0«M  17 

PAU  PftU 
RQCHELLC  e  nu 
RQCKFORO  6  ENE 
ROCKrORO  WSQ  AP 
STOCK T3M 


NORTHEAST 

ANTI0CM  2  NU 
AURORA  COLLEGE 
BARRING TON 
CHANNAHON  DRESDEN  I' 
CHICAGO  0  HARE  WSO  > 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  niOUAT  USB  i 
OE  KftLt 
ELGIN 

GEBHARD  UOODS  ST  PAI 

JOL  lET  ORANOON  RO  Di 
JOL lET 

LA  SALLE    1  S 
nARCNGO 

MARSEILLES  LOCK 

nORRIS 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PE0T8HE 
PERU  3  W 

STREATOH  2  ENt 
UTICA  STARVED  BOCK 
UAUKEGAN   4  WSH 
WEATON  3  SE 


K5T 

AVOn    »  NE 

6ENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESOURC 
OLAOSTOnE  DAM 


PArSON 
OUINCV 

OUINCT  FAA  AP 

OUlNCr  DAM  21  ^ 

ouinct  rcmobial  bridge 
rushville 


BLOeninGTOn  UATERMRRS 
BLOQniNGTON  NORMAL 
CHENOA 
CHILL ICOTmE 


CL INTON 


SSw 


OECATUfi 
FARfCR  CITY 
HAVANA  POKR  STAT: 
LACON  3  e 
L  INCOLN 

MACK  I NAM 

MASON  CITT    1  NW 

ninONK  3  NE 

PttJHT  PULASKI 
PEORIA  USO  AP 

PETERSBURG  3  SSU 

PRINCEV/LLE    1  N 

TOULON 


DANVILLE 

OANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GieSSN  CITT 

MWAKEE  HTB  POLL  CTL 

rVHTICELLS  NO  3 
PIPER  CITV  3  Se 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIDELL 


a.es 
B.»e 


6.0 

0.6? 
5.8< 
5.4C 


6.41 

cat 

5  .6C 


4.DE 
6.3! 
6.0' 

5.3 

6.0C 


5  .61 
6.  7< 


6  -D; 

B.e: 

7.2C 


6  .CM 
4.6 


DRY   OF  MONTH 


.14  .95  3.. 
.20  3.14 

.37     .02  1. 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30 


3.  DO 
2.61 
.04  3.60 


1.02 
1  .39 
3.30 
2.06 


.66 

.01  2.36 


.45   1.41  l.O: 


3.33  .04 


.30 
.96  3.00 
1.01  .06 
.61  1.01 


SEE  REfCRCNCE  NOICS  FOLLOHINO  STRIIOtJ  IMOE« 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STHT ION 


KST  SOUTHWEST 

ftLTON  D«M  26 
BARRY 
BCflRDSTOun 
BLUFFS 
CftRL INVILLE 

eObMRDSVRLC 
GRAFTON 
GREENVILLE   I  E 
GRIGGSVILLE 
HARDIN 

HILLSeSRO  2  SSU 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE  2  SU 

KINCAID 

^EOORA 

nOUNT  OLIVE   I  E 
PAMA 

pleasamt  hill 
SPRINGFIELD  WSO  Al 
VIROEN    1  N 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  6  MU 
GREENUP 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOOft 
nOWEAQUA 
NEWTON  6  SSE 

OUNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SAINTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 
VANDAL lA  2  NW 
WILCOX 
WINDSOR 


SOUTHtCST  0 
ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO    ILL  UNI 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONOALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL lA  2  SU 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOKR  2  N 
KASKASKIA  R  NAV  LOCK 
MAKANDA    1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE   4  NE 

PRAIRIE  OU  ROCHER  IWS 

RED  BUD 

SPARTA 

WATERLOO    1  WSW 


SOUTHEAST  01 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  52 
CARMI  6  NW 
OIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GDLCQNDA  DAM  51 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  Pi 
rCLEANSBORO  2  ENE 

MT  CAHKL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
RENO  LAKE  0AM 
ROStCLARE 

SHAtMEETOt«i  NEW  101*1 
MATTiE  CITY 


1     2  3 


DAY   OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DOT  OF  MONTH 

a 

a 

! 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

a 

«             «  r 
N08TNUEST  01 

ALCOO 

MAX 

76 

79 

83 

02 

78 

76 

75 

73 

82 

72 

7  1 

75 

00 

66 

79 

69 

74 

86 

89 

90 

82 

78 

68 

79 

84 

S6 

87 

85 

70 . 0 

hIN 

S6 

55 

56 

60 

64 

63 

62 

57 

64 

57 

54 

49 

54 

60 

64 

66 

64 

54 

49 

49 

50 

51 

55 

57 

61 

68 

56.9 

DIXON 

MAX 

77 

78 

83 

85 

80 

78 

75 

76 

82 

69 

72 

75 

79 

03 

71 

63 

72 

04 

05 

91 

82 

78 

68 

72 

75 

80 

83 

85 

07 

85 

78 . 4 

MIN 

SO 

59 

55 

62 

64 

64 

63 

59 

62 

58 

52 

46 

52 

64 

64 

65 

50 

48 

47 

50 

54 

S3 

56 

61 

69 

56.6 

FREEPOfiT  wftSTE   WTR  PL T 

MAX 

69 

75 

75 

83 

85 

76 

80 

75 

74 

02 

67 

70 

73 

75 

60 

68 

63 

70 

83 

65 

91 

79 

66 

65 

70 

72 

78 

82 

83 

86 

76.0 

MIN 

«6 

47 

47 

59 

61 

64 

63 

56 

58 

56 

51 

45 

54 

50 

62 

63 

63 

47 

47 

SO 

53 

53 

56 

61 

67 

54.8 

ruLTOH  OBM  13 

MAX 

69 

70 

75 

80 

83 

76 

76 

73 

74 

61 

66 

70 

^4 

76 

01 

68 

63 

71 

82 

82 

87 

00 

68 

67 

SO 

78 

81 

85 

83 

75 . 7 

i6 

58 

59 

62 

65 

64 

60 

61 

62 

58 

57 

67 

59 

56 

67 

60 

50 

52 

55 

55 

65 

59 

61 

63 

65 

58.4 

MAX 

6< 

75 

78 

81 

82 

73 

75 

73 

75 

60 

70 

70 

74 

77 

83 

74 

64 

72 

83 

07 

90 

00 

64 

60 

70 

74 

80 

02 

83 

86 

76.3 

61 

55 

58 

60 

61 

63 

63 

58 

61 

57 

53 

40 

51 

60 

64 

64 

68 

47 

47 

49 

52 

56 

59 

63 

64 

66.2 

RENESEO 

MAX 

76 

77 

83 

64 

74 

76 

72 

73 

82 

72 

69 

74 

79 

85 

72 

65 

73 

05 

87 

92 

82 

68 

70 

82 

85 

03 

05 

77.8 

63 

56 

59 

62 

64 

62 

62 

59 

60 

55 

54 

50 

52 

66 

66 

64 

55 

51 

50 

51 

S3 

SO 

59 

63 

68 

57.7 

HENNEPIN   POkCR  PLANT 

MAX 

70 

79 

82 

84 

83 

74 

73 

78 

82 

79 

72 

74 

79 

82 

74 

74 

74 

03 

86 

90 

84 

00 

68 

7 1 

75 

01 

63 

04 

86 

84 

70.2 

51 

60 

56 

56 

62 

64 

61 

57 

63 

56 

53 

49 

50 

65 

63 

64 

55 

48 

51 

46 

so 

SO 

55 

5S 

70 

ss.e 

KEt*NEE    1  E 

MAX 

66 

73 

77 

80 

82 

72 

76 

72 

75 

81 

70 

69 

72 

77 

81 

70 

64 

71 

64 

65 

88 

01 

63 

67 

66 

7 1 

77 

60 

84 

66 

75.4 

61 

50 

56 

56 

63 

64 

63 

58 

63 

57 

54 

50 

51 

64 

62 

63 

64 

48 

47 

48 

49 

52 

54 

55 

70 

55.7 

MOL  IHE  ^rsO  AP 

MAX 

70 

77 

82 

82 

77 

78 

74 

73 

8  1 

72 

71 

74 

78 

85 

73 

65 

73 

86 

86 

90 

82 

74 

69 

70 

73 

77 

82 

84 

86 

85 

77.9 

49 

53 

59 

62 

64 

65 

6L 

59 

66 

58 

52 

48 

52 

67 

66 

66 

56 

52 

49 

48 

so 

53 

54 

61 

65 

57.0 

Monois9N 

MAX 

74 

74 

80 

83 

80 

74 

72 

7  1 

8  1 

78 

60 

74 

75 

83 

74 

70 

72 

02 

06 

92 

09 

62 

68 

7  1 

73 

79 

04 

84 

86 

84 

78 .  1 

66 

57 

56 

60 

66 

66 

63 

60 

64 

59 

52 

52 

46 

65 

68 

65 

55 

50 

49 

50 

52 

54 

57 

63 

68 

57.3 

fOL'IT  CARROLL 

MAX 

78 

75 

81 

02 

82 

70 

74 

73 

61 

60 

7  1 

74 

76 

81 

75 

66 

71 

82 

03 

9 1 

91 

80 

67 

70 

73 

76 

6 1 

84 

85 

85 

78.3 

46 

44 

54 

60 

60 

64 

62 

56 

61 

57 

51 

43 

50 

64 

64 

63 

54 

48 

45 

46 

47 

50 

52 

54 

65 

53.6 

PAW  PAU 

MAX 

66 

74 

72 

80 

83 

61 

74 

69 

77 

78 

65 

67 

66 

75 

80 

60 

68 

80 

82 

69 

79 

60 

67 

66 

71 

78 

80 

82 

85 

74.3 

50 

50 

53 

55 

58 

62 

60 

56 

57 

58 

51 

48 

49 

64 

64 

63 

53 

46 

47 

40 

51 

53 

55 

57 

63 

54.2 

ROCMELLE   6  NU 

MAX 

75 

75 

79 

82 

79 

75 

74 

74 

79 

78 

73 

70 

76 

80 

70 

61 

69 

80 

60 

89 

00 

78 

67 

69 

71 

77 

81 

01 

03 

82 

76.2 

MIN 

40 

52 

53 

60 

64 

64 

63 

50 

61 

56 

46 

52 

51 

63 

63 

64 

51 

46 

46 

40 

50 

51 

65 

60 

66 

55.3 

ROCKFORO   WSO  AP 

MAX 

76 

76 

82 

66 

77 

78 

75 

76 

81 

66 

70 

74 

75 

81 

70 

61 

70 

01 

83 

9 1 

62 

68 

60 

70 

73 

79 

82 

82 

86 

63 

76.7 

MIN 

44 

51 

53 

62 

64 

66 

63 

58 

61 

52 

50 

46 

S3 

56 

64 

52 

48 

50 

65 

62 

67 

51 

49 

49 

51 

54 

54 

57 

60 

60 

55.4 

STOC«TON 

n«x 

74 

73 

79 

80 

77 

76 

70 

72 

78 

71 

69 

71 

74 

75 

70 

61 

70 

80 

81 

97 

78 

76 

66 

68 

71 

77 

79 

80 

81 

02 

74.9 

MIN 

49 

58 

56 

52 

62 

62 

62 

64 

54 

55 

52 

49 

54 

56 

65 

49 

46 

52 

62 

62 

64 

52 

42 

47 

49 

51 

51 

51 

60 

62 

54.3 

TISHILUA 

MAX 

72 

79 

82 

83 

75 

75 

74 

77 

83 

82 

72 

74 

79 

82 

77 

69 

72 

83 

87 

09 

66 

02 

67 

74 

73 

79 

82 

02 

04 

86 

78.7 

50 

49 

56 

58 

60 

65 

63 

59 

63 

59 

54 

46 

M 

68 

61 

52 

48 

50 

65 

63 

64 

55 

48 

49 

46 

56 

50 

54 

55 

71 

56.2 

WALNUT 

MAX 

76 

76 

79 

83 

80 

76 

73 

77 

82 

80 

71 

73 

79 

61 

71 

65 

71 

03 

85 

09 

86 

00 

66 

70 

73 

79 

83 

84 

85 

84 

76.0 

»            *  * 

MIN 

52 

55 

59 

65 

63 

63 

62 

58 

60 

57 

53 

47 

53 

63 

66 

63 

53 

47 

46 

49 

52 

55 

60 

60 

68 

56.6 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH   2  NU 

MAX 

69 

81 

04 

70 

75 

81 

63 

69 

73 

73 

60 

69 

59 

66 

00 

80 

83 

6 1 

62 

62 

69 

72 

78 

80 

84 

85 

74.6 

MIN 

40 

48 

48 

54 

64 

63 

63 

60 

56 

62 

48 

45 

46 

53 

56 

58 

58 

48 

46 

45 

45 

50 

50 

52 

61 

52.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

75 

76 

85 

87 

76 

76 

79 

62 

67 

69 

73 

78 

82 

71 

61 

68 

83 

83 

90 

83 

80 

65 

70 

73 

78 

02 

82 

85 

86 

77.3 

MIN 

50 

51 

54 

61 

65 

65 

62 

60 

61 

56 

52 

48 

52 

66 

63 

65 

50 

40 

40 

40 

53 

52 

56 

57 

58 

55.7 

BARHINGTON 

MAX 

76 

76 

81 

65 

69 

72 

72 

80 

70 

60 

55 

81 

03 

90 

02 

65 

62 

68 

7  1 

76 

79 

80 

85 

82 

74.8 

MIN 

46 

47 

52 

59 

64 

63 

62 

57 

57 

49 

49 

42 

51 

60 

62 

62 

49 

47 

46 

43 

46 

45 

49 

53 

60 

52.  1 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

76 

67 

81 

65 

67 

72 

72 

78 

72 

60 

62 

00 

61 

87 

82 

64 

55 

58 

64 

70 

70 

71 

84 

62 

72.2 

MIN 

55 

56 

56 

66 

64 

62 

60 

5/ 

60 

5a 

54 

66 

59 

62 

60 

62 

53 

51 

53 

54 

57 

56 

60 

61 

60 

56.0 

CHICAGO  0  HARE   WSO  AP 

MAX 

80 

73 

76 

75 

81 

66 

69 

74 

74 

79 

72 

61 

65 

01 

82 

90 

82 

65 

63 

67 

70 

75 

76 

70 

85 

82 

75. 1 

MIN 

50 

51 

51 

63 

66 

65 

64 

61 

64 

52 

52 

49 

54 

53 

66 

60 

64 

52 

51 

61 

40 

SO 

51 

S3 

S6 

62 

55. B 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

80 

05 

87 

79 

78 

83 

83 

69 

73 

76 

78 

02 

75 

64 

79 

83 

84 

90 

05 

60 

60 

64 

60 

75 

76 

84 

86 

76.7 

MIN 

51 

52 

55 

65 

67 

66 

65 

65 

67 

62 

53 

52 

58 

67 

61 

66 

55 

51 

53 

52 

55 

52 

56 

60 

71 

50.4 

CHICAGO   MIOWAT   USO  AP 

MAX 

90 

ae 

80 

78 

84 

66 

70 

72 

76 

80 

75 

63 

67 

81 

84 

91 

83 

67 

63 

65 

7  1 

76 

78 

77 

86 

85 

76.0 

MIN 

47 

51 

51 

61 

65 

64 

66 

62 

65 

56 

54 

51 

54 

57 

68 

65 

64 

53 

51 

52 

50 

55 

54 

54 

57 

63 

57.2 

OE  lALB 

MAX 

85 

76 

79 

77 

68 

72 

77 

79 

75 

67 

66 

81 

82 

89 

89 

63 

64 

69 

72 

70 

84 

03 

84 

82 

77.5 

MIN 

49 

52 

52 

61 

62 

65 

62 

59 

59 

56 

50 

48 

50 

65 

63 

64 

51 

46 

47 

45 

51 

51 

53 

57 

69 

55.2 

GCBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

80 

83 

66 

70 

78 

72 

69 

72 

60 

72 

85 

62 

89 

05 

69 

67 

71 

76 

79 

62 

84 

86 

77. 1 

MIN 

49 

50 

53 

60 

64 

62 

62 

64 

65 

63 

55 

46 

56 

49 

55 

62 

68 

65 

59 

48 

46 

44 

59 

46 

51 

55 

63 

56.2 

JOL  lET 

MAX 

79 

82 

84 

06 

69 

73 

00 

82 

81 

71 

57 

83 

84 

90 

90 

00 

63 

71 

74 

79 

81 

02 

89 

86 

00. 1 

MIN 

49 

49 

51 

61 

64 

65 

62 

64 

61 

53 

51 

49 

52 

48 

51 

48 

49 

50 

54 

58 

55 

54.5 

MARENGO 

MAX 

70 

82 

78 

70 

74 

75 

02 

73 

65 

66 

81 

03 

92 

89 

78 

63 

68 

72 

79 

83 

04 

84 

84 

77.9 

MIN 

47 

52 

60 

61 

64 

6? 

63 

50 

59 

55 

50 

44 

52 

60 

69 

64 

53 

46 

48 

44 

49 

49 

52 

56 

68 

53.6 

OTTAWA 

MAX 

80 

82 

81 

75 

8 1 

04 

77 

66 

72 

84 

06 

91 

06 

83 

69 

72 

75 

81 

85 

85 

87 

87 

00-4 

MIN 

51 

53 

58 

56 

66 

66 

63 

61 

66 

61 

56 

47 

52 

58 

64 

67 

65 

55 

46 

48 

46 

S2 

SI 

56 

58 

72 

57.  1 

PARK  FOREST 

MAX 

80 

65 

68 

73 

80 

SO 

74 

64 

63 

01 

80 

89 

82 

68 

66 

65 

70 

75 

70 

79 

06 

84 

75  .8 

MIN 

46 

4S 

51 

62 

66 

64 

56 

6C 

65 

52 

52 

48 

56 

60 

56 

51 

46 

54 

65 

62 

65 

52 

50 

50 

46 

50 

45 

56 

56 

68 

55.6 

PERU  2  w 

MAX 

78 

77 

82 

83 

87 

75 

75 

8! 

84 

80 

72 

74 

73 

81 

75 

68 

74 

04 

86 

92 

91 

ei 

68 

60 

74 

00 

S3 

84 

88 

85 

79.4 

51 

58 

58 

64 

65 

69 

55 

59 

60 

57 

47 

46 

51 

53 

49 

49 

45 

50 

65 

56 

63 

54 

47 

47 

48 

51 

51 

54 

54 

66 

54.7 

WAUKEGAN   ^  WSW 

MAX 

69 

68 

68 

79 

84 

75 

77 

76 

71 

82 

63 

68 

73 

73 

80 

71 

60 

65 

81 

01 

77 

SO 

60 

59 

65 

69 

74 

76 

75 

85 

72.6 

MIN 

48 

50 

50 

54 

64 

61 

59 

59 

61 

62 

50 

48 

52 

53 

57 

50 

40 

50 

52 

57 

58 

50 

49 

51 

46 

40 

SO 

54 

55 

57 

53.8 

WHEATON   3  SE 

MAX 

74 

75 

82 

05 

85 

76 

76 

73 

02 

81 

70 

74 

79 

81 

80 

72 

66 

82 

84 

90 

88 

04 

76 

71 

75 

80 

82 

81 

67 

85 

70.4 

MIN 

46 

47 

48 

99 

63 

63 

62 

64 

59 

55 

50 

43 

45 

53 

58 

50 

50 

50 

64 

61 

64 

59 

51 

44 

44 

40 

45 

49 

52 

68 

53.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIONINO  SIflTlON  INDEX 


-7  - 


DAILY  TEMPERflTURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

U 

a 
q: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

XXX 

WEST  03 

mx 

MIN 

GOLDEN    1  NU 

MBX 
MIN 

75 

78 

79 

81 

78 

76 

77 

76 

81 
68 

72 

72 

75 

79 

86 

74 

69 

73 

84 

89 

88 

83 

82 

65 

69 

73 

78 

82 

86 

89 

88 

58 

78.6 
57.4 

MBX 
MIN 

75 
50 

80 
52 

SO 
56 

81 

75 
64 

76 
64 

73 
62 

74 

82 
68 

75 
66 

71 

75 

79 
52 

86 

77 

67 

74 

84 

91 

90 

85 

82 

70 

72 

75 

79 

82 

84 

86 

85 
68 

78.8 
57.  1 

MIN 

75 
49 

80 
54 

82 
66 

83 
60 

78 
64 

76 
64 

73 
63 

74 
57 

80 
66 

71 
57 

71 

53 

75 
48 

80 
53 

86 
60 

74 

55 

66 
48 

74 
47 

86 
56 

90 
64 

89 
66 

83 
64 

74 

55 

67 
50 

68 
46 

72 
47 

78 
50 

82 
54 

83 
55 

86 
60 

69 

78.0 
56.3 

OUIMClr 

MBX 

76 
54 

79 
55 

81 
61 

80 
63 

75 
64 

77 
66 

""S 
64 

74 
59 

79 
67 

76 
60 

70 
57 

77 
52 

80 
58 

85 
63 

78 
64 

71 
53 

75 
49 

85 
59 

90 
62 

90 
76 

07 
71 

83 
58 

70 
53 

72 
51 

75 
52 

80 
54 

81 
58 

85 
57 

89 
65 

86 

79.4 
5S.9 

OylNCY  FAft  ftp 

nflx 

MIN 

74 

53 

77 
56 

79 
58 

79 
61 

73 
64 

77 
66 

72 
64 

74 

59 

80 
64 

73 
59 

70 
55 

73 
51 

78 
56 

84 
61 

75 
54 

61 
50 

72 
48 

83 
55 

88 
63 

88 
70 

83 
70 

76 
56 

70 
52 

71 
49 

74 
50 

77 
51 

81 
55 

82 
59 

87 
61 

84 
66 

77.2 
57.9 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

76 
58 

71 
58 

77 
54 

83 

60 

79 
63 

78 
60 

73 
64 

74 

60 

78 
58 

68 

68 

69 
54 

77 

60 

77 
6 1 

79 

68 

67 

84 

87 

88 

80 

80 

68 

67 

72 

76 

80 

85 

84 
54 

66.2 

CENTRBL  Of 

BLOOMINGTOM  NORMAL 

MBX 
MIN 

75 

79 

82 

84 

84 

73 
66 

74 

77 
66 

70 

60 

71 

74 

79 

81 

81 

73 

70 

83 

86 

91 

88 

81 

66 

68 

72 

79 

81 

87 

86 

85 

72 

79.2 
57.6 

CH£NOn 

MAX 
MIN 

75 
50 

79 

82 
56 

85 
56 

83 

75 
63 

76 
63 

80 
65 

83 
69 

82 
58 

72 

74 

50 

80 

78 
6 1 

75 
62 

62 
50 

72 
50 

83 

86 
62 

90 

85 

80 

66 

69 

72 

77 

82 

83 

85 

85 
71 

78.5 
56.9 

DECftTUR 

MAX 
MIN 

75 
52 

78 

80 

83 

79 

80 

74 
64 

78 

82 
67 

77 

70 

73 

75 

82 
6 1 

77 
6 1 

69 

71 

82 

86 

89 

83 

79 

68 

69 

72 

77 

80 

81 

84 

88 
72 

78.0 
58.3 

FftRrtR  CITr 

MAX 
MIN 

82 

84 

80 

80 

74 

76 

83 

75 

70 

75 

78 

80 

72 

72 

82 

86 

90 

87 

77 

68 

70 

73 

78 

82 

82 

85 

87 

72 

78.8 
58.0 

MftvftNfl  POWtR  STATION 

MBX 
MIN 

75 

79 

81 

83 

77 

77 

78 

84 

78 

'5 

76 

78 

85 

82 

75 

73 

85 

89 

89 

81 

68 

69 

72 

77 

83 

84 

87 

87 
73 

79.5 
58.0 

LBCON  2  E 

MBX 
MIN 

76 

79 

31 

83 

81 

75 

73 

73 

80 

78 

72 

74 

79 

82 

72 

68 

71 

82 

82 

90 

87 

82 

68 

69 

73 

79 

82 

84 

84 

84 

70 

78.  1 

57.  1 

L INCOLN 

MAX 
MIN 

75 
52 

77 

80 

82 
50 

75 

75 

76 

75 

82 

72 

72 

74 

75 

83 
62 

77 
60 

72 

72 
50 

82 

87 

89 

83 
65 

72 

57 
50 

69 

72 

77 
52 

80 

81 

58 

84 

86 
73 

77.4 
58.2 

MftSON  CITT    1  HU 

MIN 

74 

54 

78 
53 

81 
57 

83 

60 

79 
65 

77 
65 

77 
64 

75 
63 

82 
63 

75 
59 

72 
54 

74 

50 

77 
54 

84 

60 

77 
60 

72 
50 

73 
50 

82 
53 

88 
54 

89 
65 

91 
65 

79 
57 

68 
50 

68 
50 

72 
51 

78 
53 

81 
55 

82 
59 

85 
59 

70 

78  .6 
57.9 

MIMOMH    3  NE 

MAX 

76 
51 

78 
52 

82 
56 

86 
60 

85 
65 

73 
65 

74 
53 

78 
62 

82 
74 

82 
56 

72 
54 

73 
49 

78 
53 

80 
61 

80 
60 

71 
61 

72 
47 

84 
64 

87 
62 

89 
66 

89 
64 

83 
56 

66 
47 

68 
47 

72 
48 

77 
52 

80 
51 

82 
55 

87 
58 

87 

79.  1 
57  .  1 

PCORIR   USO  AP 

MAX 
MIN 

75 
50 

79 
52 

82 
54 

83 
59 

73 
64 

76 
66 

73 
65 

77 
58 

83 
66 

72 
57 

71 
53 

74 
47 

77 
52 

82 
60 

75 
53 

64 

50 

72 
47 

83 

52 

87 
65 

89 

66 

81 

66 

73 
54 

68 
48 

69 
49 

72 
49 

77 

50 

81 
51 

82 
58 

85 
58 

84 

62 

77.3 
56.0 

PBIMCEVILLE    1  N 

XXX 

MAX 
MIN 

74 

77 

80 

33 

81 

75 

72 

76 

81 

80 

70 

73 

76 

80 
60 

77 

57 
52 

70 

81 

85 

85 

80 

75 

65 

67 

70 

75 
50 

79 
52 

81 
56 

84 

62 

83 
71 

57.2 

EAST  05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

75 
52 

80 
48 

83 
i>4 

84 

82 

81 
65 

80 

77 
67 

83 

72 

82 

60 

71 
53 

74 

78 
49 

81 
57 

78 
6 1 

74 

52 

70 
46 

82 
50 

85 
64 

90 
65 

as 

65 

81 
63 

56 
52 

70 
52 

72 
50 

'.!> 
49 

80 
50 

8! 
5 1 

85 
53 

89 
71 

79.3 
56.7 

HOOPESTOM 

MAX 
MIN 

76 

78 

81 

83 
60 

78 
63 

79 

76 

77 

81 

76 

70 

72 
50 

76 
55 

79 
58 

76 
6 1 

63 
5 1 

69 
48 

82 
54 

84 
65 

89 
66 

85 
64 

79 
61 

65 
50 

69 
50 

72 

78 
50 

82 
53 

81 

56 

84 

58 

87 
70 

77.6 
57.5 

KAMRAKEE    WTR   POLL  CTL 

MAX 
MIN 

73 

75 

77 

82 

86 

72 

75 
65 

77 

80 
68 

83 
62 

65 
60 

69 
54 

74 

55 

79 
59 

80 
64 

75 
53 

64 

53 

72 
54 

82 
58 

85 
67 

90 
65 

83 
62 

65 
53 

65 
53 

69 
52 

72 
5 1 

77 
52 

81 

57 

81 

58 

86 
66 

76.5 
59.2 

PIPER  CITr  3  SE 

MAX 
MIN 

77 

82 

82 

B7 

83 

78 

75 

79 

83 
70 

80 

60 

70 
53 

75 

80 

80 
56 

78 
60 

71 
49 

72 

85 
55 

85 
64 

91 
67 

88 

60 

79 
57 

64 
49 

69 
48 

73 
47 

79 
50 

82 
52 

83 
55 

88 

58 

88 

72 

79.5 
56.7 

PON  TIAC 

MIN 

77 
53 

80 
63 

83 
57 

85 
57 

85 
65 

74 

65 

75 
64 

79 
54 

83 
71 

82 
61 

72 
55 

74 

50 

81 
49 

79 
49 

76 
49 

72 
52 

72 
50 

83 
50 

86 
60 

90 
68 

90 
64 

81 

60 

69 
49 

70 
48 

74 
49 

78 
54 

83 
53 

84 

58 

85 
68 

88 
73 

79.7 
57.3 

RAMT9UL 

MAX 

72 
52 

72 
54 

73 
56 

83 
60 

85 
64 

72 
65 

82 
52 

75 
65 

77 
67 

82 
62 

70 
55 

69 
49 

73 
53 

79 
59 

81 
63 

77 
53 

63 
48 

71 
53 

84 
59 

85 
66 

92 
65 

82 
65 

73 
49 

65 
48 

69 
49 

72 
52 

81 

55 

81 

57 

80 
62 

82 
72 

76.7 
58.0 

URBANA 

MAX 
MIN 

75 
54 

79 
52 

81 
58 

84 

60 

70 
64 

80 
64 

73 

63 

>5 

67 

82 
63 

70 
58 

68 
56 

73 
52 

76 
57 

80 
61 

77 
58 

62 
53 

70 
52 

81 
56 

85 
64 

89 
67 

82 
65 

72 
52 

66 
49 

70 
50 

72 
50 

77 
54 

80 
56 

81 
59 

84 
61 

88 
70 

76.7 
58.2 

WATSEKA   2  MU 

X 

MAX 
MIN 

75 

79 

80 

82 

79 

79 

79 

79 

83 
69 

79 
6 1 

69 
5 1 

72 
49 

77 
50 

78 
58 

75 
58 

72 
51 

69 
47 

80 
52 

83 
64 

88 
66 

87 
64 

80 
58 

66 
58 

69 
49 

72 
47 

78 
51 

80 
5  1 

81 
54 

83 
56 

86 
71 

78 . 0 
56.6 

ttST  SOUTHWEST  06 

ftLTON  0«n  26 

MAX 
MIN 

67 
67 

75 
56 

79 
60 

79 
64 

82 
65 

75 
67 

80 
65 

74 

65 

78 
66 

83 
60 

75 
62 

73 
57 

76 
60 

79 
63 

82 
59 

80 
56 

65 
55 

74 
56 

64 
64 

87 
66 

91 
72 

87 
66 

84 

53 

70 
55 

69 
53 

74 
55 

80 
59 

82 
62 

83 

65 

85 
69 

78.4 

61  .  1 

CftHL INVILLE 

MBX 
MIN 

75 
55 

80 
51 

81 
56 

83 
59 

81 
65 

81 
65 

77 
64 

75 
65 

84 
65 

80 
60 

74 
55 

76 
50 

79 
56 

85 
60 

81 
59 

74 
49 

73 
48 

84 

52 

88 
64 

93 
71 

89 
69 

85 
59 

70 
50 

68 
48 

74 
46 

79 
48 

82 
53 

84 

58 

86 
60 

89 
71 

80.3 
57.7 

GHIGGSVILLE 

MBX 
MIN 

74 

52 

78 

55 

79 
60 

80 
59 

79 
63 

77 
64 

74 

62 

75 
59 

82 
66 

73 
58 

70 
57 

75 
51 

78 
57 

84 

61 

76 
60 

72 
50 

72 
46 

82 
58 

86 
62 

89 
72 

83 
67 

80 
57 

69 
49 

69 
49 

73 
49 

''7 
50 

81 
55 

85 
57 

86 
63 

85 
72 

78.  1 
58.0 

HILLSBORO  2  SSU 

MAX 
MIN 

74 
64 

78 
58 

79 
58 

82 
60 

00 
65 

81 
65 

73 
63 

74 
65 

82 
65 

76 
60 

71 

55 

75 
51 

73 
55 

83 
60 

80 
59 

73 
50 

70 
49 

81 
54 

85 
63 

89 
68 

87 
66 

84 

61 

69 
49 

68 
48 

73 
49 

77 
52 

80 
57 

83 
62 

84 

60 

85 
63 

78.3 
58.  1 

JftCHSONVILl  E 

MAX 
MIN 

66 

52 

74 

52 

78 
67 

80 
60 

82 
64 

74 

65 

79 
64 

74 

62 

V8 
63 

81 

60 

74 
55 

71 

52 

74 

57 

77 
61 

85 
62 

77 
51 

68 
49 

72 
53 

84 

60 

87 
65 

91 
66 

84 
64 

72 
50 

68 
49 

69 
49 

72 
51 

78 
53 

81 
55 

83 

59 

85 
62 

77.3 
57.4 
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DAILY  TEMPERnTURES 


STATION 

DfiY  OF  MONTH 

—  

o 

fX 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

6 

9 

1  Q 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

UJ 

tz 

JERSCyvILLC  2  SM 

MAX 

73 

78 

79 

81 

81 

80 

78 

75 

81 

SI 

74 

75 

79 

83 

80 

85 

91 

91 

86 

75 

70 

74 

7S 

82 

84 

85 

79.9 

MIN 

55 

49 

54 

58 

66 

65 

63 

62 

65 

60 

63 

52 

53 

69 

60 

47 

47 

61 

62 

73 

70 

65 

51 

47 

47 

49 

50 

53 

5S 

70 

67.0 

PANA 

MAX 

72 

76 

78 

SI 

79 

79 

73 

74 

82 

77 

70 

73 

75 

81 

78 

81 

85 

90 

82 

81 

67 

68 

71 

75 

79 

80 

83 

88 

77.3 

MXN 

5^ 

64 

68 

68 

66 

67 

64 

67 

66 

62 

66 

53 

56 

61 

62 

51 

50 

65 

64 

66 

67 

59 

50 

48 

49 

54 

56 

60 

59 

74 

69.  1 

SPRINGF  lELD   WS3  ftP 

MAX 

75 

79 

80 

93 

74 

SO 

75 

75 

84 

75 

73 

75 

78 

89 

92 

84 

72 

70 

70 

74 

79 

83 

84 

87 

88 

78.  7 

53 

63 

56 

62 

68 

67 

66 

65 

67 

58 

56 

49 

56 

61 

66 

51 

50 

65 

65 

68 

67 

65 

51 

50 

48 

49 

54 

69 

61 

62 

67.9 

VIRDCN    1  N 

MAX 

75 

78 

79 

83 

SO 

SO 

76 

75 

81 

80 

72 

74 

76 

84 

77 

63 

71 

82 

86 

90 

90 

86 

68 

67 

72 

77 

81 

S3 

85 

78. 6 

MIN 

5^ 

69 

67 

59 

65 

65 

63 

66 

66 

57 

61 

50 

56 

69 

68 

66 

60 

48 

47 

46 

48 

62 

69 

61 

71 

57.2 

VMITC    HALL    1  E 

MAX 

75 

78 

80 

82 

8  1 

79 

78 

76 

84 

SO 

74 

74 

85 

SO 

77 

*                 X  X 

MIN 

56 

63 

66 

59 

66 

66 

67 

63 

67 

59 

66 

52 

55 

61 

60 

60 

49 

52 

64 

72 

70 

61 

63 

60 

50 

62 

57 

67 

69 

70 

58.  7 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

M«X 

73 

77 

79 

83 

78 

SO 

73 

75 

82 

SO 

70 

76 

79 

90 

79 

85 

90 

88 

84 

68 

69 

73 

78 

SO 

81 

84 

78.6 

MIN 

55 

56 

60 

69 

64 

66 

66 

68 

70 

59 

66 

62 

5S 

60 

61 

54 

60 

64 

63 

67 

67 

65 

61 

49 

49 

64 

66 

66 

66 

69 

69.0 

EFF  INGHAIi 

MAX 

75 

80 

81 

S6 

81 

82 

73 

76 

86 

SO 

75 

76 

76 

82 

81 

83 

86 

92 

89 

84 

68 

70 

72 

78 

81 

82 

86 

79.7 

MIN 

54 

52 

56 

68 

65 

67 

63 

67 

66 

62 

55 

63 

54 

60 

60 

52 

49 

63 

64 

67 

67 

64 

62 

48 

61 

61 

67 

68 

68 

68 

6S.4 

FlORA  9  hU 

MAX 

76 

79 

81 

84 

82 

S3 

76 

77 

84 

80 

76 

75 

78 

83 

82 

81 

S3 

86 

91 

87 

86 

70 

70 

74 

77 

SO 

SI 

85 

80.2 

MIN 

55 

51 

64 

58 

65 

66 

63 

67 

63 

62 

55 

52 

50 

60 

60 

51 

50 

53 

63 

69 

66 

62 

62 

47 

49 

50 

54 

54 

55 

69 

57  .5 

MARSHAL  L    1  C 

MAX 

75 

79 

81 

84 

77 

80 

78 

75 

83 

83 

73 

74 

77 

80 

79 

79 

70 

80 

86 

90 

90 

S3 

70 

71 

72 

77 

79 

79 

84 

79.  1 

55 

51 

65 

66 

62 

64 

64 

67 

71 

60 

57 

52 

51 

68 

60 

54 

49 

52 

60 

66 

67 

54 

52 

49 

49 

51 

55 

56 

56 

69 

57  .  7 

MRTTOON 

75 

78 

81 

83 

70 

81 

73 

76 

83 

73 

70 

74 

77 

82 

78 

64 

72 

82 

85 

91 

85 

76 

67 

70 

73 

77 

SO 

81 

85 

77.6 

niN 

54 

52 

66 

68 

65 

65 

64 

66 

66 

58 

56 

53 

54 

60 

68 

52 

49 

55 

63 

67 

65 

54 

50 

48 

50 

53 

56 

58 

60 

66 

67.7 

AOuA 

ntx 

74 

79 

82 

84 

77 

81 

76 

77 

S4 

79 

72 

74 

77 

82 

79 

87 

91 

87 

80 

69 

69 

73 

78 

81 

82 

86 

79.2 

niN 

54 

52 

67 

59 

65 

65 

56 

67 

66 

61 

64 

51 

55 

60 

61 

63 

48 

63 

64 

67 

66 

62 

60 

48 

49 

55 

56 

69 

58 

72 

68.4 

NEWTOM  6  SSE 

tIBX 

74 

76 

78 

79 

82 

70 

81 

77 

76 

83 

73 

75 

74 

SI 

79 

63 

70 

81 

86 

90 

86 

84 

68 

70 

72 

77 

80 

80 

77.4 

nlM 

56 

53 

56 

69 

69 

64 

64 

65 

65 

64 

57 

63 

63 

69 

61 

53 

52 

54 

57 

63 

68 

66 

52 

49 

51 

62 

64 

67 

57 

64 

67.9 

OLNEV    2  S 

M«X 

77 

78 

82 

86 

82 

82 

79 

77 

85 

SO 

76 

77 

78 

83 

81 

78 

83 

S6 

91 

89 

86 

73 

71 

73 

7S 

81 

81 

86 

SO.  3 

MIN 

57 

51 

54 

68 

66 

66 

65 

67 

66 

63 

54 

62 

60 

59 

61 

54 

52 

53 

64 

67 

69 

65 

54 

50 

53 

51 

65 

56 

53 

70 

58.5 

PAL  E  ST  I NE 

75 

79 

81 

86 

72 

81 

79 

76 

S3 

76 

76 

76 

78 

80 

81 

69 

72 

84 

86 

91 

90 

84 

75 

72 

73 

76 

SO 

80 

85 

79.3 

MXN 

57 

63 

67 

60 

65 

66 

66 

68 

72 

63 

57 

63 

61 

60 

60 

55 

51 

54 

64 

67 

68 

65 

55 

50 

52 

52 

55 

56 

56 

70 

59.3 

PAR  IS  UATE.RUORKS 

75 

SO 

82 

86 

80 

82 

79 

75 

S3 

SI 

71 

76 

77 

80 

SO 

70 

82 

86 

90 

66 

80 

67 

72 

73 

78 

80 

81 

87 

79.2 

MIN 

54 

63 

57 

69 

63 

66 

64 

67 

71 

61 

55 

50 

55 

59 

60 

64 

48 

66 

64 

66 

70 

67 

62 

60 

60 

63 

56 

57 

67 

70 

68.8 

74 

SO 

82 

86 

82 

86 

73 

78 

86 

80 

76 

76 

79 

84 

83 

79 

86 

86 

93 

89 

86 

70 

69 

74 

78 

81 

82 

86 

80.6 

MIN 

56 

62 

65 

68 

66 

67 

63 

66 

66 

63 

54 

53 

51 

61 

60 

58 

SO 

53 

66 

69 

67 

69 

53 

60 

63 

52 

67 

66 

66 

70 

68.9 

TUSCOLft 

mx 

75 

SO 

82 

84 

83 

82 

82 

76 

84 

84 

73 

74 

77 

87 

91 

90 

83 

68 

69 

73 

77 

81 

82 

85 

00 

eo.o 

64 

53 

66 

67 

66 

67 

62 

66 

68 

60 

56 

63 

54 

59 

60 

53 

51 

53 

63 

67 

66 

62 

50 

49 

49 

63 

66 

69 

67 

68  .6 

VANDAL lA  2  NM 

71 

73 

77 

79 

83 

77 

83 

72 

76 

83 

74 

73 

76 

82 

79 

63 

70 

81 

87 

90 

87 

86 

85 

69 

67 

73 

80 

81 

78.0 

MIN 

55 

53 

58 

59 

66 

66 

66 

66 

66 

63 

53 

66 

60 

64 

66 

66 

64 

66 

61 

48 

50 

63 

56 

58 

68 

59.0 

74 

78 

60 

83 

82 

82 

72 

75 

84 

80 

72 

74 

74 

82 

79 

86 

90 

86 

82 

68 

69 

73 

76 

80 

81 

84 

78.6 

MIN 

54 

54 

68 

60 

65 

64 

64 

67 

67 

59 

56 

62 

58 

60 

62 

53 

60 

56 

63 

67 

67 

66 

50 

48 

48 

51 

64 

66 

62 

69 

68.  7 

S3L'THWtST  08 

BNNB    1  E 

75 

78 

82 

S3 

76 

S2 

75 

77 

84 

79 

80 

77 

78 

82 

82 

78 

80 

86 

92 

92 

87 

73 

69 

73 

77 

80 

82 

84 

80.0 

MIN 

59 

56 

55 

60 

64 

65 

63 

66 

62 

62 

66 

66 

51 

67 

60 

51 

50 

65 

64 

71 

70 

63 

54 

60 

62 

63 

66 

67 

67 

58 

58.4 

BEL LEvILLC   so   ILL  UNJV 

74 

'8 

81 

S3 

83 

83 

74 

76 

83 

80 

77 

76 

7S 

84 

S2 

81 

74 

83 

86 

94 

94 

88 

75 

70 

75 

79 

31 

83 

86 

80.8 

MIN 

57 

52 

57 

57 

66 

66 

64 

66 

66 

64 

63 

52 

51 

60 

61 

62 

51 

51 

64 

72 

72 

73 

54 

4S 

49 

49 

62 

67 

68 

69 

58.8 

CAHOMA 

69 

75 

SO 

81 

84 

76 

76 

71 

73 

85 

78 

75 

69 

79 

84 

83 

67 

76 

85 

88 

80 

91 

89 

73 

69 

72 

79 

83 

80 

78.3 

MIN 

59 

63 

57 

68 

68 

66 

65 

64 

63 

63 

56 

54 

66 

67 

69 

66 

62 

56 

65 

67 

72 

72 

66 

63 

63 

61 

51 

59 

60 

60 

59.3 

CAIRO  >JSti  CI 

75 

77 

82 

84 

78 

84 

77 

79 

86 

81 

78 

78 

80 

84 

82 

79 

81 

88 

95 

97 

93 

75 

71 

76 

78 

81 

85 

90 

82.0 

MIN 

62 

60 

69 

66 

66 

66 

66 

69 

71 

66 

61 

60 

60 

65 

63 

60 

56 

64 

69 

74 

75 

63 

58 

55 

57 

57 

60 

62 

63 

72 

63.5 

C ARBOND AL  E   SEWAGE  PL 

73 

77 

80 

82 

84 

77 

84 

77 

79 

86 

80 

75 

77 

79 

82 

83 

82 

86 

92 

91 

89 

SO 

71 

77 

80 

82 

85 

80.8 

MIN 

60 

63 

63 

57 

66 

65 

64 

66 

66 

63 

54 

65 

51 

56 

61 

56 

60 

65 

62 

66 

71 

74 

66 

60 

52 

49 

53 

52 

56 

62 

68.4 

CARL TLE  reservoir 

71 

73 

76 

SO 

83 

77 

84 

72 

78 

S3 

76 

73 

75 

82 

82 

66 

74 

81 

85 

91 

89 

se 

70 

71 

72 

76 

78 

80 

78.1 

MIN 

56 

55 

59 

61 

65 

66 

64 

65 

65 

62 

55 

64 

66 

68 

60 

62 

52 

56 

63 

65 

69 

70 

52 

49 

60 

63 

66 

60 

61 

61 

59.0 

C06DEN  2  S 

75 

SO 

SI 

84 

SI 

83 

75 

7S 

S3 

81 

76 

76 

77 

SI 

80 

7S 

81 

84 

90 

90 

90 

85 

70 

73 

77 

SO 

82 

86 

80.5 

MIN 

59 

66 

52 

59 

64 

66 

63 

67 

65 

62 

63 

65 

51 

58 

60 

55 

48 

65 

66 

71 

70 

72 

54 

51 

50 

58 

54 

54 

66 

71 

59.2 

OU  QUO  1 N    1  NHW 

76 

78 

84 

86 

83 

86 

74 

78 

86 

93 

78 

76 

79 

82 

83 

83 

76 

83 

87 

93 

93 

89 

84 

69 

76 

80 

82 

87 

82.0 

MIN 

57 

53 

55 

59 

66 

65 

63 

66 

66 

62 

54 

53 

53 

59 

60 

54 

61 

54 

64 

73 

70 

72 

54 

47 

60 

61 

55 

59 

70 

69.  1 

KAS'-AS^IA   R   NAV  LOCK 

SO 

74 

81 

82 

87 

72 

82 

74 

79 

93 

81 

76 

78 

79 

82 

85 

73 

79 

85 

87 

94 

94 

91 

75 

71 

76 

79 

81 

84 

81.1 

MTN 

58 

54 

66 

58 

64 

67 

66 

65 

66 

66 

61 

69 

57 

58 

63 

52 

62 

55 

62 

72 

74 

73 

66 

63 

51 

52 

54 

58 

61 

67 

60.2 

FIAKANOA    I  NU 

75 

76 

82 

84 

76 

83 

75 

77 

84 

78 

78 

76 

78 

82 

82 

72 

76 

82 

se 

92 

91 

90 

84 

68 

74 

78 

SO 

82 

86 

80.4 

MIN 

68 

63 

57 

60 

64 

63 

63 

66 

64 

61 

58 

55 

66 

62 

60 

54 

50 

59 

65 

72 

70 

73 

53 

49 

51 

61 

66 

64 

62 

70 

59.6 

MARION    4  NNE 

MBX 

71 

74 

77 

79 

82 

76 

83 

78 

7S 

S3 

72 

74 

74 

80 

81 

68 

74 

SO 

84 

88 

88 

86 

72 

67 

72 

72 

78 

80 

86 

77.6 

MIN 

69 

55 

53 

53 

61 

65 

61 

66 

66 

62 

64 

54 

53 

53 

60 

63 

49 

52 

69 

62 

69 

69 

64 

60 

63 

52 

52 

53 

57 

60 

57.3 

NASHVILLE   4  NE 

mx 

74 

78 

80 

S3 

78 

85 

72 

77 

82 

75 

74 

74 

77 

82 

SO 

79 

73 

82 

84 

92 

88 

88 

74 

68 

73 

7S 

80 

82 

86 

85 

79.4 

MIN 

56 

67 

60 

63 

66 

66 

64 

66 

66 

62 

58 

66 

66 

60 

61 

54 

53 

57 

65 

73 

69 

72 

64 

49 

51 

54 

57 

60 

61 

68 

60.4 

5PARTA 

MAX 

75 

79 

80 

83 

80 

83 

72 

82 

82 

80 

76 

78 

77 

83 

S3 

80 

75 

81 

84 

89 

91 

90 

83 

71 

76 

80 

82 

84 

94 

84 

80.9 

MIN 

68 

55 

57 

60 

67 

66 

64 

66 

65 

63 

68 

54 

56 

61 

60 

54 

52 

57 

65 

72 

72 

72 

55 

51 

52 

64 

67 

68 

62 

66 

60.3 

WATERLOO    1  WSM 

MAX 

74 

79 

80 

82 

76 

82 

75 

76 

84 

80 

75 

76 

7S 

85 

S3 

81 

76 

83 

87 

93 

91 

87 

72 

70 

74 

7S 

82 

85 

87 

86 

SO. 5 

MIN 

56 

5  1 

57 

60 

67 

60 

60 

49 

49 

54 

71 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILL INBIS 

JUNE  1974 


STOTION 


DRY  OF  MONTH 


SOUTHEAST 


BROOKPftRT  onn  52 


OIXOM  SPRINGS  AGR  C 


CBISriELD  RftOIO  uriu 


HARRISBURG 


MCLEBNSBORO  2  ENE 


MT  CARhCL    1  NMW 


MOUNT  VERNON 


REND  LAKE  0AM 


ROSICl ARE 


80  70  01 
56     55  57 


75  77  02 
62     56  53 


75  77  81 
60     54  49 


56     51  52 


70  81  84 
61      54  54 


73  75  77 
57     55  55 


77  70  82 
50     53  56 


76  78  80 
50     59  65 


74  76  00 
61      54  57 


86  82  03 
60     65  67 


84     79  83 

59     66  67 


83     03  03 


80  83  75 
57     63  65 


86  82  07 
59     65  67 


00  04  74 
59     65  65 


04     01  03 

60     66  67 


83  86  77 
58     62  67 


84  80  82 
57     66  65 


82  77  85 
54     65  66 


80  81  85 
65     69  75 


03  77  84 
63     67  69 


64     78  76 

63     66  65 


00  79  88 
66     68  67 


84  78  76 
64     65  65 


82  78  84 
65     67  66 


85  7?  78 
65     66  65 


79  78  85 
64     66  68 


10   11    12    13   14    15    16    n    18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28   29   30  31 


63     65  54 


82  77  78 
57     52  55 


83  76  76 
62     53  65 


63     55  62 


63     54  65 


84  76  75 
62     56  55 


54     56  54 


64     54  54 


82  79  75 
60     66  66 


79  84  81 
54     60  61 


80     82  82 


77  01  80 
40     67  69 


49     55  51 


82  84  85 
61     58  51 


75     76  81 


82  78  81 
52     55  60 


75  80  83 
50     52  60 


78  82  80 
60     67  60 


54     53  56 


77  76  80 
55     50  56 


80  75  80 
67     47  62 


04  66  73 
53     51  53 


80      79  84 


80  67  76 
64     62  66 


72  73  83 
54     52  54 


83  83  79 
54     54  55 


79  74  79 
66     49  62 


86  93  92 
66     64  60 


06  91  92 
69     73  73 


05  90  91 
67      72  59 


83  07  91 
61      65  66 


89  94  91 
67     74  69 


82  04  90 
60     65  67 


06  90  07 
65     65  60 


83  88  95 
58     73  68 


84  88  88 
69      70  66 


86  87  71 
66     53  49 


90  SO  69 
69     68  53 


70     54  50 


87  89  71 
67     63  49 


68     54  61 


87  85  71 
69     53  49 


86  77  71 
66     56  54 


92     92  73 


87  73  59 
69     56  62 


74  76  80 
62     64  67 


75  77  80 
53     52  65 


73  76  78 
52     60  53 


61      61  55 


77      79  83 


69  74  76 
62     54  67 


73  75  80 
50     59  57 


70  75  78 
52     54  57 


73  76  78 
57     51  63 


81  87  86 
60     67  69 


55     57  71 


81  84  85 
64     53  58 


57     54  64 


85     88  87 


80  81  85 
69     65  60 


81  84  84 
58     58  70 


82  85  87 
55     59  65 


80     63  86 
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DfilLY  SOIL  TEMPERATURES 


ILL INOIS 

JUNE  IBT^ 


i: 

onr  OF  noNTH 

STRT ION 

a. 

a 

K 

a 

IN) 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2< 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

URBANA 

MAX 

70 

76 

74 

73 

75 

72 

73 

73 

77 

72 

72 

69 

73 

71 

69 

76 

78 

67 

72 

76 

78 

76 

74 

70 

73 

70 

71 

74 

76 

76 

73.  1 

niN 

69 

69 

55 

61 

62 

64 

63 

63 

65 

65 

58 

59 

68 

60 

63 

63 

60 

60 

61 

66 

67 

67 

64 

67 

60 

61 

62 

54 

66 

67 

62.3 

s 

MAX 

66 

69 

68 

66 

69 

69 

68 

68 

70 

69 

69 

66 

66 

66 

67 

71 

69 

66 

68 

70 

72 

72 

71 

70 

65 

67 

67 

68 

71 

76 

68  .  7 

MIN 

66 

66 

66 

66 

67 

6S 

67 

68 

67 

6fi 

66 

65 

66 

65 

66 

67 

65 

6< 

64 

68 

70 

7  1 

70 

66 

64 

66 

66 

67 

59 

71 

66.8 
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EVflPORflTION  fiND  WIND  -'""-^ 


DRY  OF  MONTH 

<^ TOT  I  flN 

5  K  O 

°  °  a 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

I  0 

1  2 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

3 1 

NORTHyeST  01 

HEMMEPIN   POWER  PLftNT 

.  18 

.32 

.21 

.29 

.22 

.  36 

UINO 

le 

38 

■W 

49 

41 

66 

69 

34 

106 

170 

88 

54 

27 

31 

05 

90 

97 

66 

62 

105 

63 

50 

54 

30 

16 

13 

20 

39 

67 

■687 

MftX 

89 

86 

88 

90 

86 

76 

74 

86 

86 

84 

76 

83 

86 

82 

80 

73 

78 

84 

89 

- 

84 

64 

72 

73 

74 

76 

93 

93 

92 

90 

62.2 

MIH 

68 

5< 

62 

63 

67 

66 

64 

64 

71 

61 

56 

54 

58 

55 

6  1 

53 

51 

57 

67 

- 

64 

49 

55 

50 

58 

57 

61 

67 

65 

68 

69.9 

EBST  05 

.09 

.00 

.10 

.08 

.05 

.27 

.  13 

.07 

.20 

.22 

.  16 

.25 

.22 

.  19 

.32 

.23 

5.49B 

UlhO 

74 

79 

73 

64 

66 

49 

42 

26 

20 

29 

65 

MAX 

79 

84 

88 

90 

92 

71 

63 

74 

78 

85 

71 

73 

85 

78 

82 

83 

75 

74 

69 

69 

96 

83 

69 

73 

77 

81 

83 

90 

69 

67 

81.7 

MIM 

S% 

54 

61 

58 

63 

66 

63 

63 

66 

59 

55 

52 

62 

56 

6  I 

53 

50 

50 

57 

65 

66 

65 

62 

50 

51 

51 

64 

63 

59 

59 

58.0 

WEST  SBUTMUEST  06 

SPRINGFIELD  W50  ftP 

_ 

_ 

.29 

.26 

.31 

•  " 

.  44 

UIMO 

67 

12 

49 

83 

97 

1  1 1 

134 

82 

185 

193 

06 

57 

42 

63 

123 

146 

65 

59 

112 

196 

123 

167 

136 

104 

81 

37 

37 

59 

129 

2936 

MftX 

81 

88 

87 

88 

83 

76 

77 

77 

84 

81 

76 

86 

83 

89 

81 

73 

81 

90 

93 

99 

84 

80 

75 

72 

79 

85 

91 

92 

91 

91 

83.7 

MIN 

57 

69 

64 

63 

67 

65 

65 

65 

66 

60 

56 

54 

62 

63 

62 

52 

52 

58 

65 

70 

67 

62 

50 

50 

54 

55 

59 

64 

64 

68 

60.7 

SOUTHWEST  08 

CBRLTLE  RESEPV0I8 

EvftP 

.13 

.26 

.21 

.  32 

.20 

.  18 

.22 

.  1 1 

.21 

.  35 

.24 

.04 

.  36 

.20 

.  38 

.41 

.  19 

.  30 

.  30 

.22 

.38 

.  19 

.27 

.  34 

.  16 

.  30 

.27 

.  30 

.28 

.43 

7.73 

MIND 

75 

83 

24 

42 

73 

128 

133 

119 

117 

209 

101 

54 

54 

96 

110 

87 

67 

62 

1  14 

115 

139 

97 

148 

144 

120 

63 

73 

51 

46 

146 

2914 

MAX 

76 

81 

91 

89 

89 

78 

85 

74 

76 

85 

81 

74 

86 

82 

65 

87 

69 

63 

69 

69 

96 

86 

65 

77 

71 

82 

82 

91 

89 

87 

83.3 

MIM 

56 

55 

59 

61 

68 

68 

63 

63 

66 

60 

56 

56 

56 

55 

62 

54 

52 

55 

60 

66 

70 

70 

53 

50 

51 

53 

55 

59 

61 

61 

69.2 
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STnilON  INDEX 


STflT  T  HN 

w   1   Ft   1     i        1  1 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  INT  Y 

UJ 

o 
<x 

— 

a: 
o 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TABLES 

LHjolKVlK 

a. 

UJ 

UJ 

UJ 

—  o 

CL 

in  VI 

«L  B ION 

0065 

09 

EDWARDS 

7 

3  8 

23 

8  8 

0  3 

49  0 

6P 

6P 

H 

ILL.    STATE   POLICE  RADIO 

ftLE08 

0072 

0  1 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

720 

6P 

6P 

GENE    L  BURGESS 

ALEXIS    1  5W 

0062 

03 

WARREN 

4 

4  1 

0  4 

9  0 

3  4 

6  7  3 

C 

ALEXIS    MUrj  SERVICES 

RLTON    DftM  26 

0  13  7 

06 

MAD  ISON 

4 

3  8 

5  3 

432 

7  A 

7  A 

U   5   CORPS   OF  ENGINEERS 

ANNA    1  E 

0167 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J .    BON    HARTL INE 

«NTIOCH    2  MUl 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

762 

7  A 

7fl 

H 

THOMAS    G.     ROBINSONi  JR 

ftRGQNNE    NflTIQNAL  LOB 

02  3  7 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

7  46 

C 

ARGONNE    NATIONAL  LAB 

ftSHLE Y 

028  1 

08 

WASH INGTON 

4 

3  8 

2  0 

89 

1  2 

C 

CHARLES    H  SCMUBACH 

PUGUSTft 

0330 

0  3 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

9  0 

5  6 

c 

EDWARD    L .  SCHUTTE 

«UROR«  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

20 

44 

7P 

7P 

H 

AURORA    COL    PHYSICS  OEPT 

AVON    6  NE 

0356 

0  3 

FUL  TON 

1 

40 

43 

9  0 

2  2 

6  40 

7  ft 

JAMES    R  MITCHELL 

BftRR INGTON 

0^42 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

8  8 

0  9 

8  A 

8ft 

FREDERICK  WUJCIK 

B«RRY 

0'4^5 

06 

PIKE 

4 

3  9 

7  ft 

GEORGE    E.  GRIDER 

BEPIROSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0  1 

9  0 

2  6 

460 

7  ft 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE    SO    ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

6  1 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU   BELLEVILLE   RES  CNTR 

BELVIDERE    1  E 

0563 

02 

BOONE 

6 

42 

16 

88 

50 

815 

c 

LEON   R  MOSS 

BENTLEY    1  E 

0596 

03 

HANCOCK 

1 

4  0 

2  0 

9  1 

0  6 

6P 

HOWARD    W.  COFFMAN 

BENTQH    FOREST  SERVICE 

0608 

0  9 

FRANKL  IN 

4 

8  8 

6  6 

445 

8  A 

NORMAN    D.  MELVIN 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

0  7  6  1 

0  4 

MCLEAN 

1 

4  0 

3  0 

8  9 

7  ft 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0  7  66 

0  4 

MCLEAN 

1 

40 

3  1 

89 

nn 
00 

86 

4P 

4P 

H 

ILLINOIS    STATE  UNIV 

BLUFFS 

0  7  8  1 

06 

SCOTT 

1 

^  ° 

5P 

VERNON    A.  NORTRUP 

BROOKPORT   DftM  52 

0  9  9  3 

09 

MASSAC 

5 

3  3  0 

6P 

6ft 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

CfiHOK.  lA 

116  0 

0  8 

ST.  CLAIR 

4 

9  0 

*  „ 

40  0 

8  A 

9  ft 

CAHOKIA    TREATMENT  PLT. 

f«IRO   USD   CI  R 

116  6 

0  8 

ALEXANDER 

37 

00 

8  9 

1  0 

3  14 

MID 

M 1 0 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CftNTON    1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

0  1 

628 

6P 

RADIO    STATION  WBYS 

CftRBONDftLE    SEWfiGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7  A 

7  ft 

HUGH    B  BOYD 

CARL INVILLE 

123  0 

0  6 

MACOUP IN 

1 

J  ^ 

8  9 

6  2 

6  25 

6P 

6P 

H 

JACK    A.  CAMPBELL 

C«HLINVILLE   NO.  2 

12  9  4 

0  6 

MACOUP  IN 

1 

TQ 

621 

c 

WILLIAM    J.  PRANGER 

CflRLYLE  RESERVOIR 

12  90 

0  8 

CL INTQN 

2 

TH 

89 

8  A 

8ft 

8fl 

c 

U   S   CORPS  ENGINEERS 

CftRttI   6  NW 

1  296 

0  9 

WHITE 

7 

38 

1  0 

88 

1  2 

Ton 
390 

7ft 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTROLIA    2  SW 

1  386 

0  S 

CL  INTON 

2 

7  A 

CITY    OF    CENTRAL lA 

CHANNAHON    DRESDEN  ISL 

0  2 

GRUNDY 

1 

41 

34 

8  8 

J 

tnt 

MID 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

0  7 

COLES 

7 

3  9 

PQ 

7  10 

6  P 

7  A 

EASTERN    ILL.  UNIV. 

CHENOA 

0  4 

MCL  E  AN 

1 

44 

88 

44 

5P 

6P 

JOSEPH    W.  SOMMER 

CHESTER 

1  49  1 

08 

R ANDOL  PH 

4 

37 

64 

89 

60 

460 

7  ft 

ROBERT   W.  GARRIS 

CHICAGO    CALUMET    TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

41 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    C    WTR    FILT  PLT 

^ 

0  2 

COOK 

3 

^  } 

8  7 

3  6 

6  40 

c 

CHICAGO   WATER   PUR  Div 

CHICAGO    GRANT  PARK 

1526 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

8  7 

6  0  0 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO    MAYFAIR  PUMP 

15  42 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

5  8 

8  7 

5  47 

c 

CHICAGO   WATER   PUR  OIV 

CHICAGO    0  'HARE    WSO    AP  H 

1  549 

0  2 

COOK 

1 

41 

69 

8  7 

659 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO    ROSELANO  PUMP 

155  2 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

42 

8  7 

3  8 

-  ? 

c 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

CHICAGO    RACINE  PUMP 

155  7 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

49 

9  7 

4 1 

D  4  0 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    SAM    DIST  OFF 

156  2 

02 

COOK 

3 

4  1 

5  4 

9  7 

38 

6  3  0 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

CHICAGO    S    WTR    FILT  PLT 

156  4 

02 

COOK 

3 

4  1 

46 

8  7 

c 

CHICAGO   WATER   PUR  DIV 

CHGO   SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

41 

55 

87 

44 

630 

c 

CHICAGO    WATER    PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  I 

47 

87 

36 

694 

1 2fi 

1  2M 

c 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHICAGO    MIDWAY    WSO    AP  R 

15  7  7 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

4  7 

8  7 

45 

6  0  7 

MID 

M 1 0 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CHILL ICOTHE 

16  2  7 

0  4 

PEOR lA 

1 

40 

66 

89 

3  0 

5  10 

7  ft 

DON    H.  CONNOR 

CISNE   2  ESE 

16  6  4 

09 

WAYNE 

7 

38 

3  1 

8  8 

2  4 

FRANK    K.  STANFORD 

CL  INTON    1  S5W 

17  43 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

6  95 

4P 

R .    E .     PI TRAT 

COBOEN   2  S 

17  7  5 

08 

UNION 

4 

3  7 

3  0 

8  9 

5  P 

5  P 

R.     G.  ANDERSON 

COULTERVILLE    1  SSW 

1  944 

08 

RANDOL  PH 

2 

3  8 

1  1 

6  9 

n 

^  '  ° 

C    WARREN  BIRCHLER 

CRE  TE 

2  011 

02 

WILL 

3 

4  1 

2  7 

8  7 

3  8 

VILLAGE    OF  CRETE 

DANVILLE 

2  J  40 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

08 

8  7 

568 

5P 

5P 

INTERSTATE    WATER  CO 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

2  1  45 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

627 

7  ft 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

61 

88 

68 

670 

In 

H 

MRS    ETHELDA    C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4 1 

56 

66 

46 

8  40 

5  P 

5  P 

NORTHERN    ILLINIOS  UNIV 

D  I  XON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6  P 

7  ft 

H 

ROBERT    H .    NELL  IS 

DIXON    SPRINGS    AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

640 

c 

DIXON   SPRGS   AGRIC  CNTR 

DOWNS   2  NE 

2417 

04 

MC  L  E  AN 

1 

40 

25 

88 

6  1 

794 

c 

ADA    A.  DEVINE 

DU    QUO  IN    1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

4  1  0 

5  P 

5  P 

RADIO   STATION  WDQN 

EDEL  STE I N 

2642 

04 

PEOR  I A 

1 

40 

66 

89 

38 

800 

c 

HAROLD   0.  PRICE 

EDWARDS V IL  L  E 

2679 

06 

MAO ISON 

4 

38 

50 

89 

57 

600 

7A 

MRS.    DEVERA   M.  GEBHART 

EFF  INGHAM 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

696 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD   R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

ee 

16 

768 

7ft 

MISS    MYRTLE    E.  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

7923 

05 

L  I V  I NGSTON 

1 

40 

44 

88 

3  1 

69  1 

c 

DEPT    OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD    RADIO  WFIW 

293  1 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

426 

7ft 

7A 

RADIO    STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

16 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

MRS    NORAH  YEAGLE 

FLORA    6  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V    A  HALE 

FREEPORT    WASTE    WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

760 

7« 

7ft 

c 

H 

FREEPORT    WASTE    UTB  PLT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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ILL  INGIS 

JUNE  197-1 


STRT  T  HN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  Y 

o 

o 

ZD 

a. 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIHE  AND 
TABLES 

HRSFR VFR 

0- 

LJ 

ft: 
Q> 

EvflP. 

SPECIAL 

ISEl  NOIESi 

FULTON    DAM  13 

3290 

0  1 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

692 

7A 

7A 

C 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

GALENA    1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

26 

90 

26 

770 

SA 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

77  1 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GAL  VA 

3336 

0  1 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

873 

7A 

7A 

H 

RAIMASON    F.  SMITH 

GEBHARD   WOODS   ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

606 

7A 

7A 

GEBHARD   WOODS   STATE  PK 

GENESEO 

3384 

0  1 

HENRY 

6 

4 1 

27 

90 

1  0 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

34  1  3 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

665 

7P 

BLAIR  JOSELYN 

GLADSTONE    DAM  18 

3456 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91 

02 

538 

7  A 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

GOLCQNDA    DAM  51 

3522 

09 

POPE 

6 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

c 

H 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

GOLDEN    1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

9  1 

02 

726 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3672 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

PAUL    E.  ARNOLD 

GRAND   TOUER   2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

7  A 

LEROY    K.  HENDERSON 

GREENFIELD    1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

c 

WILLIAM   C .  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERL  AND 

7 

39 

16 

88 

10 

626 

5P 

JOHN    W.  WYLDE 

GREENV  IL I  E    1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

680 

7A 

HAkOLD    W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

37  17 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7  A 

HOWARD    E.  STAFFY 

HARDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

ORVILLE    H.  JOHNES 

H ARR I SBURG 

3879 

09 

SAL  INE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

6P 

6P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRIS6URG    DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL  INE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7  A 

c 

CITY    DISPOSAL  PLANT 

HAVANA    POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

06 

464 

6P 

7  A 

HAVANA    POWER  STATION 

HENNEPIN    POWER  PLANT 

40  1  3 

0  1 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

5P 

6P 

6P 

HENNEPIN    POWER  PLANT 

HILLSBORO   2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MRS    RICHARD    T  PATTIE 

HOOPESTON 

4  1  98 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7  A 

c 

H 

JOHN    F.  MUSHRUSH 

H'JTSONVILLE    POWER  PL 

43  1  7 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

466 

7  A 

c 

CENTRAL     ILL    PUB    SVC  CO 

ILLINOIS    CITY    DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

26 

91 

0  1 

564 

8A 

c 

U   S   CORPS   OF  EtiGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

1  2 

6  10 

7A 

7  A 

c 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE   2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

2  1 

630 

6P 

8A 

JERSEYVILLE    SWG  PLANT 

JOLIET   BRANDON   RD  DAM 

4630 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

05 

543 

MID 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

JOL  lET 

4636 

02 

WILL 

1 

41 

32 

88 

05 

620 

6P 

6P 

ILL    STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE    WTR    POLL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

7  A 

7A 

c 

H 

KANKAKEE    WTR    PO    CTL  CTR 

KASKASKIA    R    I.AV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

69 

89 

67 

380 

7A 

7A 

c 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

KE ITHSBURG 

4656 

0  1 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN    G  NYLIN 

KEWANEE    1  E 

47  1  0 

0  1 

HENRY 

1 

41 

16 

89 

64 

780 

gA 

gA 

KEWANEE    SEWAGE  PLANT 

KEWANEE    BAKER  PARK 

47  1  6 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

c 

KEWANEE    BAKER  PARK 

K  I  N  C  A  I  D 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

26 

600 

7A 

RUDOLPH    J    K1NK»  JR 

LACON    2  E 

4806 

04 

MARSHAL  L 

1 

4  1 

0  1 

89 

2  1 

614 

5P 

5P 

MRS.    O.B.PACE.  JR. 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

68 

700 

7P 

7A 

H 

JACK    H.  SHARPE 

L  ANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

BDYCE    D  HUMPHREYS 

LA    SALLE    1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

620 

7A 

ILL    DIV    OF  WATERWAYS 

L AWRENCEV ILLE 

4957 

07 

L  AWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

CALVIN    L .  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

690 

6P 

7A 

H 

VERNON   P.  GEHLBACH 

LINCOLN    LOG    CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

22 

88 

12 

655 

c 

JOSEPH    B.  SENTENEY 

L3CKP0RT    POWER  HOUSE 

5  136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

686 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

62  16 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES    F.  MORGAN 

MAC  K I N  A  W 

5272 

04 

TAZEWEL  L 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARL  IE    H    KUL  L 

MACOMB 

5280 

0  3 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

6  A  0 

7A 

VERNE  GEER 

MAKANDA    1  NU 

6294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

1  4 

680 

6P 

6P 

HARVEY    B .    HARTL INE 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

& 

42 

16 

88 

36 

820 

6P 

6P 

HAROLD  HYDE 

MAR lETTA 

6334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY    M    ENGL ISH 

MARION    4  NNE 

5342 

08 

WILL lAMSON 

4 

37 

46 

88 

64 

477 

7  A 

7A 

MRS    MILDRED    K  MIGNONE 

MAROA    1  W 

6364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD    J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

46 

486 

MID 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

MARSHALL     1  E 

6380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

ERNEST    THOMAS  PINE 

MASON    CITY    1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89 

43 

686 

6P 

6P 

JAMES    M.     MC  DONALD 

MA  TTO0N 

5430 

07 

COL  ES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY    LOCK    AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

1  7 

88 

14 

742 

c 

ORVILLE    W  GULLANG 

MCLEANSBORO    2  ENE 

55  15 

09 

HAMIL  TON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

7A 

7  A 

RICHARD   G  BROWN 

MEDOHA 

5639 

06 

MACOUP IN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.    F.  DODGE 

MINONK    3  NE 

57  12 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

760 

6P 

6P 

MISS    KAY  GASPARDO 

MOL INE    WSO    AP  R 

675  1 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

31 

582 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

65 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS    INEZ    M.  FINLEY 

MGNTICELLO   NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

08 

35 

645 

7A 

MRS.     LUCILLE    A  BUCHANAN 

MORR  IS 

5820 

02 

GRUNDY 

J 

41 

21 

88 

26 

620 

7A 

RAY  WEBB 

MORR ISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

6P 

6P 

H 

CITY    OF  MORRISON 

MORR I50NV  XL  L  E 

5P41 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS    DOROTHY    A  BULLAHD 

MT    CARMEL     1  NNW 

6393 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN    R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROL  L 

4 

42 

05 

89 

69 

700 

4P 

8A 

GLEN   DOTY-SUP   SEWAGE  PL 

MOUNT    OL I VE    1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7  A 

HAROLD  MAR6URGER 

1   MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

L  OGAN 

1 

40 

0  1 

89 

1  7 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

1  MOUNT    STERL ING 

6936 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

6P 

HOMER    L  RENAKER 

SEE  REFERENCE  NOTES  POLLOWING  STATION  INDEX 
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STnilON  INDEX 


STATION 

O 

X 
UJ 

z 

DIVISION 

r  ni  IN  T  Y 

U  U  U  1 N  1  1 

UJ 

a 

— 
tx 

a 

LflTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nRQFP\/ro 
UDolKVlK 

0. 
UJ 

a. 

UJ 

a: 

a. 
a 

UJ 

SPECIAL 

I  SCI  Noiesi 

MOUNT  VERNON 

6943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

1  9 

6  6 

5  2 

479 

7  A 

7  A 

ROBERT  MOORHOUS 

nouEnouA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

8  9 

02 

6  P 

6  P 

MRS.     MARY    A.  DOOLEY 

MURPHYSBORO   2  SU 

5983 

08 

JACKSON 

4 

3  7 

44 

8  9 

22 

5  5  0 

PARM    E    WILL  I AMS 

NASHVILLE    4  NE 

60  1  1 

08 

WASH INGT  ON 

2 

38 

2  3 

8  9 

2  0 

5  15 

6  P 

6  A 

DOYLE  COHLMEYEH 

NEW  BOSTON   0«M  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

9  1 

03 

548 

7  A 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

NEWTON   6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

65 

88 

07 

510 

7  A 

7  A 

c 

H 

DELBERT   E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

1  8 

8  9 

1  6 

6  8  0 

CARL    C  KEELE 

OL  NE  Y    2  S 

6446 

0  7 

RICHLAND 

7 

38 

42 

86 

0  4 

46  0 

6P 

6  P 

RADIO    STATION  WVLN 

OREGON 

5490 

0  1 

OGLE 

6 

42 

00 

8  9 

2  0 

6  9  0 

CARNATION  COMPANY 

0  T  TP  Wft 

6626 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

2  1 

88 

5  1 

480 

5P 

6P 

ROBERT    J    L ITTLE 

PALESTINE 

6558 

0  7 

CRAWFORD 

7 

3  9 

0  0 

8  7 

3  7 

5  14 

7P 

H.    M.  GADDIS 

PAN  A 

6579 

06 

CHR  1ST  I AN 

2 

3  9 

2  3 

89 

05 

696 

7  A 

C  .    E  .  SCHUMACHER 

PARIS    1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

3  9 

3  6 

8  7 

42 

7  30 

EDGAR    ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66  10 

07 

EDGAR 

7 

3  9 

3  8 

8  7 

42 

66  0 

7  P 

CITY    OF  PARIS 

PARK  FOREST 

66  16 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

41 

7  1  0 

MID 

MID 

H 

PARK    FOREST    WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

59 

895 

7  A 

7  A 

ROBERT   G.  WARD 

P A  YS  ON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

3  9 

49 

9  1 

1  5 

7  8  0 

8  A 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

PEORIA    WSO  AP 

R 

67  11 

04 

PEOR I  A 

1 

40 

40 

89 

4  1 

5  5  2 

MID 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

8  7 

48 

7  2  2 

6  P 

MRS    NANCY    L.  WELSH 

PERU   3  W 

6753 

02 

uA  SALLE 

1 

4  1 

2  0 

8  9 

0  9 

6  15 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG   3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

3  3 

5  8 

8  9 

5  2 

60  0 

7  A 

GEORGE   H  BECKER 

PIPER   CITY   3  SE 

68  )  9 

05 

FORD 

1 

40 

48 

68 

08 

6  9  0 

6  P 

7  A 

MRS    DELLA    MAE  BORK 

PITTSFIELD   NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

3  7 

90 

46 

6  7  0 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

686  1 

06 

PIKE 

4 

39 

2  7 

9  0 

52 

47  1 

6  P 

LOU  GALLOWAY 

PONT  I  AC 

69  10 

05 

L  IVINGSTON 

1 

40 

53 

66 

37 

647 

6  P 

7  A 

H 

ILLINOIS    WATER    SEHV  CO 

PRAIRIE    DU  ROCHER 

IWSW 

6973 

08 

RANDOL  PH 

4 

38 

05 

90 

07 

386 

Id 

c 

ARTHUR    J.  BESSEN 

PRINCEVILLE    1  N 

7004 

0  4 

PEORIA 

1 

40 

5  7 

89 

46 

7  25 

MRS.    FRANK  STEWART 

PROPHE  TSTOWN 

70  1  4 

0  1 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89 

5  7 

610 

RICHARD    D  BRADLEY 

OU  I  NC  Y 

7067 

0  3 

ADAMS 

4 

39 

5  7 

9  1 

24 

6  01 

7P 

7P 

A.     H.  GIBSON 

QUINCY    FAA  Af^ 

7072 

0  3 

ADAMS 

4 

39 

56 

9  1 

1  2 

75  3 

MID 

MID 

U    S    FED    AVIATION  AGENCY 

OUINCY    DAM  21 

7077 

0  3 

ADAMS 

4 

3  9 

5  4 

9  1 

2  6 

48  3 

7  A 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

OUINCY    MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

0  3 

ADAMS 

4 

3  9 

5  6 

9  1 

2  5 

4  7  5 

7  A 

MR.     VIRGIL    C.  NIEWAHNER 

RANTOUL 

7  150 

05 

CHAMPA IGN 

7 

40 

1  9 

88 

1  0 

7  40 

RANTOUL    L IGHT  DEPT 

RED  BUD 

7  157 

0  8 

RANDOLPH 

2 

3  6 

1  3 

9  0 

0  0 

450 

OL  IN    F  .  KETTELKAMP 

REND    LAKE  DAM 

7  187 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

59 

455 

c 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

ROCHELLE    5  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41 

56 

89 

1  1 

820 

to 

FRANK  HUFFSTATLEH 

ROCKFGRD   6  ENE 

7377 

0  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  B 

8  8 

5  9 

86  0 

7a 

!: 

HARRIET    L  .    RE  ID 

aOCKFORD   WSO  AP 

R 

7382 

0  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  2 

89 

06 

7  2  4 

MID 

MID 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ROSICL ARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

3  7 

2  5 

88 

2  1 

400 

6  P 

KENNIS    H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

0  3 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

9  0 

3  4 

6  60 

6P 

6P 

GAIN   BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

0  7 

JASPER 

7 

3  8 

5  6 

6  8 

0  1 

5  00 

JUDSON    E.  CAMERON 

SALEM 

7636 

0  7 

MAR  ION 

2 

3  8 

3  8 

88 

5  7 

550 

KP 

CITY    WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN    NEW  TOWN 

7859 

0  9 

GALLATIN 

5 

3  7 

4  3 

6  6 

J  J 

400 

7  A 

JAKE    H.  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

SHELBY 

2 

3  9 

2  4 

6  8 

4  7 

65  5 

c 

CORPS   OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VTRMIL ION 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

thelma  lane 

5K0KIE    N    SIDE    TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

0  1 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO    SANITARY  DIST 

SPARTA 

8  1  47 

0  8 

RANDOLPH 

4 

42 

520 

H 

WILL lAM    H .  MORGAN 

SPARTA    NO.  2 

8  15  1 

of 

RANDOLPH 

4 

38 

0  7 

6  9 

43 

500 

c 

B    E  LATTA 

SPRINGFIELD    WSO  AP 

R 

8  179 

0  6 

SANGAMON 

1 

3  9 

5  0 

8  9 

40 

568 

MID 

MID 

6P 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

STICKNEY    W    SIDE  TR 

WKS 

8278 

0  2 

COOK 

3 

4  1 

49 

87 

46 

6  40 

c 

CHICAGO    SANITARY  OIST 

STOCKTON 

8293 

0  1 

JO  DAVIESS 

4 

90 

00 

1  005 

6  P 

6  P 

RICHARD    J.  TOWNSEND 

STRtHTOR    2  ENE 

8353 

0  2 

L  A    SAL  L  E 

1 

08 

8  8 

4  8 

65  0 

6P 

LARRY    G.  YUSKO 

SULLIVAN    1  SSW 

8389 

0  7 

MOUL  TR IE 

2 

3  5 

8  8 

3  7 

69  0 

c 

MERLE    E  LASH 

TISKILWA 

8604 

0  1 

BUREAU 

1 

4  1 

3  0 

5  12 

ORV  IL  L  E    L  .  WEAVER 

TOUL  ON 

8630 

O'^ 

STARK 

1 

41 

05 

89 

52 

755 

to 

E    H  DODEN 

TUSCOL  A 

6684 

07 

DOUGL  AS 

7 

39 

48 

88 

1  7 

653 

to 

H 

DEKALB   AGRI  A5SN 

URBAN A 

8740 

0  5 

CHAMPA IGN 

7 

^0 

0  6 

6  8 

M  rn 

M  rn 

CGH 

STATE    WATER  SURVEY 

UTICA    STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4i 

19 

88 

59 

464 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

VANDAL  I A    2  NW 

878  1 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7  A 

7  A 

C 

H 

MRS    BEULAH  RITTER 

VIRDEN    1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

3  1 

89 

46 

676 

6P 

5P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

67 

90 

13 

616 

6  P 

LEICESTER    W.  CLARKE 

WAL  NUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  J 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR    V.  VALT 

WASHINGTON    1  WSW 

899U 

04 

T AZE  WEL  L 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST    T.  ROSENBERG 

WATERLOO    1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE    L .    MC  MURTRT 

WATERMAN    1  E5E 

901  0 

02 

DEKAL  B 

6 

4: 

46 

88 

45 

790 

c 

PAUL     T  LEIFhEIT 

WATSEKA   2  NW 

902  1 

05 

IROOUO  IS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO    STATION  WGFA 

WAUKEGAN    4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

2  1 

87 

63 

700 

6A 

6A 

RADIO    STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

2  1 

88 

36 

450 

7A 

MRS    BRENDA    D  HIATT 

WENONA 

9090 

04 

MARSHAL  L 

1 

41 

04 

89 

04 

685 

c 

WALTER    J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9  193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

3  1 

88 

00 

445 

c 

CITY    OF    WEST  SALEM 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNC  StBTION  INDEX 
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UJ 

z 

T  inE 
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o 
z 

z 

o 

UJ 
C3 

UJ 
Q 

Q 
ID 

o 

TABLES 

STfiT  T  HM 
o  1  n  1  1  u  IN 

r  n  1 1 M  T  Y 

U  U  U  IN  1  1 

a. 

UDOurxVLiX 

INDEX 

> 

~ 
cr 
a: 

Q 

cr 

~' 

LDNGI 

UJ 

UJ 

0- 

u) 

UJ 

a. 
a 

UJ 

<r  ^ 
o 
CJ  z 
Ui 

WHEftTON    3  SE 

9221 

02 

DU  PftGE 

1 

41  49 

88  04 

680 

6P 

5P 

MOSTON  flBBSRETUM 

WHITE   HfILL    1  E 

92'41 

06 

GREENE 

1 

39  26 

90  23 

678 

5P 

6P 

H 

WHITE    HfILL    PUMPING  STfl 

WILCOX 

9274 

07 

CLOY 

7 

38  36 

88  19 

460 

7P 

HUGH    G  LYNN 

WIN0S3R 

9364 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS   fi  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KN3X 

1 

40  47 

90  01 

676 

C 

ORft   L  .    BEL  L 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  I NDE « 


-  16  - 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  D«yt 

Snov 

V,  Sloel 

N 

o.  ol  D«yt 

SUtiOD 

•i 

t 

Q 

Mm. 

Mln. 

■3 

.  e 

>* 

O  o 
><0 
«  c 

S  o 

o 

• 

0 

• 

0 

g 

Dl  1 

> 

<£ 

Averagi 
Minimu 

Averag< 

|z 

is 

Hlghasl 

• 

O 

Loweal 

• 

5 
a 

Degree 

-si 

a  » 

Si 

S  » 

si 

o 

1 

Oh 

• 
m 

(J 

• 

o 

• 

Q 

S 

o 

0 

•           *  • 

NOVEMBER  1973 

CAHHKIA 

57,9 

37.4 

47.7 

77 

15 

19 

10 

515 

0 

0 

a 

0 

4.06 

1,59 

29 

.0 

0 

B 

2 

1 

*       *  * 

FEPRUIRY  197* 

RUSHV! LLE 

42.  1 

23.1 

32.6 

2.1 

59 

174 

3 

25 

a9B 

0 

5 

25 

0 

D  1.40 

-  .20 

•       *  * 

MARCH  197* 

RENO  LAKE  DAH 

M 

M 

M 

5 

24 

0 

2 

0 

1 

24 

See  Relcrenco  Notes  Followir.j  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

1   I  2  I  3      4  I  5   I  6      7  I  8  I  9      10  |  11  |  12     13  |  U  |  15  [  16  |  17  |  18     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24     25  |  26  |  27     28  1  29  I  30  31 


NOVEMBER  1973 


.15     .23     .26  T 
1.59     .♦2  .02 


FEBRUARY  1974 


1.03  ,76 


.82  .15 


MARCH  197*. 


.39      ,10  .44 


Se«  r*lwenc«  notn  following  Slaiion  Indn. 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Monlh 


10     11     12    13     U     IS     16     17     18     19  {  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


CaHOK  U 


F6BRU4BY 
»USHVILLE 


KEND  LAKE  DAH 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


4<>     56  <i8 


'>3     32  23 


49 
14 


36 
30 


66  «2 
38  34 


63  93 
40  40 


57.9 
37.4 


42.1 
23.1 


70  75  74  61 
45     54     47  40 


■  NolM  ToUowlag  Sutloa  Indax 
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CORRECTIONS 


ILLINOIS 


CORRECTION 


APRIL  1973  THRU  EVAPUKATION  i  WIND 
OCTOBER  1973 


DELETE  ALL  DATA 


JANUARY  1974 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
i  DIVISIONAL  DATA 


PIPER  CITY  3  SE 


TEMPERATURE  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.5,  PRECIPITATION 
DEPARTURE  FROM  NORMAL  .56 


FEBRUARY  1974 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
i  DIVISIONAL  DATA 


PIPER  CITY  3  SE 


TEMPERATURE  DEPARTURE  FROM  NORMAL  1.3,  PRECIPITATION 
DEPARTURE  FROM  NORMAL  .36 


MAY  1974 
MAY  1974 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  SOUTHWEST  08 
&  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  SOUTHWEST  08 
i  DIVISIONAL  DATA 


DIVISION 
MAKANDA  1  NW 


AVERAGE  PRECIPITATION  5.31,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .69 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  77.4,  AVERAGE  MINIMUM 
TEMPERATURE  57.0,  AVERAGE  TEMPERATURE  67.2,  TOTAL 
DEGREE  DAYS  54,  TOTAL  PRECIPITATION  3.67,  GREATEST 
DAY  OF  PRECIPITATION  1.07,  DATE  15,  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  8,    .50  OR  MORE  3 


DAILY  TEMPERATURE 


SOUTHWEST  08 


MAKANDA  1  NW 


MAXIMUM  31st  86,  AVERAGE  MAXIMUM  77.4,  MINIMUM  31st  62, 
AVERAGE  MINIMUM  57.0 


DAILY  PRECIPITATION 


SOUTHWEST  08 


MAKANDA  1  NW 


TOTAL  3.67,  AMOUNT  31st  .56 


A-4 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F.   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
«nvement   In  miles       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

nnSFRVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
Savlii-hi  s.-ivinu'  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
ami  KAA  sl'itions       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  'Daily 
Temperature"  tabic,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Vind  table?    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EOUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcai  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LftTE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IB  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcai  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MlSSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
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GREENVILLE   1  E 

GRIGGSVILLE 

HABOIN 

MILLS&ORO  2  f.ZU 
JftCr.SONvjLLE 
JERLEYVILLE  2  5H 
" INCAIO 
htOORA 

nOuriT  OL IVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  WILL 
SPRINGFIELD  WSO  At 
vIROEH    1  N 


EAST  SOUTHEAST 

CHARLESTON 
EFF INGHAM 
FLORA    6  NU 

GREENUP 

HUTSONVILLE  POWER 

LAWPENCEVJLLE 
MARSHALL    1  E 
flATTOON 
hOWEAOUA 
NEWTON  6  SSE 

OLNE  r  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SAINTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 
VANDAL  I A  2  NW 
WILCOX 
WINDSOR 


eCLLEviLLE   SO    ILL  UNIV 
CAHO' lA 
'AIBO  WSO  CI 
CARBDNOALE   sewage  PL 

CARL  t-LE  RESERVOIR 

CENTRAL lA  2  SW 

CHESTER 

COBC-EN  2  S 

DU  QUOIN    1  NNW 


NASMVILLE  NE 

PRAIRIE  DL'  ROCHER  IWSW 

RED  euo 

SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BB00rP''RT  DAM  52 

CARMI    6  NW 

OHON  SPRINGS  AGP  C 

FAIRFIELD    RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  51 
HARRISBURG 

MARRISBL'RG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  ENE 

MT  CARrtL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 

REND  LAf.E  DAM 
POSICL ARE 

SHftWMEETOWN    NEW  TOWN 
WAi-NE  CITY 


DAY  OF  MONTH 


2     3      4    5    6  7 


9     101112    131415  1617 


.01  .31 

.56  .25 


.01  .03 

.01      .01  .03 


19  20  21    22  23  24    25  25  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING 


5 


SrPriQN  iNDEi 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SE«SON   OF    1973   -    1971  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

10I»l. 
PDCCiriTlON 

X               'X  X 

NORTHWEST  01 

rtLEDO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

13.0 

U.2 

6.4 
1 

2.4 
1 

T 

32.0 

DIXON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

IB.  1 
26 

12.6 
26 

11.4 
14 

1  .8 
1 

43.9 
66 

F9EEP0RT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FREEPORT   WftSTE   WTR  PLT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

11.4 

12.6 
29 

16.6 
24 

2.0 
3 

T 

42.4 

FULTON   DOM  13 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.6 
17 

12.6 
20 

6.6 
14 

.6 
1 

T 

27.0 
62 

G«LENfl    1  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

7.0 
12 

11.4 
26 

13.0 
23 

1.0 
1 

T 

32.4 
62 

GftL  VO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.6 
27 

9.3 
26 

9.0 
8 

1  .5 
3 

1  .0 
1 

33.3 
66 

GENESEO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

9.6 

6.8 
6 

- 

- 

- 

HENNEPIN   POWER  PLftNT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

6.6 

1 

T 

- 

ILL  IMOIS   CITY  0«n  16 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.6 
19 

13.4 

26 

2.6 
6 

- 

- 

K-EITHSeuRG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16 

8.6 
18 

2.0 
6 

2.0 
3 

42 

KEWANEE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

24 

- 

- 

1 

T 

- 

- 

- 

MOL INE   USO  OP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

11.4 
17 

12.7 
16 

7.4 
9 

3.0 
1 

.6 

36.  1 
43 

MORRISON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

11.0 
17 

16.6 
26 

8.2 
14 

3.6 

T 

39.2 
56 

MOUNT  CftRROLL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

10 

- 

- 

- 

- 

NEW  BOSTON   D«M  17 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22 

20 

2 

- 

T 

- 

PfiW  PftW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.8 
19 

6.6 
30 

3.0 
9 

3.0 
4 

1.0 

1 

19.3 
63 

ROCHELLE   6  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

19.9 
26 

9.1 

20 

13.6 
13 

3.2 

T 

46.7 
68 

ROCK.FORD  6  ENE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

26 

31 

- 

- 

T 

- 

ROCKFOHO   WSO  ftP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

20.0 
26 

12.2 
29 

16.  1 
19 

2.3 
2 

T 

49.6 
76 

STOCKTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

13.2 
27 

11.9 
31 

16.0 
24 

1.6 
3 

T 

42.6 
86 

TISK  ILW« 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

14 

9 . 0 
16 

WALNUT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

16.0 
26 

9.0 
24 

3.6 
6 

3.0 
2 

T 

31.6 
67 

i:          X  X 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

26.9 
20 

12.4 
31 

22.3 
28 

7.6 
4 

.  1 

68.2 
83 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STfiTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFniL   AND  NUMBER  OF  OnYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973  -   1974  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MfiY 

JUNE 

TOTRL 

TOim. 

p«ciPniON 

ftUSORfl  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

19.0 
22 

16.4 
24 

10.4 

18 

1.0 

T 

46.8 
64 

BflRRINGTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

18.7 
21 

6.5 
20 

9.5 
23 

1 . 1 
1 

T 

34.8 
65 

CHPlNNAHON   DRESDEN  ISL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

14 

9.5 
12 

8 

1 

T 

35 

CHICAGO  O'HftRE  USO  ftP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

16.8 
13 

7  .  4 
16 

9.6 
13 

1 . 4 

T 

37.2 
41 

CHICftGO  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHICAGO   MIDWAY   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

26.0 
13 

10.  1 
13 

18.  1 
12 

3.3 
1 

.8 

58.3 
39 

DE  KALB 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.6 
22 

10.1 
28 

9.0 
14 

2.2 
2 

33.9 
66 

ELGIN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

22.0 
21 

8.0 

24 

10.6 
24 

3.0 

2 

.6 

44.0 
71 

GEBHARD   UOODS   ST  PARK. 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.0 
20 

8.  1 
19 

5.0 
9 

- 

- 

JOLIET  BRANDON   RD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JOL lET 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  1 

10.0 
17 

6.0 
7 

T 

T 

35 

LA  SALLE    1  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

13.8 
24 

8.0 
21 

- 

- 

- 

MARENGO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.6 
26 

8.0 

30 

21.0 

3.0 

T 

48.5 

MARSEILLES  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

10.4 
12 

8.9 
13 

3.8 

7 

T 

T 

23.  1 
32 

MORRIS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11.9 
18 

9.6 

20 

3.4 

9 

1  .6 

26.4 
47 

OTTAWA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.2 
13 

8.6 
19 

3.5 
7 

.3 

26.5 
39 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.6 
10 

- 

- 

T 

PEOTONE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

13.3 
16 

10.6 
18 

4.4 

7 

- 

.2 

- 

PERU   2  W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.0 
15 

2.0 
6 

- 

T 

- 

STREATOR  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

27.4 
14 

11.8 
14 

3.4 

2.7 

.8 

46.  1 

28 

UTICA   STARVED   ROCK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4 

11.6 

5 

3 

- 

WAUKEGAN   4  WSW 

SNOWF AL  L 
1    IN   ON  GD 

25.8 
20 

12.3 

25 

18.6 
27 

3.3 
1 

T 

59.9 
73 

WHEATON   3  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

20.2 
16 

10.0 
19 

11.9 
12 

1  .5 

T 

43 . 6 
47 

:r,         -x.  X 

WEST  03 

AVON  6  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.9 

17.0 
21 

6.6 

21 

6.0 

5 

.5 

.6 

30.5 
47 

BENTLEY    1  E 

SNOWFALL 

1     in    un  L3U 

1 .2 
i 

10.2 
1  4 

5.9 
18 

.  1 

T 

CANTON    J  ESE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.0 
14 

7.6 
16 

4 

34 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1973  -   1974  ILLINOIS 


STflT ION 

JULY 

PUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

10IM. 

nnc  iPi  1  iM 

GALCSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

14.4 
13 

9.0 
18 

4.7 

6 

2.4 
3 

1.0 

1 

31  .6 
40 

GLOOSTOME   D«M  18 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

6.6 
8 

T 

T 

GOLDEN    1  hU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 

16.0 
14 

8.0 

1.0 
1 

2.0 

T 

26.6 

LP  H«RPE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1  .0 

13.6 
20 

6.0 
18 

- 

- 

MftCOMB 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

.6 
1 

4.9 

23 

1  .0 

.6 
1 

T 

- 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

16.7 
24 

9.  1 
19 

4.7 
4 

1.6 

T 

31  .  1 
47 

MOUNT  STERLING 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.6 
1 

18 

17 

6 

1 

T 

43 

PftYSON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

16.0 
8 

6.0 
18 

6.0 
7 

1.0 
1 

T 

28.0 
34 

OUINCY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

17.8 
10 

6.8 
17 

4.8 
3 

T 

T 

29.4 
30 

QUINCY  Fft«  ftp 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

16.7 
12 

6.6 
19 

7.  1 

7 

2.0 
1 

.8 

33.2 
39 

OUINCY  DftM  21 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12 

8.3 
19 

- 

1 .0 
1 

T 

- 

QUINCY  MEMORIftL  BRIuGE 

SNOWFALL 
1    If<   ON  GD 

.2 

13.  1 
13 

7.2 
18 

3.6 
6 

1  .9 

1 . 0 

1 

26.9 
37 

RUSH V IL  L  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

- 

- 

- 

4.0 

22.0 

6.  1 

2.0 

T 

~ 

CENTRftL  04 

1 

1 

6L00MINGT0N  UATERMORKS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

21.0 
16 

6.0 
18 

6.0 
9 

.6 
1 

36.6 
46 

BLOOMINGTON  NORMftL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

20.9 
16 

6.4 

17 

3.0 
4 

1.6 
1 

•6 

32.3 
38 

CHENOft 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

20.3 
17 

6.6 
18 

3.  1 

2 

.6 

31.4 
37 

CHILL ICOTHE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.6 

22 

7.4 
21 

T 

CLINTON    1  S5W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

20.4 
17 

6.6 
19 

3.2 
3 

1.7 

2 

T 

32.3 
41 

DECfiTUR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

30.6 
14 

8.3 
17 

6.0 
4 

3.0 

2 

47.8 
37 

FftRMER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

26.0 
18 

8.0 
19 

3.3 
6 

T 

37.8 
46 

H«V«N«   POWER  STATION 

1 

SNOWFALL  1 
1    IN   ON  GD  1 

1  .0 
1 

12 

18 

- 

- 

- 

LACON   2  E 

1 

SNOWFALL  1 
1    IN   ON  GO 

16.8 
16 

10.6 
14 

3.0 
4 

.6 

1 

1 

30.9 
33 

L  INCOLN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

I 

1 .0 

1 

19.6 
17 

6.0 
19 

4.6 

6 

1  .6 

1 

42 

MACK INAW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 
1 
1 

.3 

21.4 
17 

6.2 
20 

4.8 

2 

I'-; 

j  T 

i 

36.0 
40 

MASON   CITY    1  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

i 

1 .6 
1 

20.0 
16 

6.0 
19 

6.0 
7 

1  .6 

i  ' 

!  T 

;  T 

i 

33.0 
44 

MINONK    3  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

i 
I 

1 

1 

1 

i 

13.0 
18 

8.6 
21 

1 .6 
2 

i  _ 

i 
1 

1 

1 
1 

1 

! 
1 

1 

1 

i 

i 
1 

1 

i 
1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTflL   SNONFflLL   fiND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1973  -  197^  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

lOIM. 

MOUMT  PUL«SKI 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

1.0 

23.6 

8.0 

7.6 

4.0 

2 

T 

44.0 

PEORIft   WSO  ftp 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

.  1 

16. 9 
17 

6.7 
19 

1  .9 
1 

.9 

1.2 

29.7 
37 

PETERSBURG   3  SSW 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
1 

16 .  4 
13 

4.6 

20 

6.6 
6 

1  .  4 
1 

T 

30 . 2 
41 

PRINCEVILLE    1  N 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

16.6 
18 

8  . 0 
19 

3 . 0 
4 

T 

T 

26 . 6 
41 

TOULON 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GO 

17.0 
26 

13.0 
22 

6.0 
7 

1.0 

T 

37.0 

XXX 

EftST  06 

OftNVILLE 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

T 

23.3 
13 

9.2 
17 

2.8 

2 

3.2 
2 

T 

38.6 
34 

DftNVILLE  SEUflGE  PLftNT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

GIBSON  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

21.1 
17 

7.6 
21 

6.7 
6 

2.4 
1 

.6 

37.2 
44 

HOOPESTON 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

T 

14.8 
17 

5.7 

22 

3  .  1 
6 

4.2 
3 

.6 

28.3 
48 

KANKftK.EE   WTR   POLL  CTL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.6 

1  .3 
1 

- 

MONTICELLO   NO  2 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

1  .6 
1 

23.6 
16 

8.0 

- 

2.8 

- 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

18.9 
16 

7.8 
24 

3.6 
7 

2.8 
1 

.6 

33.6 
48 

PONTIflC 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

le.  1 

17 

7.2 
22 

1  .6 

2 

.  7 

I  .0 

28.5 
41 

RftNTOUL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

17.7 
13 

6.4 

3.0 
3 

2.7 
1 

T 

29.8 

SIDELL 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

1  . 0 

26 .  0 
16 

7  .6 
17 

6 

3 . 6 
3 

T 

41 

URBRNA 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

.2 

18.  1 
16 

8.7 
19 

4.2 
4 

2.6 
3 

T 

34.0 
42 

WftTSEKft   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.0 
16 

8.0 
19 

6.9 
1 1 

1  .6 
1 

36 . 4 
47 

•XX  X 

WEST  SOUTHWEST  06 

ftLTON   Dftti  26 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

- 

16 

2 

6.0 
1 

- 

BftRRY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

12 

17 

4.6 
4 

2.0 
1 

T 

34 

BEftRDSTOWN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

18.6 
10 

.6 
1 

BLUFFS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.5 
1 

8.6 

CftPL INVILLE 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

26.6 
8 

4.0 
17 

3.6 
3 

6.7 
2 

T 

36.  7 
30 

EDWftRDSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.0 
12 

2.6 
17 

2.8 

6.6 
2 

33.8 
34 

GRftFTON 

SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 

26.0 

- 

- 

5.0 

1 
1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   fiND  NUMBER  OF  OnYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEftSON   OF    1973   -    1974  ILLINOIS 


STflT ION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

EEB 

fiPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

10IW. 

GREENVILLE    i  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.  B 
16 

6.0 
16 

3.0 

6.0 
4 

41  .6 
39 

GRIGGSVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

19.4 
16 

6.0 
I  7 

7.0 
g 

3.0 
2 

34.4 
44 

HARDIN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.6 
13 

6.0 
16 

4.6 

3 

6.0 

2 

- 

34 

HILLSeORO   2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.6 

6.0 

4.0 

7.0 

T 

42.6 

JftCKSONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 
I 

23.6 
17 

3.6 
17 

4.6 

1  .0 
2 

33.0 
41 

JERSEYVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.0 
8 

3.0 
1  7 

2.0 
1 

7.0 
2 

T 

38.0 
28 

K.INCAIO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

21.6 
1 1 

8.0 
18 

3.0 
4 

2.6 
2 

36.0 
36 

MEDORft 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.0 
12 

6.0 
1  7 

6.0 
2 

11.0 
3 

T 

46.0 
34 

MOUNT   OLIVE    1  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.0 

e 

4.0 
18 

4.0 

2 

6.6 
3 

33.6 
32 

PftNfl 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

.6 

27.7 
16 

7.0 
18 

9.0 
3 

6.0 
3 

.6 

T 

50.7 
40 

PLEfiSSNT  HILL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

18.4 
9 

3.0 
17 

9.0 
4 

3.0 
6 

33.4 
36 

SPRINGFIELD   USO  ftp 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1.3 
1 

22.7 
13 

7.3 
19 

6.3 
6 

4.4 

2 

.4 

41  .4 
41 

VIROEN    I  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

J  .0 
1 

26 . 0 
12 

8 . 0 
17 

4.0 

3 

4.6 

2 

43.6 
36 

VIRGINIft 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 .0 

1 

29.6 
18 

7.6 
19 

13.0 
9 

1  . 8 
1 

T 

62.8 
48 

WHITE   HftLL    1  E 

SNOWF AL  L 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

X          3;  :c 

EftST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

SNOWFALL 
i    IN  ON  GD 

1  .0 

16 

4.2 

7.0 
4 

6.7 
2 

- 

EFF INGHAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

26.5 
12 

6.6 
16 

6.0 
4 

4.0 
2 

T 

40.0 
34 

FLORA   6  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7 

T 
13 

4.0 
3 

3.0 
2 

26 

GREENUP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.0 
10 

16 

2.6 
4 

2.3 
2 

32 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.8 

16 

4.6 
3 

2.6 

2 

LAWRENCEVILLE 

SNOWFALL 

i      J  1 1     IJ1 1  K3U 

14.2 
7 

.9 
13 

4.7 
4 

3.5 
2 

23.3 
26 

MARSHALL    1  E 

1      TN    HN  fXn 
1    in   uii  UL/ 

T 

8.0 

6.0 

T 

MATTOON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1 

21.6 
14 

4.0 
17 

8.0 
3 

6.0 
3 

38 

MOWEAOUA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16 

T 
14 

8.6 

6.0 
3 

NEWTON  6  SSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

16.  1 
1  1 

.8 

16 

6.6 

2.6 
2 

T 

24.9 
33 

OLNEY  2  S 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

1 

1 

i 

12.0 
7 

1.3 
14 

7.0 
3 

3.6 
2 

1 
1 

23.8 
26 

1 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEBSOM  OF   1973  -   1974  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

flUC 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

JUNE 

TOTHL 

lOIDL 

PflLESTINE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

15.6 
1 1 

1  .8 
16 

6.0 
3 

6.0 
3 

1  .0 

29.3 
32 

PHRIS  UftTERWORKS 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

1.5 
1 

37.6 
1  1 

6.0 
17 

9.0 
4 

7.5 
2 

T 

61.5 
35 

SftlMTE  MARIE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.0 
B 

.6 
16 

6.0 
3 

4.0 
2 

24.5 
26 

SflLEM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.8 
1 1 

16 

3.5 
3 

3.6 
3 

32 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 

3 

30.6 
17 

6.6 
19 

6.0 
4 

4.3 
3 

T 

48.3 
46 

VANDAL lA   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.0 

- 

3.0 

3  .  6 

- 

WILCOX 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 
1 

26.6 
16 

17 

6.0 

5.6 
3 

T 

- 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.9 
6 

1  .0 
3 

.6 

2.9 
1 

14.4 
9 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9 

15 

.8 

3 

27 

CAHOMA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

7.0 
6 

_ 

CAIRO   WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.6 

2 

.2 

.4 

4.4 

2 

CAHBONOALE   SEWAGE  PL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
4 

1  .0 

2 

.5 

4.0 

2 

11.6 
8 

CARLYLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

20.0 
13 

2.0 
16 

4.0 

_ 

CENTRAL lA  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 1 

16 

4.0 
4 

5.2 
3 

34 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

B.6 
6 

4.0 
1  1 

2.0 

3 

6.0 
6 

19.6 
24 

COBDEN  2  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

9.0 
4 

.5 

T 

2.5 

12.0 
g 

DU  QUOIN   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2 

- 

4.0 

GRAND   TOWER  2  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
3 

.2 

T 

2.0 
1 

7.2 

KASKASKIA  R   NAV  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAKANDA    1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.6 
7 

- 

T 

5.0 

- 

MARION   4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

8.0 
g 

1.0 

1  .9 
1 

5.2 
3 

16.  1 

1  3 

NASHVILLE   4  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.7 
9 

1  .9 

13 

4.2 
4 

6.9 
3 

27.7 
29 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IWSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.6 
10 

1  .0 
12 

2.1 
4 

4.5 
3 

21 . 1 

29 

RED  BUD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11.5 
10 

4.0 
4 

SPARTA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

16.6 
9 

1.0 
1 1 

3.0 
2 

4.0 
1 

24.6 
23 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STfiTION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEftSOM  or    1973  -   1974  ILLIMOIS 


STRTION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

flPR 

MFIY 

JUNE 

TOTRL 

10IM. 

MAreRLOO    1  MSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

17.9 
10 

- 

1  .8 

8.0 
6 

- 

XXX 

SOUTHEftST  09 

ftLBION 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

10.6 
6 

1.0 

6.0 
3 

3.0 
1 

19.6 

BEMTON  FOREST  SERVICE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

BROOKPORT  D«M  52 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6 

.6 

1 

.6 
1 

T 

7 

CftRMI   6  MU 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  1.6 
0 

1  .4 

.4 

2.6 
1 

16.8 
14 

DIXON   SPRINGS   «GR  C 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6 

.8 

1 

- 

6 

FftlHFIELD   RfiDIO  WFIW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1 1.8 
8 

.6 
1 

3.0 
2 

4.0 

2 

10.3 
13 

GOLCONDA  0«M  61 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

2.0 
3 

.2 

.  1 

HfiRRISeURG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

13.0 
9 

2.0 
13 

2.0 

3.0 
1 

20.0 
23 

HARRISBURG   OISPOSftL  PL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MCLEPINSBORO  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.1 
10 

- 

1  .0 
2 

3.6 
3 

- 

MT  CftRMEL    1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.7 
8 

.9 

2.2 
2 

.6 
1 

13.3 
16 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

REND  LftKE  DftM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

ROSICL«RE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .6 
10 

.3 

1.0 

14 

SHflWNEETOWM   NEW  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.0 
6 

2.0 
10 

T 

2.0 
1 

12.0 
17 

WAYNE  CITr 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

10.7 

2.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


ILL INOIS 

JULY  1971 


OOY  OF  MONTH 

u 
a 

or 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<x 

-.r.           X  X 
NORTHWEST  01 

flLEDO 

MAX 

92 

96 

94 

89 

83 

86 

93 

95 

96 

95 

92 

97 

94 

91 

90 

88 

83 

83 

81 

92 

84 

90 

87 

80 

79 

89.5 

MIN 

61 

74 

72 

65 

58 

58 

64 

70 

70 

73 

68 

70 

73 

67 

64 

59 

63 

72 

71 

71 

62 

69 

60 

61 

62 

63 

66 

65 

55 

55 

56 

65.  1 

DIXON 

MAX 

92 

95 

95 

89 

83 

88 

93 

98 

99 

93 

84 

90 

100 

92 

88 

87 

81 

81 

82 

80 

90 

87 

91 

88 

82 

84 

89.6 

MIN 

57 

69 

73 

67 

69 

55 

61 

68 

71 

73 

68 

65 

71 

72 

66 

60 

66 

73 

69 

65 

69 

66 

57 

59 

63 

61 

68 

67 

58 

56 

55 

64.  4 

FBEEPORT   UflSTE   t4TR   PL  T 

MAX 

Bt 

90 

93 

93 

80 

81 

86 

92 

98 

97 

85 

81 

89 

90 

94 

85 

88 

75 

79 

83 

78 

89 

85 

89 

78 

80 

87.  1 

MIN 

57 

66 

74 

67 

57 

55 

61 

65 

70 

71 

67 

63 

65 

75 

64 

59 

64 

70 

70 

64 

57 

61 

57 

58 

61 

59 

58 

62 

58 

57 

54 

62.8 

FULTON   OfiM  13 

MAX 

64 

90 

91 

90 

80 

83 

87 

92 

94 

94 

93 

82 

89 

94 

90 

88 

87 

78 

81 

81 

81 

89 

84 

87 

77 

79 

86.7 

MIN 

63 

64 

74 

68 

64 

60 

64 

66 

71 

74 

70 

67 

68 

74 

71 

63 

66 

65 

70 

68 

62 

63 

62 

63 

63 

65 

66 

67 

63 

60 

59 

65.9 

GftLVfl 

MAX 

84 

90 

93 

93 

82 

83 

87 

91 

94 

95 

96 

81 

89 

94 

92 

90 

90 

81 

80 

81 

81 

90 

85 

90 

79 

79 

87.8 

MIN 

61 

62 

73 

65 

58 

58 

72 

71 

72 

73 

69 

68 

69 

72 

66 

61 

61 

68 

71 

67 

61 

65 

59 

59 

63 

66 

67 

66 

68 

54 

55 

64.8 

GENESEO 

MAX 

94 

96 

97 

82 

83 

88 

96 

98 

97 

98 

81 

92 

98 

94 

90 

90 

80 

80 

82 

86 

92 

86 

92 

80 

80 

83 

89.6 

MIN 

61 

70 

69 

66 

60 

52 

64 

71 

73 

72 

69 

66 

74 

76 

69 

62 

67 

75 

70 

67 

61 

65 

61 

61 

64 

65 

71 

67 

59 

57 

57 

66.8 

HENNEPIN   POWER  PLftNT 

MAX 

91 

94 

94 

91 

82 

88 

93 

96 

97 

96 

86 

91 

98 

96 

90 

86 

83 

78 

80 

82 

88 

88 

89 

83 

81 

82 

89.5 

MIN 

67 

70 

76 

66 

56 

50 

57 

62 

69 

72 

69 

65 

72 

70 

70 

56 

61 

67 

69 

66 

61 

66 

58 

55 

59 

60 

66 

64 

61 

57 

55 

63.3 

KEWANEE    1  E 

MAX 

83 

88 

93 

92 

82 

80 

82 

91 

93 

94 

98 

81 

88 

95 

92 

87 

86 

81 

77 

78 

80 

88 

86 

91 

79 

80 

86.8 

MIN 

65 

72 

72 

65 

55 

54 

59 

54 

69 

72 

69 

66 

71 

74 

67 

56 

60 

7C 

69 

66 

60 

66 

68 

56 

58 

59 

67 

66 

68 

56 

53 

63.6 

MOLINE   USO  flP 

MAX 

93 

95 

94 

83 

82 

86 

92 

96 

97 

97 

83 

91 

97 

92 

91 

91 

80 

82 

83 

83 

91 

85 

91 

83 

82 

82 

89.  1 

MIN 

68 

73 

68 

63 

57 

66 

62 

69 

70 

72 

71 

68 

74 

72 

65 

58 

66 

76 

72 

70 

63 

65 

6: 

63 

65 

65 

69 

68 

59 

57 

55 

65.5 

MORRISON 

MAX 

91 

93 

93 

92 

83 

87 

93 

95 

95 

93 

91 

88 

95 

95 

88 

86 

82 

81 

81 

81 

89 

85 

88 

84 

79 

87 

88.8 

MIN 

59 

70 

72 

67 

59 

56 

50 

66 

68 

74 

70 

66 

68 

69 

66 

69 

67 

74 

68 

66 

61 

68 

56 

61 

62 

61 

64 

68 

58 

55 

53j  64.3 

MOUNT  CftRROLL 

MAX 

90 

91 

92 

91 

88 

85 

90 

94 

96 

95 

87 

88 

97 

93 

89 

91 

90 

80 

80 

80 

89 

86 

88 

86 

79 

MItl 

63 

68 

73 

64 

54 

53 

60 

62 

67 

71 

66 

63 

68 

70 

70 

58 

55 

62 

70 

68 

58 

6^ 

56 

60 

62 

58 

61 

62 

52 

50 

50 

61.5 

PAW  Pf^W 

MAX 

81 

89 

90 

93 

80 

77 

85 

89 

93 

95 

86 

80 

86 

90 

91 

85 

83 

82 

75 

77 

80 

83 

85 

89 

78 

79 

85  4 

MIN 

59 

67 

74 

66 

57 

58 

64 

68 

70 

70 

66 

62 

69 

64 

65 

60 

62 

72 

69 

66 

65 

63 

60 

56 

60 

62 

60 

69 

55 

55 

63 

63.  1 

ROCHELLE  6  NU 

MAX 

86 

90 

90 

86 

79 

83 

89 

92 

93 

86 

81 

84 

95 

91 

86 

83 

81 

77 

79 

78 

86 

82 

88 

88 

79 

80 

85  6 

MIN 

55 

66 

72 

64 

57 

52 

60 

63 

57 

70 

67 

64 

67 

70 

63 

58 

63 

71 

69 

66 

57 

66 

66 

65 

61 

59 

63 

56 

66 

53 

51 

61.8 

ROCKFORD  WSO  fiP 

MAX 

89 

93 

94 

62 

80 

86 

92 

95 

95 

85 

81 

87 

97 

94 

85 

86 

75 

80 

85 

80 

89 

86 

90 

80 

81 

MIN 

56 

69 

70 

65 

58 

57 

64 

66 

71 

71 

66 

65 

70 

73 

65 

59 

66 

74 

71 

61 

68 

62 

59 

69 

63 

60 

63 

62 

69 

56 

54 

63.5 

STOCKTON 

MAX 

86 

89 

89 

85 

80 

83 

88 

91 

91 

87 

78 

86 

93 

89 

85 

83 

82 

78 

80 

75 

86 

83 

86 

83 

77 

MIN 

59 

66 

73 

67 

66 

58 

59 

67 

73 

71 

66 

62 

72 

72 

62 

60 

65 

73 

68 

63 

58 

67 

67 

59 

65 

63 

63 

63 

57 

55 

56 

64.3 

TISKILWfi 

MAX 

90 

95 

94 

91 

82 

87 

91 

95 

95 

95 

85 

89 

95 

98 

87 

86 

90 

94 

94 

90 

86 

85 

77 

79 

81 

88 

87 

90 

90 

80 

MIN 

60 

67 

75 

66 

57 

61 

59 

64 

71 

72 

69 

66 

70 

69 

67 

61 

67 

58 

56 

68 

59 

67 

66 

58 

55 

53 

63.5 

90 

I  X 

MIH 

61 

68 

73 

67 

59 

58 

65 

69 

72 

78 

69 

65 

72 

73 

64 

61 

63 

73 

68 

65 

59 

66 

57 

58 

61 

63 

68 

65 

56 

54 

55 

64.7 

NORTHEAST  02 

ftNTIOCH   2  NW 

MAX 

82 

89 

92 

92 

81 

76 

82 

91 

93 

96 

79 

75 

86 

81 

93 

78 

81 

71 

77 

81 

74 

86 

85 

88 

76 

77 

84.  0 

MIN 

55 

59 

73 

67 

53 

53 

54 

63 

64 

67 

64 

68 

63 

72 

61 

60 

60 

69 

70 

63 

53 

68 

59 

68 

69 

68 

59 

61 

56 

55 

53 

60.5 

flURORfl  COLLEGE 

MAX 

91 

94 

95 

83 

82 

85 

92 

95 

95 

86 

81 

91 

95 

95 

84 

85 

74 

78 

82 

81 

81 

87 

89 

78 

80 

81 

86.7 

MIN 

56 

63 

75 

67 

56 

56 

60 

68 

70 

69 

67 

64 

69 

72 

68 

60 

52 

73 

70 

62 

59 

64 

58 

57 

63 

63 

66 

64 

60 

56 

66 

63.6 

BBRRINGTON 

MAX 

89 

92 

93 

80 

77 

83 

91 

94 

94 

103 

75 

86 

95 

93 

76 

81 

72 

75 

81 

79 

93 

84 

74 

78 

76 

82 

84.9 

Mlt: 

61 

64 

72 

59 

50 

51 

56 

62 

68 

63 

60 

60 

69 

68 

60 

62 

64 

69 

66 

56 

51 

69 

65 

54 

62 

68 

59 

60 

58 

55 

52 

59.8 

CHICAGO   GRANT  PARK 

MAX 

89 

93 

94 

80 

69 

72 

79 

92 

92 

79 

70 

75 

96 

82 

72 

72 

73 

66 

71 

74 

82 

76 

88 

78 

77 

72 

80.  1 

MIN 

68 

65 

71 

69 

60 

62 

68 

72 

73 

66 

66 

66 

74 

74 

69 

68 

68 

74 

71 

67 

66 

61 

62 

63 

66 

68 

68 

70 

67 

64 

67 

67.5 

CHICAGO   OHARE   WSO  AP 

MAX 

89 

93 

94 

80 

77 

82 

91 

93 

97 

81 

76 

86 

95 

93 

78 

81 

71 

74 

80 

79 

86 

84 

88 

77 

77 

79 

84.2 

MIN 

57 

67 

74 

63 

56 

53 

62 

67 

68 

67 

63 

62 

69 

74 

62 

61 

64 

74 

70 

60 

59 

61 

59 

58 

64 

62 

64 

62 

59 

68 

55 

63.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

90 

92 

94 

96 

92 

79 

89 

93 

95 

96 

79 

82 

96 

88 

89 

81 

88 

70 

78 

80 

85 

86 

87 

90 

8C 

80 

87.5 

MIN 

62 

66 

77 

67 

59 

60 

65 

71 

75 

69 

65 

65 

72 

79 

70 

66 

67 

76 

78 

67 

65 

61 

63 

60 

65 

67 

73 

66 

68 

62 

63 

67.4 

CHICAGO   MIDWAY   WSO  AP 

MAX 

90 

94 

93 

80 

75 

82 

91 

96 

98 

82 

76 

87 

99 

92 

78 

81 

70 

73 

79 

81 

87 

85 

89 

78 

78 

81 

84.9 

MIN 

68 

67 

76 

66 

59 

60 

68 

72 

68 

68 

65 

65 

72 

72 

66 

64 

65 

73 

72 

64 

62 

61 

60 

61 

64 

67 

70 

68 

65 

61 

61 

65.8 

DE  KALB 

MAX 

89 

93 

93 

92 

80 

85 

93 

94 

95 

91 

84 

86 

96 

93 

94 

84 

84 

76 

82 

79 

86 

86 

89 

89 

79 

80 

88.0 

MIN 

66 

65 

73 

66 

54 

53 

63 

66 

70 

71 

66 

62 

69 

76 

64 

67 

64 

74 

69 

62 

53 

66 

57 

54 

62 

60 

65 

61 

58 

57 

54 

62.8 

GEBHARD   WOODS  ST  PARK 

MAX 

86 

93 

96 

96 

79 

82 

84 

96 

97 

98 

83 

85 

90 

93 

96 

78 

88 

79 

80 

80 

84 

88 

89 

91 

82 

84 

88.6 

MIN 

58 

68 

75 

68 

64 

51 

55 

62 

71 

71 

69 

64 

68 

72 

67 

56 

62 

68 

69 

64 

67 

57 

69 

53 

56 

59 

62 

66 

68 

62 

54 

63.4 

JOLIET 

MAX 

91 

96 

97 

96 

83 

87 

94 

97 

97 

97 

85 

92 

99 

96 

95 

93 

87 

78 

84 

83 

91 

90 

91 

91 

81 

83 

90.9 

MIN 

60 

67 

71 

68 

56 

55 

67 

71 

72 

70 

69 

64 

71 

74 

71 

58 

64 

75 

72 

69 

68 

59 

63 

56 

57 

62 

63 

62 

61 

58 

56 

64.8 

MARENGO 

MAX 

90 

94 

95 

90 

80 

86 

93 

98 

97 

94 

78 

86 

98 

94 

91 

86 

80 

76 

82 

76 

88 

86 

90 

86 

80 

82 

88.  1 

MIN 

54 

66 

73 

65 

53 

52 

58 

63 

69 

67 

64 

60 

69 

74 

62 

58 

64 

71 

73 

64 

53 

61 

56 

55 

61 

58 

62 

60 

56 

56 

63 

51  .5 

OTTAWA 

MAX 

92 

95 

96 

87 

84 

91 

95 

97 

98 

96 

90 

91 

99 

92 

90 

87 

83 

80 

83 

86 

89 

89 

90 

86 

85 

90.6 

MIN 

58 

70 

76 

69 

60 

54 

63 

67 

74 

74 

70 

65 

70 

72 

59 

65 

74 

71 

68 

61 

67 

58 

57 

58 

62 

68 

67 

60 

56 

65.2 

PARK  FOREST 

MAX 

91 

94 

94 

84 

76 

88 

93 

95 

95 

86 

80 

87 

97 

87 

93 

82 

86 

71 

73 

82 

83 

83 

86 

88 

83 

78 

80 

86.0 

MIN 

62 

72 

75 

62 

66 

58 

68 

68 

70 

68 

66 

62 

68 

73 

65 

60 

61 

70 

72 

64 

58 

61 

60 

55 

63 

65 

69 

66 

65 

56 

68 

64.4 

PERU   2  W 

MAX 

91 

96 

94 

94 

82 

89 

94 

96 

97 

95 

96 

91 

96 

98 

90 

87 

92 

95 

94 

89 

85 

84 

77 

81 

82 

92 

90 

88 

84 

'9 

82 

89.6 

MIN 

60 

64 

56 

64 

57 

52 

65 

65 

69 

74 

67 

68 

69 

63 

67 

66 

64 

74 

68 

66 

59 

66 

58 

58 

66 

63 

65 

61 

61 

54 

64 

63.3 

WAUKEGAN   t  WSW 

MAX 

83 

90 

93 

95 

81 

73 

76 

86 

94 

97 

77 

72 

80 

96 

96 

82 

77 

89 

81 

91 

76 

69 

72 

76 

75 

86 

SO 

88 

77 

79 

82.6 

MIN 

57 

61 

71 

68 

53 

55 

65 

63 

67 

68 

65 

62 

65 

65 

65 

62 

63 

65 

71 

65 

55 

60 

59 

61 

61 

61 

63 

60 

68 

67 

61  .9 

WHEATON   3  SE 

MAX 

90 

96 

95 

95 

80 

85 

92 

95 

96 

85 

82 

89 

98 

97 

88 

85 

90 

90 

95 

87 

84 

77 

78 

82 

83 

89 

88 

90 

88 

80 

82 

88.  1 

MIN 

52 

65 

72 

63 

53 

51 

60 

64 

62 

68 

66 

60 

65 

69 

65 

58 

58 

72 

72 

65 

54 

61 

60 

54 

68 

60 

66 

59 

60 

53 

52 

61  .2 

SEE  REFERENCE  N0TE5  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

U 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

UCST  03 

MAX 

ai 

06 

06 

83 

61 

86 

32 

34 

34 

06 

dO 

30 

s. 

06 

85 

84 

36 

36 

92 

89 

SO 

82 

80 

82 

8 1 

81 

84 

88 

80 

80 

8G 

88  -  0 

niM 

60 

76 

68 

60 

68 

61 

64 

73 

73 

70 

69 

71 

72 

73 

70 

6  1 

66 

73 

74 

73 

64 

67 

61 

62 

66 

68 

60 

67 

59 

56 

56 

66.5 

GOLOCM  1 

MAX 

a2 

00 

08 

06 

80 

88 

04 

36 

37 

00 

93 

SB 

1 00 

102 

33 

89 

S3 

101 

87 

98 

83 

87 

63 

83 

84 

82 

60 

89 

80 

80 

85 

91.8 

MIM 

60 

76 

72 

66 

61 

50 

68 

70 

70 

75 

74 

72 

72 

73 

70 

60 

63 

74 

74 

67 

70 

68 

61 

60 

63 

62 

60 

70 

59 

57 

57 

66.8 

LA  HARPC 

MAX 

ai 

03 

04 

83 

82 

85 

33 

S4 

35 

05 

87 

85 

97 

00 

87 

87 

S3 

38 

86 

81 

80 

86 

85 

82 

82 

81 

84 

8S 

82 

8 1 

82 

89 .  3 

MIM 

66 

73 

67 

64 

58 

58 

65 

68 

68 

73 

69 

70 

63 

60 

66 

60 

58 

68 

71 

67 

65 

68 

58 

58 

58 

61 

67 

69 

56 

52 

52 

64.0 

MAX 

01 

04 

06 

87 

81 

86 

02 

35 

35 

06 

88 

S3 

35 

06 

88 

85 

32 

36 

82 

80 

8 1 

68 

80 

62 

81 

81 

85 

89 

83 

81 

82 

89.0 

MIM 

62 

74 

74 

66 

68 

56 

63 

63 

70 

75 

69 

71 

71 

73 

66 

60 

62 

72 

73 

73 

64 

63 

60 

58 

61 

63 

68 

66 

56 

54 

57 

65.6 

ouincY 

MAX 

01 

06 

07 

86 

83 

87 

03 

04 

35 

36 

90 

37 

SB 

100 

85 

85 

32 

SS 

SB 

85 

32 

BB 

86 

84 

81 

92 

87 

94 

87 

82 

88 

91.3 

Min 

62 

76 

76 

67 

62 

64 

70 

75 

74 

78 

74 

73 

76 

75 

71 

63 

67 

75 

75 

70 

73 

6S 

63 

63 

65 

66 

75 

64 

64 

60 

67 

69.4 

OUXnCV   TAA  AP 

MAX 

01 

a4 

03 

82 

81 

85 

01 

03 

02 

34 

89 

S5 

35 

(.8 

86 

86 

81 

88 

37 

88 

33 

86 

85 

83 

83 

92 

01 

91 

62 

81 

86 

89.5 

MIM 

68 

76 

68 

67 

61 

50 

63 

72 

71 

73 

74 

71 

73 

73 

68 

60 

61 

74 

74 

70 

72 

66 

60 

58 

61 

64 

71 

68 

62 

59 

60 

66.7 

MAX 

00 

03 

04 

81 

82 

02 

04 

02 

04 

35 

85 

06 

38 

OB 

80 

86 

82 

84 

SB 

82 

36 

S3 

SO 

83 

82 

80 

02 

00 

61 

80 

63 

90.2 

X             z  z 

MIM 

63 

72 

61 

61 

58 

56 

64 

62 

73 

73 

71 

72 

70 

7 1 

60 

60 

62 

70 

66 

65 

54 

61 

57 

60 

66 

65 

62 

58 

55 

64 

64.2 

CCmtral  04 

BL  30lif nGTOn  NORIiAL 

MAX 

00 

03 

04 

04 

83 

88 

03 

05 

96 

86 

02 

30 

37 

88 

87 

86 

31 

36 

85 

80 

83 

88 

8  1 

80 

62 

88 

31 

90 

86 

80 

60 

90 . 0 

MIM 

60 

74 

74 

60 

60 

58 

65 

72 

72 

75 

72 

67 

74 

73 

7  1 

60 

68 

72 

71 

68 

62 

65 

58 

56 

63 

61 

70 

66 

62 

56 

54 

66.  1 

CHCMOA 

MAX 

ai 

06 

06 

02 

B3 

00 

03 

35 

36 

36 

85 

30 

36 

87 

30 

87 

30 

36 

94 

85 

86 

84 

77 

80 

64 

89 

00 

89 

87 

82 

82 

89. 2 

MIM 

li 

70 

74 

68 

59 

65 

68 

71 

70 

67 

63 

67 

72 

70 

57 

60 

6B 

68 

67 

60 

63 

58 

58 

59 

65 

66 

61 

55 

56 

63.9 

OtCATUR 

MAX 

00 

02 

33 

07 

83 

68 

02 

34 

S3 

04 

82 

30 

35 

37 

81 

87 

83 

38 

93 

93 

90 

S6 

80 

80 

83 

87 

03 

88 

85 

80 

63 

88 . 9 

MIM 

se 

64 

73 

71 

62 

50 

68 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

72 

60 

67 

70 

74 

71 

68 

66 

62 

61 

62 

64 

66 

66 

66 

57 

56 

66.8 

FAOrCB  CITr 

MAX 

ao 

a3 

09 

00 

66 

00 

02 

35 

05 

34 

82 

37 

98 

88 

88 

80 

SB 

92 

33 

89 

84 

60 

82 

83 

90 

94 

69 

62 

83 

82 

89.6 

6%" 

73 

71 

68 

60 

68 

67 

71 

70 

73 

70 

65 

72 

72 

5  7 

63 

66 

73 

65 

62 

65 

61 

57 

60 

62 

69 

66 

60 

55 

56 

65.  1 

HAVANA   POkCR    STAT lOH 

MAX 

03 

87 

07 

06 

86 

01 

05 

37 

08 

83 

06 

35 

86 

IOC 

100 

88 

84 

101 

100 

33 

33 

83 

BO 

8 1 

81 

81 

83 

88 

80 

82 

84 

92.6 

rlM 

11 

78 

°4 

68 

50 

57 

62 

70 

71 

75 

72 

70 

66 

72 

7  I 

60 

60 

73 

75 

73 

66 

67 

61 

57 

60 

62 

70 

67 

62 

60 

55 

66.2 

LACON   3  C 

MAX 

89 

02 

03 

86 

8 1 

81 

02 

36 

06 

37 

82 

3 1 

35 

35 

33 

86 

86 

84 

93 

30 

30 

83 

78 

82 

83 

88 

87 

90 

85 

60 

81 

68 . 3 

niN 

64 

71 

63 

57 

55 

72 

75 

71 

68 

68 

66 

71 

7 1 

68 

57 

6 1 

74 

68 

57 

60 

64 

57 

56 

53 

68 

66 

66 

59 

56 

55 

64.5 

L  mCOL  M 

MAX 

SS 

02 

03 
*•* 

S6 

83 

Be 

01 

33 

04 

93 

BO 

80 

85 

34 

87 

85 

BS 

87 

81 

82 

88 

88 

•10 

80 

82 

88 

92 

88 

80 

80 

82 

88.  J 

MIN 

61 

74 

73 

60 

61 

60 

65 

71 

72 

75 

70 

63 

71 

74 

7 1 

6 1 

62 

70 
70 

75 

72 

65 

67 

61 

58 

61 

63 

67 

66 

63 

53 

56 

66.5 

MASON   CITr    1  NM 

MAX 

dO 

03 

03 

0 1 

63 

BO 

33 

35 

95 

97 

63 

S3 

87 

SS 

85 

86 

90 

99 

85 

94 

3 1 

86 

73 

81 

83 

89 

92 

80 

87 

80 

83 

89 . 0 

MIN 

*5 

74 

71 

68 

50 

58 

65 

70 

70 

7< 

71 

63 

71 

70 

70 

53 

6i 

70 

74 

72 

66 

68 

60 

57 

60 

62 

62 

66 

61 

58 

56 

65.4 

HXNONK    3  ME 

nsx 

02 

06 

07 

06 

82 

eo 

32 

36 

35 

35 

32 

SC 

87 

98 

37 

86 

31 

33 

35 

88 

86 

86 

73 

80 

82 

87 

88 

88 

88 

81 

82 

80.8 

niM 

68 

60 

74 

67 

57 

5» 

61 

70 

73 

68 

65 

71 

71 

68 

56 

62 

71 

68 

67 

53 

65 

56 

53 

58 

60 

65 

66 

61 

55 

53 

63.6 

PC  OB  I A    1^0  AP 

MAX 

a. 

03 

34 

82 

82 

B7 

32 

34 

95 

S5 

82 

SO 

85 

37 

86 

86 

30 

96 

91 

81 

80 

81 

78 

81 

93 

88 

90 

BB 

82 

81 

81 

88.  1 

MIM 

if 

76 

72 

65 

53 

58 

63 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

72 

70 

58 

64 

71 

74 

70 

64 

65 

60 

56 

63 

64 

66 

68 

61 

57 

54 

65.6 

PBINCCVILLE    1  N 

MAX 

80 

02 

32 

30 

SO 

65 

SO 

33 

S3 

32 

85 

83 

84 

34 

88 

84 

ea 

35 

34 

80 

SB 

87 

75 

78 

BO 

87 

87 

88 

87 

79 

78 

87.4 

riN 

60 

73 

65 

57 

62 

70 

77 

65 

77 

68 

68 

73 

73 

67 

58 

65 

73 

71 

68 

62 

66 

58 

66 

61 

60 

68 

66 

58 

56 

53 

65.5 

CAST  OS 

OATIV I L  L  E 

MAX 

a. 

03 

95 

Q2 

84 

S3 

32 

35 

87 

88 

83 

35 

99 

SB 

90 

35 

92 

30 

87 

B4 

76 

83 

85 

89 

85 

80 

68 

8 1 

84 

80  3 

MItl 

62 

68 

62 

1° 

64 

68 

67 

71 

71 

63 

64 

'7! 

56 

58 

70 

66 

69 

61 

60 

65 

58 

57 

62 

61 

63 

68 

55 

53 

64.3 

HOQPE  S  TQM 

max!  ao 

03 

04 

84 

82 

33 

32 

30 

86 

89 

84 

38 

88 

86 

80 

35 

91 

66 

83 

80 

75 

81 

84 

68 

92 

89 

85 

81 

83 

88  0 

62 

71 

" 

60 

60 

67 

71 

71 

73 

63 

62 

68 

74 

73 

57 

62 

70 

68 

68 

60 

62 

64 

57 

60 

64 

66 

66 

67 

57 

58 

65.6 

R  ANR.  A^EE    UTB   PCL  L    C  TL 

MAX 

86 

02 

06 

06 

83 

80 

83 

34 

S7 

85 

86 

87 

37 

38 

B5 

86 

31 

92 

33 

82 

85 

78 

74 

82 

63 

88 

90 

83 

80 

8 1 

87 . 7 

MIN 

67 

68 

76 

'2 

02 

63 

64 

74 

73 

74 

63 

66 

66 

70 

56 

63 

65 

71 

63 

62 

63 

64 

58 

60 

64 

66 

67 

65 

58 

59 

66.0 

P IPEB  C  I T  ^   3  'iE 

MAX 

34 

08 

34 

35 

37 

33 

80 

9  1 

S7 

100 

87 

87 

32 

86 

96 

88 

85 

82 

78 

81 

83 

88 

90 

88 

82 

80 

82 

89  8 

MIN 

62 

70 

74 

60 

58 

53 

66 

72 

72 

74 

68 

61 

63 

73 

7  1 

57 

60 

71 

68 

68 

61 

63 

62 

56 

58 

61 

67 

66 

62 

56 

57 

64.7 

POIITIOC 

MAX 

01 

34 

86 

80 

35 

35 

37 

86 

SO 

83 

37 

38 

86 

85 

88 

35 

34 

88 

85 

83 

76 

80 

62 

88 

68 

90 

89 

61 

82 

89  3 

MIN 

62 

73 

76 

70 

61 

57 

66 

70 

72 

74 

68 

65 

70 

73 

71 

60 

63 

71 

6S 

68 

61 

65 

62 

58 

62 

63 

72 

68 

63 

57 

57 

66.0 

BANTOUL 

MAX 

88 

02 

06 

06 

88 

85 

30 

34 

35 

85 

"0 

84 

SO 

36 

100 

86 

87 

31 

38 

30 

30 

87 

80 

77 

88 

86 

89 

93 

90 

82 

81 

89.5 

MIN 

62 

64 

73 

76 

50 

53 

66 

70 

72 

63 

70 

64 

65 

72 

72 

53 

62 

66 

70 

6S 

62 

63 

62 

57 

59 

60 

58 

68 

66 

56 

57 

64.7 

UBSAttA 

MAX 

00 

02 

03 

87 

84 

83 

33 

34 

92 

30 

83 

83 

35 

37 

87 

86 

80 

36 

SI 

32 

87 

76 

77 

81 

83 

88 

92 

89 

81 

80 

81 

87.9 

MINI  62 

72 

72 

63 

62 

61 

6S 

74 

70 

74 

70 

65 

63 

73 

66 

61 

63 

67 

74 

68 

63 

63 

61 

53 

62 

66 

66 

67 

64 

59 

60 

66.2 

MAX 

00 

04 

06 

03 

83 

86 

34 

35 

36 

01 

85 

83 

84 

SB 

86 

85 

31 

31 

31 

87 

84 

80 

75 

73 

81 

85 

90 

88 

86 

78 

73 

87.8 

min;  66 

72 

71 

69 

60 

56 

63 

68 

68 

73 

67 

62 

68 

72 

70 

^7 

6 1 

68 

63 

68 

58 

62 

62 

64 

60 

61 

61 

64 

65 

53 

53 

63.8 

S  T    *i  OL'  TH  t  C  S  T  06 

AL  TQn    OAH  2b 

1 

max:  84 

04 

94 

02 

06 

86 

06 

06 

31 

88 

32 

83 

35 

SI 

93 

63 

66 

64 

85 

00 

95 

94 

8 1 

83 

91  I 

MIN 

61 

60 

76 

70 

66 

66 

64 

67 

73 

67 

73 

76 

73 

7^ 

67 

65 

68 

7 1 

76 

71 

71 

72 

63 

62 

64 

68 

60 

67 

66 

63 

60 

68.3 

C  APl  i  M  V  I  l  L  E 

MAX 

02 

01 

34 

87 

101 

08 

83 

S3 

100 

SB 

35 

S3 

SO 

66 

83 

87 

8 1 

97 

92 

90 

85 

88 

92  5 

MIN 

54 

73 

71 

68 

53 

58 

61 

68 

70 

60 

60 

73 

63 

71 

73 

56 

62 

68 

72 

70 

68 

71 

62 

56 

59 

72 

73 

66 

66 

56 

54 

65.7 

GB2CCSVILLE 

MAX 

80 

32 

32 

88 

81 

88 

32 

93 

34 

05 

00 

36 

83 

08 

03 

87 

SO 

37 

37 

SO 

31 

88 

83 

82 

64 

88 

95 

89 

88 

81 

85 

90.2 

MIN 

63 

66 

" 

73 

59 

65 

72 

67 

69 

" 

60 

62 

MILLSBOBO  2  SSU 

max'  80 

01 

01 

00 

84 

88 

90 

31 

01 

02 

80 

30 

32 

05 

02 

87 

88 

35 

94 

S3 

92 

85 

84 

82 

84 

89 

95 

96 

85 

83 

85 

89.4 

MIN|  61 

74 

71 

68 

62 

63 

68 

70 

68 

69 

70 

72 

71 

70 

70 

59 

64 

65 

72 

63 

63 

68 

62 

61 

67 

67 

64 

66 

56 

56 

66. 1 

JAC^SOMVILLC 

MAxi  86 

01 

03 

03 

82 

83 

88 

33 

05 

94 

06 

37 

03 

06 

38 

85 

86 

31 

98 

85 

81 

80 

84 

81 

81 

84 

90 

93 

88 

80 

80 

89.2 

MIN:  it 

1 

63 

73 

67 

60 

57 

50 

63 

70 

73 

71 

71 

72 

72 

71 

58 

62 

67 

71 

70 

68 

68 

63 

56 

58 

60 

63 

66 

63 

58 

64.4 

SEE  OEFEREMCE  NOtES  fOLLOMINO  SmMON  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

JULr  1974 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

u 
cz 
a: 

cz 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  I 

1 2 

1  3 

1  4 

1  0 

1  D 

t  Q 

1  0 

1  Q 

2  ) 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  J 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

91 

92 

92 

92 

84 

90 

97 

95 

94 

95 

95 

96 

98 

99 

98 

89 

91 

97 

96 

98 

93 

95 

89 

83 

68 

91 

96 

93 

92 

63 

87 

MIN 

54 

72 

7 1 

67 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

68 

64 

I 

88 

91 

92 

68 

64 

67 

91 

91 

92 

93 

83 

66 

91 

96 

90 

85 

88 

97 

92 

93 

89 

85 

81 

79 

82 

87 

91 

88 

64 

79 

81 

67 

g 

MIN 

66 

72 

71 

70 

63 

63 

66 

71 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

60 

64 

68 

73 

73 

70 

65 

62 

69 

62 

66 

66 

66 

67 

69 

57 

66 

9 

SPRINCriELD  WSO  BP 

MAX 

92 

96 

96 

83 

85 

90 

94 

96 

96 

97 

wo 

94 

96 

100 

90 

90 

92 

101 

96 

96 

93 

84 

81 

83 

86 

90 

96 

90 

82 

82 

84 

90 

7 

68 

75 

73 

67 

61 

61 

64 

71 

71 

76 

74 

72 

73 

74 

71 

60 

66 

72 

72 

75 

69 

70 

62 

57 

62 

63 

67 

67 

63 

66 

66 

VIPDEM   1  H 

90 

93 

94 

96 

86 

91 

94 

94 

96 

94 

93 

97 

99 

92 

89 

91 

100 

93 

95 

93 

89 

84 

66 

86 

94 

94 

93 

67 

85 

MIN 

66 

74 

70 

59 

58 

66 

62 

66 

66 

70 

74 

76 

66 

75 

60 

67 

68 

74 

66 

65 

67 

60 

65 

66 

60 

66 

62 

60 

54 

64 

3 

UMITE  HftLL    1  E 

92 

96 

96 

94 

65 

90 

04 

95 

96 

96 

96 

96 

97 

101 

99 

98 

93 

99 

99 

97 

93 

93 

86 

83 

86 

90 

94 

91 

62 

60 

86 

92 

MIN 

56 

66 

4 

EAST  SOUTHLftST  07 

CHARLESTON 

89 

90 

97 

85 

88 

90 

91 

92 

93 

92 

62 

90 

92 

96 

97 

89 

89 

97 

92 

94 

90 

76 

60 

81 

86 

89 

92 

90 

89 

82 

84 

MIN 

56 

74 

64 

63 

62 

70 

70 

69 

65 

9 

EFF INGHAM 

MAX 

91 

83 

94 

90 

88 

91 

93 

93 

96 

96 

84 

69 

94 

99 

91 

89 

90 

99 

95 

96 

92 

89 

80 

83 

85 

89 

94 

93 

90 

82 

66 

90 

6 

MIN 

66 

6 

FLORA  S  NU 

MAX 

91 

91 

93 

91 

68 

90 

93 

92 

94 

92 

89 

94 

93 

97 

93 

89 

90 

98 

97 

96 

94 

69 

83 

64 

66 

91 

95 

93 

87 

84 

88 

91 

1 

MIN 

67 

71 

72 

74 

64 

60 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

68 

69 

73 

67 

60 

64 

74 

70 

69 

67 

68 

57 

68 

67 

61 

67 

68 

56 

53 

65 

8 

MARSHALL    1  E 

MAX 

90 

92 

94 

94 

69 

89 

91 

93 

96 

90 

83 

69 

93 

96 

95 

68 

90 

98 

90 

93 

90 

87 

79 

62 

65 

88 

94 

94 

69 

82 

84 

69 

9 

MIN 

69 

69 

69 

74 

66 

63 

67 

70 

67 

69 

66 

63 

66 

67 

72 

60 

60 

62 

76 

66 

63 

60 

65 

60 

59 

64 

63 

66 

70 

59 

64 

66 

1 

MATTOON 

MAX 

90 

92 

94 

88 

84 

89 

93 

94 

95 

93 

83 

69 

96 

98 

90 

66 

90 

98 

91 

93 

89 

80 

79 

80 

84 

67 

92 

69 

81 

80 

63 

88 

7 

MIN 

67 

72 

71 

72 

63 

62 

71 

72 

72 

72 

68 

67 

72 

76 

68 

56 

63 

67 

74 

69 

67 

64 

63 

69 

60 

67 

65 

68 

67 

57 

66 

66 

4 

MO  IC  AQUA 

MAX 

90 

94 

94 

87 

84 

89 

94 

95 

95 

97 

84 

89 

96 

98 

90 

86 

91 

99 

96 

95 

91 

83 

82 

81 

84 

69 

96 

96 

63 

62 

65 

90 

2 

NEWTON  6  SSE 


OLNEY  2  S 


PALESTINE 


PARIS  WATERWORr^S 


VANDAL lA  2  NW 


MAX 

I  MIN 


!  MAX 
I  MIN 


j  MAX 
;  MIN 


I  MAX 
1  MIN 


I  MAX 
I  MIN 


;  MAX, 
I  MIN 


56      72  70 


63  69  91 
69     66  73 


58      72  72 


91  92  93 
59      73  73 


90  92  94 
59      73  72 


93      93  96 


91      94  96 


85  96  90 
65     60  73 


90  92  93 
61      72  71 


70      63  60 


92  67  66 
75     64  66 


90  86  92 
76      67  65 


90  86  69 
73     67  66 


69  89  90 
75     64  62 


92  66  92 
74     66  63 


67      70  71 


90     93  92 


94     93  95 


69      72  70 


93     92  81 


70     70     68     70     69  69 


91  92  94  91  64  67 
69      71      70      69     69  67 


92  94  94  69  85  90 
69     72     72i    71     69  64 


96     94  94 


94  85  91|  95  95  94 
71     62     62     68     69  69 


93     66     83     86     93  91 


SOUTHKST 


BELLEVILLE   SO    ILL  UNIV 


1  MAX  90 
j  MIN  66 


MAX  91 
MINj  56 


CAIRO  WSO  CI 


CARBONDALE   SEWAGE  PL 


CARLYLE  RESERVOIR 


I  "IN 


max! 

MIN 


MAX 
MIN 


78  93  96 
64     69  70 


91  93  93 
73      74  74 


86  91  93 
64     68  71 


max;  84 

I  MINI  62 


COBDEN  2  S 


DU  QUOIN   1  NNW 


KASKASKIA   R   NAV  LOCK 


MAXANDA    1  NW 


MARION   4  NNE 


I  MAXi 

minI 


MAX 
MIN 


,  MAXI 
:  MIN' 


NASHVILLE   4  NE 


WATERLOO    1  WSW 


90  92  93 
66     73  72 


93     94  96 


87  96  96 
66     68  72 


91  93  96 
67     71  72 


83  88  91 
64     65  72 


93  93  96 
65      72  71 


91     92  92 


71     66  63 


90  84  90 
72     63  60 


92  66  91 
71     68  66 


92  86  90 
72     64  59 


96  89  67 
70     67  60 


89  86  91 
72     70  69 


90  88  86 
72     67  61 


92  92  81 
73     64  63 


91     88  90 


94  87  94 
72      66  61 


97  89  87 
72     66  63 


68  87  90 
74     67  62 


65     70  70 


93  94  94 
71      72  72 


93  92  94 
66     69  69 


94  95  95 
64     66  67 


92  96  97 
66     69  70 


89     90  91 


90  92  91 
67     69  69 


87  94  92 
69     72  71 


93  92  90 
69     69  69 


95  94  96 
65     69  71 


91  96  95 
66     73  71 


91  91  93 
72     69  71 


93  86  84  88  90  66 
73     67     621    63     69  691 


91  86  91 
74     65  64 


90     87  90 


66     72     72     73     66  64 


95  94  95 
71      71  71 


92  93  94 
69     70  70 


MAXi  93 
'■  MINj  62 


90  86  93l  96  95  96 
69     63     60I    68     70  69 


70     71  66 


93  95  69 
70     72  73 


93  64  91 
72     69  69 


96  92  91 
66      73  70 


96  94  93 
66     69  69 


96     98  96 


93  88  91 
72      74  75 


93  94  90 
70     72  70 


95  95  92 
70      72  74 


66      72  70 


98  95  92 
70      72  71 


96     99  97 


93  90  92 
69      72  70 


97  92  89 
71     69  72 


69     90  94 


93     96  94 


90  94  90 
62     70  70 


94  101  91 
69     72  75 


96  97  94 
70     70  73 


95  98  95 
68     72  74 


90  92  96 
72     71  73 


96     96  91 


92  96  94 
68     66  69 


94     98  97 


70      70  75 


92  94  94 
73      70  74 


91  92  95 
66     66  70 


91  93  96 
72     72  73 


92  92  91 
66     64  70 


94  99 
69  69 


96     96  99 


91  96  92 
70     69  74 


90  90 
67  66 


92  96  93 
71     72  74 


98  96  90;  90  96  93 
73     69      7lj     70      72  74 


97  96  96|  96  99  91 
70     70     701    69     69  72 


60     63  66 


91  89  88 
61     61  64 


90  69  97 
64     60  62 


66  88  95 
61      63  66 


89  91  100 
58     62  62 


63     62  63 


88      90  98 


91  68  90 
63      70  67 


58      66  67 


90  92  97. 
58     64  65 


90  91  96 
70     69  71 


94  89  90 
63     61  63 


71      71  67 


97  94  94 
69     68  67 


96     96  92! 
73     68     69|  66 


66      63  58 


61      64  63 


67      67      56  64 


79  80 
63  61 


82  84 
66  62 


90  94  85 
76     66  67 


92  94  69 
72     68  63 


97     96  96 


76     67  65 


92     93  69 


99  92  96 
72     72  72 


99      98  95 


96  98  90 
70      70  72 


96  92  96 
76      78  74 


96  99  96 
67      72  70 


01  86  90|  98  97  91 
63     66  67 


69     90  94 


92  92  99 
63     62  63 


96  93  93 
70      73  70 


100  97  94 
72      71  71 


94  91  92  101  102  91 
62     61  63 


91  91  97 
64     66  69 


92  86  89 
66     62  62 


87  90  97 
62     67  67 


90  90  96 
63      66  69 


98  92  94 
75      72  70 


94  96  90 
65     71  69 


97  93  92 
75     72  71 


98  96  94 
75     72  73 


90  94  99'  99  90  96 
65     63     67|     71      70  72 


85  80  82 
62     66  61 


79  84 
64  59 


66  65 
66  60 


79  62 
64  59 


83  66  88|  93  91  62  62 
60     64     631     67      68     67  64 


86  90  95 
61     66  61 


61     67  63 


65  90  94 
59     66  63 


87  92  97 
60     69  63 


61      65  64 


65  86  93 
62     66  66 


87     83     6t,    67     90  94 


72     72  60 


93  88  85 
"1     66  67 


96  86  67 
70     69  69 


90  85  66 
73     71  65 


96  84  66 
71     69  58 


91  88  63 
72     69  60 


89  63  83 
70     70  60 


92  87  66 
66     69  62 


97     91  87 


63  85  64 
72     69  60 


69     68  59 


90     85  83 


69     86  64 

73     70  62 


93  87  86 
7?     70  62 


62     71  67 


58     65  60 


66  86  92 
61     67  63 


89  89  92 
67      70  70 


86     87  92 


82  86  92 
64     66  67 


86  89  93 
69     69  72 


89  92  95 
67     66  63 


87  90  92 
61     61  63 


68     90  93 


81  85  88 
59     60  63 


86  90  94 
64     70  66 


62     69  68 


89  91  96 
62     67  63 


94  83  83  86 
67     68     56  53 


91  84  84  66 
71      68     57  55 


90  63  63  64 
70     68     56  66 


92  91  84  86 
66     70     66  55 


92  68  88 
67      68  56 


95  90  83  63 
69      66  67 


91  69  82  83 
67      68  58 


94  66  87  92 
70      69  61 


94  94  65  68 
67      72     64  62 


97      97     83  87 
68      70      56     55|  66.9 


88.6 

66.6 


90.4 
66.3 


66.6 
66.4 


89.7 
66.0 


90.6 
65.8 


90.6 
67.6 


69.6 
66.6 


91  88  86  90 
72     66     62  66 


92  93  65  67 
66     69     66  56 


90.9 
71  .3 


90.8 
66.0 


92  91  81  63!  90.1 
56     70     59     681  67.7 


90.  1 
67.5 


93.4 
66.6 


90  64  84  69 
67      72     55  56 


94  93  86  89 
67      71      57  57 


96  97  67  90 
64     70     66  59 


93  85  86  91 
67      73      62  61 


91     90     82  84 
63     67     66     65]  66.3 


91  89  62  86  91.0 
67     71     60     61I  66.6 


92  92  87  90'  91.6 
66     72     60     60  i  66.7 


97  96  66  91  93.4 
68     71     65     66l  66.9 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STfiTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILL INOIS 

JULY 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


10    11    12    13    M    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


SOUTHEftST  0 
nLBION 

6P00KP0RT  DftM  52 
0IX3N  SPRINGS  «0R  C 
rftlRFIELD   HfiOIO  UFIU 
HARRISeuRG 
MCLEfltSBORO  2  ENE 
MT  CfiRMEL    1  NNW 
nOUNT  VERNON 
REND   LftHE  OBM 


94  95 
72 


ea  91  92 
71      71  75 


90    go  92 

60      71  70 


86  91  92 
61     66  72 


96  96 
73  73 


91  92 
69  70 


90     90  92 


87  9^  95 
62     65  73 


92  93 
71  72 


87  89  90 
69     71  69 


95  88  92 
7'4     68  66 


88  88  92 
75     70  66 


92  88  89 
72    66  63 


92  88  86 
75     67  61 


91  90  93 
75     69  65 


93  86 
73  65 


87  87  91 
73     68  66 


95  88  87 
75     67  63 


95  87  84 
73     68  68 


87  86  88 
71     69  61 


91  93 
70  69 


93  89  92 
71      70  70 


91  89 
68  68 


92  93 
61  70 


95  92 
69  69 


90  92 
69  69 


92  92  95 
69     69  70 


a-t  97  95 
66     72  70 


67      70  71 


89  87  89 
70     68  69 


71  69  70 

95  87  90 

66  71  70 

92  91  89 

65  69  67 

92  94  89 
70  69  70 

97  93  92 

69  71  71 

93  94  89 
68  70  71 

92  87  88 

68  68  69 

95  95  93 

70  72  74 


95  88 
70  71 


86  88 

69  69 


94  97 
72  68 


90  92 
66  62 


90  92 
66  66 


93  96  95 
68  66 


89  90  94 
67  67 


89  93 
66     69  74 


93  94  98 
73  75 


90  93  97 
70  69 


87  88 

65  66 


92  90 
64  63 


90  91 
68  65 


65     61  59 


91  86 
64  61 


93  92 
66  62 


92  88 
63  63 


88  88  94 
64    62  65 


65    65  62 


93  88  90 
68    69  69 


87  86 

66  61 


99  96 
75  72 


100  96 
71  72 


96     97  91 


98  95 
67  69 


100  97 
74  73 


95  96 
67  70 


95  95 
75  70 


98  100 
65  73 


98  98 
69  69 


94  94 

63  64 


85  83  85 
64     68  62 


87  83  85 
70     71  61 


91  85  82 
67     66  59 


90  80  81 
65     68  60 


68     69  60 


90  82  82 
66     67  60 


83  85 
67  62 


98  87  86 
72     69  63 


92  85  84 
70     70  64 


85     77  82 


87  91 

62  eg 


89  eg 

63  72 


85  88 

58  6g 


82  86 
60  64 


eg  92 

60  71 


83  86 
59  64 


87  86 
60  65 


85  98 
60  63 


84  86 
64  67 


84  87 

61  69 


88 

70 


84  89 

58  57 


89  92 
56  58 


85  88 
53  54 


82  83 
55  53 


88  92 
58  57 


83  84 
58  55 


85  88 
59  55 


85  86 

58  55 


94  92  82  84 
72     62     59  62 


84  67 

58  57 


92.2 
67.9 


90.8 
68.5 


90.0 
65.3 


88.6 
65.2 


93.0 
67.6 


89.5 
67.0 


90. 1 
68.4 


SEE  dEFEIlEtlCE  NOTES  FOLLOMINC  SIBMON  INOtl 
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MONTHLY  AND  SERSONRL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEftSON  OF  1973  -  1974  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

fiPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

NORnnis 

JUL r- JUNE 

NORTHWEST  01 

PILEDO 
DIXON 
FREEPORT 

FREEPORT   WASTE   WTR  PLT 
FULTON   DAM  13 

0 
0 
0 

0 

1 

3 

1 

bS 
90 

1 16 
81 

196 
234 

299 
235 

695 
746 

811 
747 

1233 
1262 

1296 
1260 

1310 
1319 

1406 
1389 

991 
1063 

1200 
1 137 

730 
603 

930 
666 

310 
365 

■467 
430 

196 

226 

303 
245 

29 
37 

72 
32 

6756 
6136 

6425 

6073 
6316 
6910 

GALVA 
GENESEO 

HENNEPIN   POWER  PLANT 
KEWANEE    1  E 
MOLINE   WSO  AP 

0 
0 

□ 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

66 
71 
61 
67 
78 

266 
237 
223 
256 
258 

741 
741 
696 
673 
733 

1260 
1276 
1  187 

1274 

1369 
1337 
1287 

1338 

1081 
1060 
1023 

1061 

835 
619 
702 
872 
812 

418 
367 
356 
431 
360 

250 
246 
206 
274 
235 

55 
27 
24 
64 
32 

6342 
6180 
5764 

6161 

6087 
6406 

MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
PAW  PAW 
ROCHELLE   6  NW 
ROCK.FORD  WSO  AP 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
7 
2 
3 

71 

1 1  1 
1 1  1 
99 

220 
269 
290 
268 
281 

731 
768 
806 
756 
744 

1234 
1275 
1277 
1235 
1260 

1330 
1383 
1401 
1349 
1354 

1074 
1  144 
1  140 
1088 
1142 

783 
836 
902 
624 
887 

366 
394 
465 
394 
427 

219 
300 
301 
262 
277 

34 

67 
87 
64 
59 

6051 

6786 
6333 
6533 

6300 
6632 

6630 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 

XXX 
NORTHEAST  02 

0 
0 
0 

4 

0 
0 

131 
68 
77 

277 
224 
240 

802 
691 
754 

1309 
1214 
1261 

1386 
1271 
1344 

1  155 
962 
1049 

699 
726 
793 

427 
319 
347 

264 
215 
223 

61 
36 
41 

6734 
6746 
6149 

6146 

ANTIOCH   2  NW 

AURORA  COLLEGE 

BARRINGTON 

CHICAGO   GRANT  PARK 

CHICAGO   0  'HARE   WSO  AP 

3 
0 
3 
0 
0 

1 1 

8 

° 

141 
69 

128 
63 
72 

300 
232 
302 
193 
244 

806 
696 
804 
617 
687 

1233 
1 153 
1245 
1072 
1  139 

1342 
1271 
1324 
1146 
1240 

1210 
1043 
1  194 
1006 
1046 

953 
614 
954 
809 
812 

523 
394 
481 
429 
383 

353 
234 
336 
324 
266 

98 
48 
103 
70 
63 

6972 

6661 
6717 
5952 

6498 
6639 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO   MIDWAY  WSO  AP 
DE  KALB 

GEBHARD   WOODS   ST  PARK 
JOL lET 

0 
0 
0 
0 
0 

Q 

1 

2 

1 

0 

36 
70 
91 
66 
45 

176 
232 
240 
232 
196 

616 
685 
766 
711 
655 

1046 
1 158 
1241 
1 192 
1 126 

1  142 
1230 
1332 
1272 
1204 

973 
1058 
1081 
1068 

990 

782 
803 
840 
803 
732 

367 
397 
406 
396 
319 

253 
272 
266 
224 
219 

60 
61 
51 
60 
41 

5445 
6967 
6310 
6016 
6630 

6095 
6166 
6734 

MARENGO 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU   2  U 
WAUKEGAN   4  WSW 

0 
0 
0 
0 

s 

6 
2 

1 
1 

6 

106 
38 
68 
69 

107 

280 
196 
263 
222 
278 

786 
651 
713 
716 
766 

1246 
1 165 
1 176 
1256 
1207 

1346 
1225 
1240 
1299 
1330 

1  136 
980 

1059 
992 

1  146 

870 
714 
607 
766 
921 

419 
317 
406 
361 
525 

274 
196 
262 
219 
368 

61 
32 
66 
45 
96 

6526 
6616 
6064 
6936 
6769 

6926 

6637 
6667 

WHEATON   3  SE 

X             X  X 

0 

1 

76 

268 

730 

1  173 

1269 

1059 

796 

391 

280 

48 

6081 

WEST  03 

GALESBURG 
GOLDEN    I  NW 
LA  HARPE 
MONMOUTH 
OUINCY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
Q 
0 

; 

66 
45 
49 
65 
31 

226 
177 
213 
197 
152 

661 
602 
656 
670 
650 

1244 
1  149 
1  193 
1  192 
1084 

1277 
1264 
1276 
1260 
1  175 

1004 
662 
957 
936 
627 

757 
629 
667 
677 
557 

345 
265 
309 
289 
221 

209 
160 
159 
175 
117 

41 
34 
28 
42 
14 

5849 
6197 
5497 
5496 
4728 

6777 
6013 
5185 

QUINCY  FAA  AP 
RUSHVILLE 

•j:          X  X 
CENTRAL  04 

I 

47 

36 

194 
182 

624 
644 

1  177 
1  176 

1266 
1241 

924 
698 

657 
608 

316 
277 

169 

33 
39 

6409 

5523 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMFR  CITY 

HAVANA   POWER  STATION 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
0 

28 
46 
25 
38 
33 

177 
176 
172 
199 
162 

631 
663 
672 
631 
599 

1  161 
1  166 
1117 
1  166 
1  1  15 

1226 
1252 
1 130 
1226 
1212 

940 
970 
673 
922 
866 

663 
682 
693 
667 
602 

318 
319 
280 
314 
266 

177 
166 
141 
166 
136 

37 
41 
34 
33 
19 

5360 
6602 
4937 
5356 
4999 

6666 
5269 
5667 

LACON   2  E 
L INCOLN 

MASON   CITY   1  NW 
MINONK    3  NE 
PEORIA   WSO  AP 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

49 
34 
36 
51 
64 

203 
195 
206 
206 
253 

670 
617 
630 
678 
671 

1 198 
1 147 
1172 
1206 
1237 

1263 
1197 
1236 
1293 
1292 

971 
910 
917 
971 
991 

671 
621 
625 
690 
736 

290 
304 
297 
331 
348 

169 
162 
148 
196 
214 

36 
26 
28 
37 
42 

6640 
5213 
6296 
5663 
6836 

5512 
6026 

PRINCEVILLE    1  N 

0 

1 

69 

214 

663 

1206 

1261 

966 

689 

306 

193 

44 

5643 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TRTI0N  INDEX 
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MONTHLY  RND  SEnSONni  HERTING  DEGREE  DRYS 

SEASON   OF    1973   -   x97A  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

fiPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORnnis 

JULY-JUNE 

■4:          X  X 
EAST  05 

DANVILLE 
HOOPESTON 

KANKAKEE   WTR   POLL  CTL 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

2 

□ 

36 
39 
•*7 
11 
38 

21 1 
217 
23^ 
212 
183 

608 
635 
667 
666 
649 

1096 
1 1?8 
1  132 
1202 
1  180 

1 123 
1  133 
1238 
1276 
1237 

924 
971 
1008 
980 
942 

636 
673 
752 
686 
663 

311 
350 
41 1 
336 
305 

169 
190 
207 
189 
171 

34 

41 

36 
36 
29 

6147 
5468 
6733 
5626 
5387 

6661 
571 1 

6764 

RANTOUL 
URBANA 

WATSEKA  2  NW 

0 
0 
0 

0 
0 
3 

37 
34 
S'^ 

213 
190 
237 

638 
602 
691 

1  142 
1  146 
1 166 

1258 
1  157 
1257 

987 
936 
993 

680 
674 

386 
344 

363 

196 
173 
209 

48 
36 
39 

5297 
5676 

6689 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 
CARL INVILLE 
GRIGGSVILLE 
HILLSBORO   2  SSW 
JACKSONVILLE 

0 

□ 

0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 

36 
32 
67 
31 
52 

163 
175 
173 
176 
211 

668 
661 
679 
674 
636 

1100 
1068 
1 106 
1  1  10 
1 136 

1  185 
1  126 
1200 
1 130 
1232 

880 
808 
859 
843 
930 

621 
660 
588 
684 
669 

266 
244 
267 
241 
347 

98 
123 
121 
106 
183 

14 
27 
32 
31 
39 

4930 
4713 
4973 
4826 
6436 

6049 
5215 
4992 
5270 

JERSEYVILLE  2  SW 
PANA 

SPRINGFIELD   WSO  AP 
VIRDEN    1  N 
WHITE   HALL    1  E 

X          :<  X 
EAST  SOUTHEAST  07 

□ 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

□ 

0 
0 

3'4 
30 
30 
•»3 
32 

181 
165 
191 
172 
153 

616 
657 
678 
566 
639 

1036 
1092 
1 140 
1120 
1060 

1117 
1 139 
1200 
1161 
1 166 

781 
840 
901 
837 
801 

632 
690 
642 
673 
539 

249 
267 
316 
286 
250 

1  12 
125 
167 
116 
110 

26 
32 
29 
42 
19 

4684 
4867 
5194 
4906 
4648 

6148 
5429 

6043 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
MARSHALL    1  E 
MATTOON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
26 
19 
22 
30 

IBl 
166 
188 
169 
200 

562 
516 
487 
660 
694 

1096 
1040 
1023 
1060 
1  128 

1066 
1032 
972 
1063 
1 126 

825 
811 
762 
849 
903 

577 
549 
626 
572 
542 

257 
259 
249 
289 
327 

1  18 
1 16 
104 
135 
156 

24 
21 
20 
22 
29 

4694 
4646 
4349 
4721 
6133 

6172 
4679 

MOWEAQUA 
NEWTON  6  SSE 
OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
33 
21 
19 
23 

176 
194 
168 
179 
186 

570 
674 
479 
614 
6B9 

1  113 
1063 
989 
1020 
1062 

1154 
1081 
961 
973 
1072 

847 
689 
771 
820 
838 

607 
637 
531 
636 
696 

281 
342 
265 
277 
273 

131 
162 
99 
107 
126 

27 
26 
1 1 
14 
23 

4932 
4981 
4266 
4458 
4767 

4633 
4843 
6276 

SALEM 
TUSCOLA 
VANDAL lA   2  NW 
WINDSOR 

X            X  X 
SOUTHWEST  08 

0 
0 
0 
0 

□ 

0 
0 
0 

16 
27 
31 
26 

147 
153 
178 
168 

461 
573 
663 
658 

994 
1  1  10 
1072 
1077 

977 
1  130 
1 146 
1101 

742 
869 
BBS 
834 

602 
597 
682 
684 

242 

295 
312 
267 

85 
134 
130 
123 

12 
22 
31 
26 

4177 
491 1 
5023 
4764 

6286 

ANNA   1  E 

BELLEVILLE   S3    ILL  UNIV 
CAHOK lA 
CAIRO   WSO  CI 
CARBONDALE   SEWAGE  PL 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
22 
30 
17 
29 

131 
169 
164 
107 
174 

418 

504 
515 
358 
477 

922 
1023 
977 
853 
918 

901 
986 
1077 
830 
965 

699 
729 
817 
666 
766 

460 
486 
651 
398 
616 

226 
231 
251 
206 
284 

67 
83 
96 
28 
81 

12 
13 
18 
2 
10 

3835 
4246 
4496 
3466 
4219 

4242 

3821 
4263 

CARLYLE  RESERVOIR 
COBOEN  2  S 
DU   QUOIN    1  NNW 
KASKASKIA   R   NAV  LOCK 
MAKANDA    1  NW 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

30 
28 
26 

21 

167 
148 
96 

120 

541 
420 
432 

402 

1029 
910 
962 

902 

1093 
906 
928 

927 

831 
698 
709 

695 

682 
440 
399 

461 

306 
226 
201 
268 
213 

111 
64 
64 
87 
56 

20 
1 1 
10 
9 
12 

4710 
3840 
3816 

3809 

4347 

MARION   4  NNE 
NASHVILLE   4  NE 
SPARTA 

WATERLOO    1  WSW 

XXX 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

□ 

31 
20 
17 
21 

183 
134 
1 19 
140 

499 
466 
422 
462 

949 
986 
938 
979 

977 
980 
939 
983 

808 
746 
689 
715 

545 
499 
463 
460 

304 
236 
203 
216 

104 
79 
60 
74 

28 
12 
6 
13 

4428 
4166 
3846 
4064 

4299 
4296 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

BROOKPORT  DAM  52 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 
FAIRFIELD   RADIO  WFIW 
HARRISBURG 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
M 
1 9 
20 
16 

137 
118 
164 
161 
139 

435 
367 
404 
454 
383 

964 
842 
892 
078 
881 

901 
812 
857 
930 
821 

719 

666 

741 
666 

481 
41  1 
432 
661 
407 

223 
226 

316 
202 

75 
42 
60 
-.21 
40 

9 
7 
1 6 
23 
4 

3942 
3493 
37  36 
4284 
3648 

4493 
4130 

MCLEANSBORO  2  ENE 

0 

0 

25 

168 

491 

968 

978 

81P 

673 

288 

107 

17 

4433 

4321 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIRTION  INDEX 
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MONTHLY   AND  SEflSONHL  HEnTING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF   1973  -  1974  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JFIN 

FEB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMRLS 
JULY- JUNE 

MT  CftRMEL    1  NNW 

0 

0 

16 

130 

468 

968 

901 

727 

606 

243 

76 

9 

4044 

MOUNT  VERNON 

0 

0 

24 

148 

466 

942 

969 

807 

570 

294 

100 

9 

4318 

4610 

REND  LftKE  DAM 

276 

74 

HOSICLftRE 

0 

0 

17 

146 

403 

896 

813 

678 

410 

216 

62 

10 

3649 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

III INOIS 


r 

OBY  OF  MONTH 

hi 
O 

srnr ION 

o 
(IH> 

I 

2 

J 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

la 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

21 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

flVERP 

UBfiAIIA 

MAX 
MIN 

77 
68 

78 
68 

79 
71 

80 
72 

79 
73 

ai 

69 

83 
72 

84 
74 

83 

73 

83 
73 

82 
75 

79 

72 

83 
72 

85 
80 

87 
76 

85 
73 

86 
69 

85 
74 

S3 

76 

85 
77 

86 
77 

87 
77 

77 
7» 

79 

73 

79 
70 

79 
76 

83 
73 

84 

75 

85 
76 

82 
74 

79 

72 

82 
73 

2 
4 

8 

riAX 

72 
70 

72 
70 

73 
72 

76 
73 

76 
74 

76 
73 

77 
74 

77 
75 

77 
75 

78 
75 

77 
76 

76 
75 

78 
74 

77 
74 

81 

77 

80 

77 

78 
76 

79 
76 

77 
76 

79 

75 

80 
76 

81 
77 

77 
75 

76 
75 

75 
74 

75 
74 

78 
74 

78 
75 

78 
76 

78 

75 

75 
74 

77 
74 

0 
6 

Stf  "ffEHENCE  NO'tS  F0LLOMI1G  SIA'ION  I>iOE< 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STRT ION 

It  t3 

o  °  * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

1 4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

°  a 

 X  «  X  

NOBTHUEST  01 

HENNEPIN  POUER  PLANT 

EVAP 

.  36 

.  46 

.  44 

.  29 

.28 

.  16 

.  35 

.29 

.40 

.29 

.  12 

.23 

.37 

.39 

.38 

.36 

.39 

.  16 

.29 

.  34 

.  18 

.  16 

.22 

.  32 

.26 

.29 

.28 

.  34 

.  30 

.20 

9.206 

WIND 

46 

72 

82 

61 

31 

44 

44 

26 

46 

47 

23 

18 

17 

16 

16 

35 

60 

57 

24 

MAX 

ei 

95 

97 

92 

93 

93 

98 

98 

100 

102 

92 

95 

100 

102 

95 

03 

93 

94 

96 

99 

95 

90 

87 

92 

90 

97 

95 

95 

91 

87 

90 

94.4 

MIN 

70 

72 

70 

64 

54 

68 

71 

74 

76 

72 

68 

75 

65 

62 

72 

74 

66 

ee 

65 

65 

66 

69 

74 

70 

66 

60 

63 

68.4 

XXX 

EftST  05 

CVAP 

.32 

.26 

.36 

.20 

.27 

.  16 

.  40 

.21 

.27 

.  1 1 

.  14 

.26 

.29 

.34 

.  18 

.26 

.33 

.  13 

.  35 

.29 

.29 

.  04 

.  19 

.  16 

.  17 

.  26 

.  45 

.03 

.21 

.  13 

7 .  49 

UIND 

S6 

68 

98 

89 

68 

34 

28 

27 

37 

45 

26 

23 

20 

54 

63 

42 

25 

54 

51 

36 

31 

31 

43 

33 

17 

15 

16 

39 

38 

54 

40 

1309 

MAX 

96 

94 

96 

98 

87 

93 

97 

96 

98 

95 

94 

86 

98 

98 

100 

95 

93 

94 

93 

94 

99 

96 

78 

86 

88 

89 

97 

96 

95 

86 

86 

93.2 

MIN 

59 

59 

69 

69 

62 

62 

67 

71 

70 

70 

71 

66 

63 

63 

72 

59 

59 

64 

65 

71 

70 

64 

64 

61 

61 

63 

67 

67 

67 

58 

53 

64.  7 

XXX 

ItST  SOUTHUEST  06 

SPRINGFIELD  USO  AP 

EVAP 

.  40 

.39 

.47 

.28 

.  37 

.  30 

.  33 

.  37 

.66 

.  33 

.  25 

.25 

.  32 

.  31 

.55 

.  34 

.32 

.42 

.  33 

.  35 

.  36 

.26 

.27 

.  27 

.26 

.24 

.  31 

.  42 

.  41 

.  30 

.  35 

10.68 

UINO 

67 

106 

102 

96 

89 

44 

31 

52 

60 

66 

97 

56 

42 

79 

128 

65 

60 

95 

56 

54 

67 

99 

108 

56 

44 

34 

46 

45 

141 

90 

61 

2222 

MAX 

92 

97 

9B 

90 

92 

98 

100 

99 

98 

97 

93 

100 

102 

102 

93 

93 

96 

95 

96 

101 

99 

95 

90 

88 

88 

97 

95 

95 

85 

87 

87 

94.8 

MIN 

61 

72 

71 

69 

64 

61 

68 

72 

72 

74 

71 

72 

76 

73 

72 

61 

66 

ee 

73 

74 

69 

70 

64 

63 

65 

67 

71 

68 

67 

59 

60 

68.2 

SOUTHUEST  08 

CftRLYLE  RESERVOIO 

EVAP 

.29 

.32 

.49 

.49 

.24 

.30 

.35 

.  36 

.26 

.28 

.29 

.  35 

.26 

.30 

.41 

.48 

.  35 

.  33 

.  33 

.42 

.33 

.32 

.  19 

.33 

.34 

.27 

.30 

.55 

.22 

.42 

.29 

10.44 

UIND 

76 

83 

166 

146 

68 

66 

29 

48 

48 

46 

42 

46 

35 

59 

52 

125 

71 

67 

67 

53 

53 

52 

86 

109 

54 

29 

37 

63 

61 

70 

54 

2038 

MAX 

86 

96 

94 

96 

90 

91 

96 

98 

97 

99 

99 

98 

99 

100 

101 

96 

90 

96 

96 

99 

98 

98 

89 

go 

89 

93 

94 

90 

93 

88 

89 

94.  4 

MIN 

66 

64 

71 

69 

66 

74 

68 

70 

71 

72 

71 

74 

73 

72 

72 

61 

61 

66 

67 

72 

72 

70 

69 

63 

63 

65 

70 

1 

68 

70 

60 

60 

68.0 
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STATION   INDEX  i^L^Nois 


Q  T  Q  T  T  n  N 
O  1  n  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  1 

(X 

a 
o 

u. 

c 
a 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSCRVRTION 
TIME  RNO 
TABLES 

P\D  C.  C  D  \l  P  D 

UDbtKVtK 

a. 

— 

QC 

<x 
ft- 

hLd I  UN 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

BP 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

flLEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

HLEXlb    I  SH 

0082 

03 

HARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

C 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DflM  Z6 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1 1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RNNfl  1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

J.   BON  HRRTLINE 

rtVlT?rt^lJ      O  kill 

HNI lOCn  Z  NH 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMRS  G.  ROBINSON.  JR 

HKOUNNc   NHiluNHL  LHO 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

C 

RRGONNE  NRTIONRL  LAB 

OSHLE  Y 

0281 

08 

HASH  I NGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

C 

CHARLES  H  SCHUBflCH 

AUGUST R 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1 4 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

HURORR  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORR  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BRRR I NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BRRRi 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

4 1 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIOER 

BERROSTOMN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7R 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLfllR 

2 

38 

30 

89 

5 1 

450 

4P 

4P 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

DcLVIUtKt    1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

1 5 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLET   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

QCklTnk.1      CnDCCT  CCDi/Tf*C 

DcNTUN  rOKEbl  btKvILt 

0608 

09 

FRANKL  I N 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  0.  MELVIN 

nLUunlNCTQN  HHIERHORKb 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7fi 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

3 1 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILLINOIS  STATE  UNIV 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPORT  DHM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRHOK  I A 

1 160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  HSO  CI  R 

1 166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

1 250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

0 1 

628 

6P 

RADIO  STATION  WBYS 

CRRBONORLE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

HUGH  B  BOYD 

CARL INVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1284 

06 

MACOUP  IN 

1 

39 

1  7 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CRRLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI  6  NW 

1296 

09 

WH I  TE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7  A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I A  2  SH 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

4 1 

24 

88 

17 

505 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

1 1 

710 

6P 

7A 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENQA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

4  1 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C  HTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  OIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

4  1 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MRYFRIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICRGO  HATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARE  HSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87 

54 

658 

n  I  u 

H I  n 

c 

HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICRGO  HATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

41 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO  SRNITRRY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  HTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

61  1 

c 

CHICAGO  HATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1 567 

02 

COOK 

3 

41 

55 

87 

4  4 

630 

CHICAGO  HATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

12M 

12M 

c 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIOHAY  HSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON   1  SSH 

1743 

04 

OE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

4P 

R  .  E  .  PI  TRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.  0.  ANDERSON 

COULTERVILLE   1  SSH 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1 1 

89 

36 

510 

c 

C  HARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  HATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMIL  ION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEHRGE  PLANT 

DECATUR 

9  1  Q  ^ 
^  1  a  J 

n  A 

MACON 

1 

39 

51 

o  o 

670 

7P 

7A 

MRS  ETHELOA  C  SHIGART 

DE  KAL8 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

4  1 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRGS  RGRIC  CNTR 

DOHNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADR  R.  DEVINE 

1  OU  QUOIN  1  NNH 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

DO 

89 

IS 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  HDQN 

1  EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

1  EDHARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7R 

MRS.  DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

1  ELGIN 

2736 

02 

KANE 

I 

42 

02 

88 

16 

758 

7fl 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

FRIRBURY  HATERHORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT   OF  HATERHORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

7R 

7R 

RRDIO  STATION  WFIH 

FARMER  CITY 

2993 

04 

OE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

MRS  NORRH  YERGLE 

FLORA  5  NK 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  R  HRLE 

5EE  REFERENCE  SOfES  FOLLOWING  5TPTJ0N  INDEX 


23 


STnilON   INDEX  ILLINOIS 


S  TP  T  T  riN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  Y 

a 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

flRSFRVFR 

a. 
i: 
I- 
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GfiLVfl 
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01 
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1 

41 
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90 

02 
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H 
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05 

CHRMPR I GN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MID 

MIO 

7fl 

COH 

STATE  HATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LR  SflLLE 

1 

4  1 

1  9 

88 

59 

464 

MIO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I A  2  NH 

8781 

07 

FRYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

70 

70 

c 

H 

MRS  BE  UL AH  R  I  T  T  ER 

VIROEN  1  N 

8860 

06 

SRNGRMON 

1 

39 

3 1 

89 

46 

675 

6P 

6P 

HRRREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CflSS 

1 

39 

57 

90 

13 

6  1  5 

6P 

LEICESTER  H.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BURERU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TRZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

!c 

AUGUST   T  .  ROSENBERG 

WATERLOO   1  WSH 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

SP 

BR 

Ic 

EUGENE   L.  MC  MURTRY 

WRTERMRN  1  ESE 

9010 

02 

DEKRLB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

PRUL  T  LEIFHEIT 

WRTSEKR  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

520 

5P 

5P 

RRDIO  STATION  HGFA 

HRUKEGAN  4  HSH 

1 

9029 

02 

LRKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

BR 

6R 

RADIO  STAT  ION  WKRS 

jEE  reference  N0TE5  fOLLOHiNG  STO'ION  INOE» 
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5TRTI0N   INDEX  ^^y^^^is 
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INDEX  NO. 

DIVISION 
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O 
H 

o 

LATITUDE 
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TIME  RND 
TfiBLES 

DRSFRVFR 

LJLJtJLtN  V  LIN 

0- 

0- 
LJ 

a  t' 

Lj  ^ 
uJ 

a-  Z 

HnTNt  LlIT 

9040 

09 

UQ  V  MP 

/ 

38  21 

88 

35 

450 

7fl 

MP^    RPPKinO    n  MTQTT 

MENONfl 

9090 

04 

MflRSHflLL 

1 

41  04 

89 

04 

685 

c 

WALTER  J.  WENZLRFF 

WEST  SRLEfl 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38  31 

88 

00 

445 

C 

CITY  OF  WEST  SALEM 

HHEFITON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41  49 

88 

04 

680 

5P 

5P 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HRLL   1  E 

9241 

06 

OREENE 

1 

39  26 

90 

23 

578 

5P 

5P 

H 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

WILCOX 

9274 

07 

CLOY 

7 

38  36 

88 

19 

460 

7fl 

HUGH  G  LYNN 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88 

36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YfiTES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40  47 

90 

01 

675 

C 

ORR  L.  BELL 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


time  of "observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Saaples  for 
obtaininE  measurements  are  talten  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 


Iddltional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
iSSOl,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

illlENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
.oviment   in  miles       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°P.      In  "Supplemental  Data"  table 
ilrectlons  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  ?nd  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


ces 


■iRSFRVATION  TIME"  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     DurinR  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
javliirht  saving  time      Snow  on  ground  in  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  lor  all  except  National  Weather  Service  Office 
.nd  VAA  stations       For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at   6:00  a.m..    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  Dal 
remperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  iu  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
It  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  followlDg  the  Evaporation  and 
ifind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extrenes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 


In^the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 
SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORUALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 


VISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE, 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE,- THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

D    Water  equivalent  uf  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    ThermtMBeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
8ta?i^  H?sto?v"  for  thirstate                                  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
o5  iical  c!^maLlogIcaf Da?a?  p^ice  ?I  cen^s?    ihese  pibliJations  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


SubscriDtion  Price-     $2  50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
suSia^J^^Sa^  checks  payable  ?o  Department  of  Commerce.  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center.  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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GHEST  TEMPERATURE 

I         3       STATIONS  95       DATE  26+ 

WEST  TEMPERATURE 

UDNT  CARRPLL  44       DATE  30 

i  EATEST  TOTAL   PRFC I P I T AT  I DN 
OSICLARE  11.94 

AST  TOTAL  PRECIPITATION 
jQi.'LDN  .42 

EATEST   1   DAY  PRECIPITATION 

DBDEN  2  S  5.80     DATE  29 


\C\OiOk    NATIONAL  OCEANIC  AND  / EN VI  RONMENTAL  DATA  /aSHEVI LLE,  N.C. 

IV^dwl    ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/    SERVICE  / 
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RELATIVE  MUMIDITr 
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PERCENT 


SIONDORO  Of  tint 

CENTRRL 


00     06     12  18 


NUMBER  OF  DfiTS  MIIM 
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CHICAGO  WSO  flP 
MOLINE  WSO  flP 
PEORIA  WSO  AP 
ROCKFORD  WSO  AP 
SPRINGFIELD  WSO  AP 


23 
20 
20 
18 
20 
19 


1  .8 
1  .8 
1  .9 
1  . 1 
2.2 
1  .5 


7.8 
8.1 
7  .6 
6.3 
7.6 
7.4 


26 

35+  + 
24 
29 
22 

23+  + 
21 


SW 
28 
SW 
E 
S 
26 
SW 


02 
1  1 
02 
10 
09 
1 1 
03 


82 
75 
85 
83 
83 
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86 
81 
89 
89 
90 
89 


59 
54 
61 
61 
54 
61 


62 
57 
65 
64 
58 
68 


66 

65 
57 
46 

58 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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1 
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13 
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0 
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0 
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4 

80 
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2 
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3 

0 
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94 
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64 

63 

67 

66 

68 

60 

56 
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53 

50 

67 

57 

50 

53 

57 
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69 

69 

79 

79 

79 

62 
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85 

84 
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81 

85 

86 

83 

85 

86 

86 

87 
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76 

78 

91 

85 
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77 

78 
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72 
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60 
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84 

79 
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75 
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58 
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59 

62 

66 

68 

60 

62 

55 

60 

67 

60 

59 

59 

66 

68 
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55 
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50 

51 

62 

50 

51 
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81 
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72 

74 

80 

80 

79 
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85 

80 

85 

88 

88 

84 

88 

87 

85 

85 

90 

00 

90 
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88 

76 

80 

83 

81 
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58 

53 

56 

49 

57 

57 

57 

61 

68 

69 

56 

65 

56 

61 

65 

62 

54 

55 

61 

62 

65 

58 

46 

50 

62 

66 

60 

48 

60 

61 

58.3 
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83 

73 

69 

74 

79 

80 

81 

84 

84 

78 

82 

87 

85 

85 

87 

85 

86 

86 

89 

80 

88 

84 

77 

70 

77 

89 

87 

75 

70 

82 

78 
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<            z  z 

MIN 

62 

58 

53 

55 

52 

60 

62 

62 

63 

66 

68 

59 

66 

56 

62 

67 

62 

67 

60 

64 

65 

62 

56 

50 

55 

64 

62 

57 

50 

50 

57 

50.4 
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02 

ANTIOCH   2  NU 

MAX 

81 

70 

74 

68 

70 

80 

61 

9  1 

82 

80 

73 

84 

83 

81 

78 

86 

84 

78 

84 

80 

85 

85 

84 

75 

8  1 

0  1 

73 

72 

78 

76 

70.5 

MIM 

54 

58 

57 

56 

48 

48 

58 

68 

62 

62 

68 

57 

59 

55 

56 

58 

59 

57 

58 

64 

69 

64 

57 

51 

50 

50 

63 

52 

51 

49 

46 
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AURORA  COLLEGE 

MAX 

78 

74 

69 

70 

80 

81 

82 

8  1 

85 

80 

85 

86 

83 

82 

88 

84 

86 

85 

89 

88 

88 

83 

70 

70 
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78 

75 

80 
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MIN 

61 

59 

56 

58 

50 

59 

63 

65 

65 

66 

66 

57 

68 
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64 

69 

60 

62 

58 

66 

66 

65 

50 

64 

53 

66 

67 

58 

55 

57 

SO 
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BARRINGTON 

MAX 

67 

70 

80 

82 

80 

78 

80 

60 

60 

72 

83 

84 

76 

76 

85 

83 

80 

86 

90 

84 

86 

82 

70 

89 

74 

72 

78 

78 

72 

70 . 2 

MIN 

60 

58 

58 

52 

48 

55 

60 

59 

62 

65 

59 

60 

60 

56 

58 

58 

60 

62 

59 

66 

66 

62 

52 

48 

50 

64 

56 

S3 

48 

48 

52 

57.2 

CHICAGO  GRANT  PARK 

MAX 

70 

72 

7  1 

69 

70 

73 

72 

72 

73 

72 

84 

84 

71 

76 

84 

73 

74 

88 

86 

86 

70 

90 

78 

69 

7 1 

60 

72 

75.9 

MIN 

6< 

64 

60 

58 

61 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

64 

68 

66 

67 

67 

67 

66 

69 

72 

72 

72 

65 

64 

63 

70 

64 

66 

62 

62 

62 

65.8 

CHICAGO  0  HARE  USO 

AP 

MAX 

67 

74 

72 

70 

79 

79 

80 

8  1 

61 

76 

85 

84 

78 

78 

86 

85 

79 

83 

87 

85 

86 

81 

76 

79 

89 

74 

78 

80 

73 

70.3 

MIN 

62 

61 

58 

59 

51 

58 

62 

63 

67 

72 

63 

59 

64 

64 

62 

63 

62 

57 

61 

66 

69 

68 

50 

55 

51 

68 

58 

56 

53 

S3 

55 

60.6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

78 

75 

75 

75 

76 

81 

6  1 

81 

79 

80 

85 

87 

66 

77 

83 

84 

86 

82 

90 

02 

00 

00 

83 

79 

89 

02 

78 

60 

64 

62.2 

MIN 

65 

63 

59 

58 

55 

GO 

63 

65 

67 

69 

70 

61 

72 

65 

66 

" 

65 

64 

65 

70 

71 

71 

65 

62 

60 

67 

65 

62 

58 

60 

63 

64.4 

CHICAGO  MIDUAT  WSO 

AP 

MAX 

69 

76 

69 

70 

78 

84 

80 

79 

82 

73 

69 

88 

80 

80 

88 

88 

84 

87 

8 1 

78 

83 

81.3 

MIN 

62 

62 

59 

58 

52 

62 

64 

65 

C6 

70 

65 

58 

66 

62 

67 

66 

64 

63 

66 

68 

70 

69 

61 

59 

57 

67 

62 

50 

56 

58 

60 

62.6 

DE  KALS 

MAX 

80 

71 

71 

70 

78 

79 

80 

79 

83 

8  1 

83 

85 

85 

81 

86 

86 

84 

85 

89 

88 

88 

86 

80 

0 1 

00 

76 

70 

70 

61  .4 

MIN 

58 

58 

52 

55 

47 

56 

58 

61 

61 

67 

67 

56 

66 

57 

6  1 

67 

60 

54 

60 

63 

65 

65 

54 

48 

52 

64 

62 

52 

47 

47 

57 

58.0 

GCBHARD  UOODS  ST  PARK 

MAX 

87 

67 

74 

74 

70 

82 

82 

84 

82 

83 

75 

87 

88 

89 

88 

88 

85 

87 

90 

01 

00 

88 

80 

8  1 

8  1 

80 

03 

80 

76 

83 

84 

83 . 2 

MIN 

63 

54 

58 

57 

61 

60 

64 

62 

62 

69 

58 

67 

62 

56 

62 

60 

65 

65 

58 

61 

64 

62 

50 

49 

48 

57 

66 

58 

48 

53 

50 

50.0 

JOL  lET 

MAX 

83 

75 

76 

73 

84 

84 

86 

84 

87 

85 

89 

89 

90 

85 

91 

91 

87 

80 

03 

02 

93 

92 

85 

6  1 

84 

03 

70 

81 

85 

84 

85.0 

MIN 

59 

61 

59 

51 

52 

58 

61 

62 

64 

69 

68 

59 

72 

63 

65 

70 

64 

60 

63 

68 

67 

67 

64 

56 

53 

66 

68 

58 

53 

62 

63 

62.  1 

MARENGO 

MAX 

75 

74 

70 

70 

80 

80 

83 

82 

83 

78 

87 

83 

81 

74 

83 

85 

81 

85 

0 1 

83 

84 

72 

70 

75 

60.3 

Min 

59 

60 

53 

56 

48 

57 

57 

60 

63 

66 

68 

57 

60 

62 

57 

65 

60 

54 

60 

60 

62 

64 

55 

50 

60 

64 

61 

52 

50 

48 

55 

57.8 

OTTAUA 

MAX 

83 

75 

74 

71 

82 

84 

83 

83 

68 

84 

87 

89 

89 

87 

90 

86 

85 

88 

9 1 

00 

00 

80 

80 

82 

63 

02 

00 

78 

63 

65 

84.  7 

MIM 

63 

59 

55 

58 

51 

59 

59 

61 

64 

69 

70 

59 

69 

58 

63 

69 

64 

57 

60 

64 

66 

67 

60 

51 

53 

65 

70 

50 

51 

52 

60.8 

PARK  FOREST 

MAX 

68 

75 

74 

68 

80 

81 

83 

85 

85 

73 

85 

85 

79 

82 

86 

85 

82 

86 

87 

67 

89 

64 

76 

78 

82 

02 

73 

02 

83 

76 

81  .0 

Min 

60 

60 

55 

55 

51 

56 

6n 

62 

65 

60 

65 

58 

65 

62 

64 

64 

62 

63 

64 

67 

66 

68 

61 

54 

53 

64 

66 

SO 

52 

55 

62 

60.0 

PERU  2  u 

MAX 

7B 

74 

73 

72 

80 

82 

82 

81 

86 

80 

85 

88 

86 

86 

88 

84 

85 

85 

01 

00 

87 

84 

82 

80 

80 

00 

88 

75 

70 

64 

64 

82.9 

niH 

59 

56 

56 

57 

49 

57 

60 

62 

68 

65 

57 

68 

66 

66 

68 

65 

64 

54 

65 

63 

65 

50 

48 

53 

53 

66 

57 

48 

50 

40 

58.6 

MAUKEGAN   4  USW 

MAX 

80 

70 

74 

68 

71 

76 

80 

76 

78 

76 

71 

85 

85 

75 

74 

81 

85 

79 

83 

88 

85 

87 

84 

73 

72 

76 

00 

71 

71 

78 

70 

78.  1 

MIN 

58 

61 

59 

58 

50 

52 

62 

62 

61 

63 

63 

59 

59 

62 

64 

63 

63 

60 

60 

63 

67 

66 

60 

55 

54 

55 

62 

54 

52 

52 

52 

59.  1 

IMEATON  3  SE 

MAX 

82 

73 

74 

69 

81 

81 

80 

82 

85 

82 

86 

86 

86 

82 

88 

87 

84 

85 

89 

80 

80 

88 

81 

70 

81 

01 

00 

74 

80 

82 

80 

82.8 

MIM 

56 

60 

54 

56 

47 

55 

57 

60 

63 

66 

67 

55 

66 

57 

60 

66 

59 

55 

59 

62 

65 

64 

50 

51 

40 

50 

62 

54 

40 

40 

57 

58.0 

SEE  HEfERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIBIION  INOE> 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILL  INBIS 

«UGUST  197' 


DAY  OF  MONTH 

a 

STRT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

1 4 

1 5 

1  6 

I  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

uML  CdaUMu 

95 

87 

79 

94 

84 

97 

87 

97 

80 

76 

79 

90 

73 

60 

MXN 

61 

60 

54 

66 

61 

62 

63 

62 

67 

68 

63 

59 

09 

60 

68 

68 

68 

60 

64 

69 

69 

65 

69 

52 

59 

61 

61 

9 

GOLOEri    1  NU 

86 

88 

80 

86 

85 

MIN 

65 

64 

63 

66 

66 

68 

62 

62 

68 

68 

67 

62 

69 

67 

60 

65 

67 

62 

54 

60 

69 

68 

69 

63 

64 

62 

61 

8 

LA  HftRPE 

86 

86 

81 

86 

86 

88 

86 

Mlh 

62 

60 

59 

66 

49 

•^9 

60 

63 

63 

66 

63 

59 

66 

68 

69 

66 

66 

67 

63 

56 

65 

66 

69 

48 

52 

58 

59 

9 

nONMOUTH 

80 

80 

76 

81 

84 

79 

82 

89 

94 

94 

87 

80 

95 

84 

99 

89 

99 

84 

76 

79 

90 

87 

79 

82 

78 

81 

MIN 

62 

67 

52 

56 

52 

59 

59 

58 

66 

67 

66 

60 

66 

59 

66 

66 

64 

60 

60 

68 

65 

67 

68 

61 

66 

68 

66 

60 

49 

64 

68 

60 

4 

OUINCY 

MAX 

78 

82 

76 

73 

81 

76 

78 

84 

80 

86 

87 

91 

87 

87 

86 

81 

86 

86 

89 

88 

91 

87 

79 

62 

86 

92 

67 

72 

79 

82 

75 

83 

0 

MIN 

65 

66 

65 

66 

66 

63 

63 

65 

69 

68 

69 

67 

73 

65 

68 

66 

64 

66 

63 

71 

72 

67 

62 

66 

63 

72 

70 

60 

55 

59 

57 

64 

1 

ouiNCT  run  bp 

rmx 

75 

81 

74 

73 

80 

77 

79 

83 

79 

84 

95 

89 

86 

86 

86 

80 

87 

84 

90 

89 

90 

80 

78 

81 

86 

90 

77 

64 

76 

80 

74 

81 

3 

MIN 

65 

61 

64 

66 

55 

59 

64 

63 

67 

70 

66 

63 

66 

63 

66 

66 

66 

66 

62 

69 

67 

68 

60 

56 

60 

70 

63 

61 

'.6 

68 

68 

62 

5 

RUSHVILLE 

MAX 

MIN 

CENTRAL  0^ 

6L  OOMINGTQfi  NORMAL 

86 

87 

88 

87 

86 

86 

87 

86 

81 

80 

91 

90 

78 

80 

82 

MIN 

66 

64 

66 

67 

61 

58 

60 

60 

63 

67 

70 

59 

71 

61 

70 

69 

67 

64 

57 

56 

69 

70 

55 

60 

57 

6^ 

62 

6 

86 

89 

86 

96 

86 

MIN 

69 

62 

64 

64 

63 

61 

56 

67 

60 

66 

67 

66 

68 

57 

60 

73 

64 

61 

49 

48 

62 

69 

56 

58 

66 

52 

69 

2 

DECATUR 

67 

83 

98 

95 

89 

62 

95 

85 

82 

82 

83 

87 

76 

82 

MIN 

65 

65 

57 

57 

53 

58 

62 

63 

67 

69 

70 

63 

70 

64 

67 

66 

69 

66 

59 

60 

69 

70 

57 

62 

67 

67 

64 

0 

FARIiER  CITY 

86 

86 

87 

87 

MIN 

66 

64 

60 

56 

62 

65 

69 

62 

64 

62 

70 

60 

69 

61 

54 

64 

64 

66 

55 

56 

66 

63 

56 

52 

56 

61 

5 

HAVANA   POUER  STATION 

BO 

68 

89 

89 

85 

89 

87 

88 

87 

88 

96 

80 

86 

88 

30 

82 

78 

83 

MIN 

66 

64 

54 

53 

57 

61 

62 

67 

69 

69 

60 

71 

62 

69 

67 

62 

64 

63 

66 

66 

69 

65 

59 

58 

67 

73 

59 

57 

57 

63 

63 

2 

96 

88 

86 

84 

87 

MIN 

61 

61 

64 

66 

51 

66 

67 

69 

63 

67 

66 

69 

67 

67 

67 

66 

64 

60 

61 

63 

66 

71 

53 

61 

64 

61 

60 

9 

L 1 NCOL  N 

95 

86 

82 

95 

93 

MIN 

66 

66 

56 

57 

51 

59 

61 

61 

66 

68 

70 

61 

70 

62 

69 

67 

64 

64 

63 

64 

64 

66 

66 

57 

57 

66 

70 

56 

61 

57 

65 

62 

9 

86 

87 

81 

86 

96 

MIN 

65 

65 

53 

57 

51 

56 

59 

58 

66 

69 

68 

60 

70 

60 

67 

67 

60 

63 

61 

65 

64 

66 

65 

55 

56 

69 

69 

56 

59 

55 

60 

51 

7 

MINOMK    3  NE 

MOX 

93 

72 

72 

70 

80 

82 

81 

84 

86 

83 

86 

86 

87 

86 

87 

86 

84 

86 

89 

89 

87 

87 

81 

78 

82 

92 

91 

76 

80 

83 

82 

83 

0 

MIN 

60 

62 

64 

66 

60 

64 

67 

57 

60 

67 

68 

67 

68 

66 

60 

67 

62 

66 

68 

61 

63 

53 

6  1 

49 

49 

64 

68 

62 

52 

53 

62 

69 

2 

PEOBIfl   USB  «P 

MAX 

70 

74 

74 

73 

eo 

81 

78 

95 

89 

80 

85 

90 

89 

89 

90 

92 

87 

87 

90 

90 

89 

83 

81 

80 

85 

93 

79 

71 

81 

83 

75 

82 

7 

MIN 

65 

61 

54 

56 

61 

59 

63 

60 

67 

70 

62 

69 

69 

62 

68 

64 

60 

62 

61 

68 

66 

66 

61 

56 

66 

66 

69 

60 

62 

56 

51 

61 

6 

PBINCEVILLE    1  N 

MAX 

78 

74 

76 

67 

76 

77 

77 

80 

84 

77 

83 

89 

87 

83 

88 

96 

84 

84 

89 

88 

88 

86 

77 

77 

80 

90 

88 

76 

80 

82 

78 

81 

6 

MIM 

63 

69 

63 

66 

66 

62 

64 

64 

70 

69 

68 

69 

69 

58 

67 

66 

65 

59 

60 

55 

68 

70 

62 

50 

55 

61 

61 

5 

OANV IL  L  E 

86 

89 

86 

86 

86 

MIN 

56 

65 

63 

56 

52 

52 

56 

61 

62 

68 

70 

62 

69 

62 

60 

62 

60 

6.. 

67 

56 

53 

61 

69 

57 

62 

56 

51 

61 

2 

HOOPESTON 

8  1 

86 

93 

83 

94 

MIN 

59 

66 

61 

56 

54 

56 

57 

62 

64 

68 

70 

60 

71 

62 

64 

64 

62 

53 

67 

66 

62 

56 

71 

55 

52 

58 

56 

52 

0 

KANKAKEE    UTR  POL  L  CTL 

96 

94 

97 

95 

63 

MIN 

62 

53 

68 

66 

66 

66 

57 

63 

66 

64 

66 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

68 

66 

66 

61 

63 

66 

67 

63 

66 

67 

67 

52 

2 

P I PER  CITY   3  SE 

86 

97 

85 

95 

86 

MIN 

59 

62 

58 

66 

62 

64 

63 

69 

61 

68 

70 

67 

69 

62 

67 

62 

69 

60 

60 

61 

63 

65 

63 

62 

62 

70 

57 

60 

57 

62 

60 

3 

PONT I AC 

84 

96 

84 

96 

87 

MIN 

62 

63 

57 

56 

52 

56 

6C 

63 

54 

67 

70 

59 

71 

69 

64 

68 

64 

60 

61 

64 

65 

65 

65 

55 

54 

66 

71 

50 

58 

59 

54 

62 

0 

RANTOUL 

MAX 

61 

84 

81 

75 

74 

80 

83 

82 

84 

87 

73 

86 

88 

89 

97 

87 

94 

84 

95 

85 

85 

85 

83 

86 

78 

86 

91 

81 

64 

78 

81 

82 

6 

MIN 

61 

61 

59 

58 

60 

53 

58 

60 

64 

68 

68 

61 

61 

61 

63 

67 

62 

63 

64 

65 

65 

64 

56 

56 

55 

60 

68 

57 

66 

68 

68 

61 

3 

URBANA 

MAX 

67 

76 

73 

64 

78 

80 

82 

82 

86 

73 

83 

86 

97 

83 

97 

82 

94 

83 

95 

85 

86 

82 

82 

77 

81 

88 

81 

66 

77 

79 

77 

80 

7 

MIN 

63 

63 

58 

57 

56 

58 

61 

62 

64 

69 

66 

60 

67 

62 

66 

67 

64 

65 

62 

65 

63 

66 

63 

58 

56 

61 

66 

56 

51 

60 

60 

62 

1 

UATSEKA  2  NU 

MAX 

78 

73 

73 

70 

81 

82 

83 

85 

88 

81 

86 

84 

96 

83 

95 

82 

94 

85 

94 

83 

84 

83 

78 

81 

81 

87 

86 

72 

77 

76 

76 

81 

1 

MIN 

57 

64 

58 

63 

49 

56 

56 

59 

64 

67 

69 

59 

68 

59 

64 

67 

59 

59 

69 

62 

66 

64 

64 

62 

61 

61 

69 

67 

69 

66 

62 

60 

2 

ttST  SOUTHWEST  06 

AL  TOM  OAn  26 

79 

97 

85 

94 

87 

MIN 

66 

66 

69 

57 

57 

60 

62 

64 

66 

67 

68 

67 

70 

63 

66 

68 

63 

67 

66 

68 

66 

69 

67 

62 

62 

64 

72 

67 

59 

60 

61 

64 

4 

r  aoi  T  M  w  r  1  1  c 
UriKL  i  n  V  i  L  L  c. 

86 

87 

84 

83 

87 

MIN 

69 

63 

66 

65 

52 

55 

59 

60 

66 

69 

68 

67 

63 

66 

66 

67 

62 

67 

62 

66 

66 

67 

63 

69 

67 

68 

70 

67 

52 

66 

66 

62 

7 

GRIGGSVILLC 

MAX 

82 

79 

76 

71 

79 

77 

76 

86 

82 

83 

94 

89 

97 

87 

86 

80 

97 

85 

99 

98 

89 

94 

80 

81 

95 

90 

91 

69 

77 

90 

75 

92 

0 

MIN 

64 

63 

54 

53 

*^5 

57 

6  1 

68 

64 

68 

69 

63 

7  1 

62 

65 

66 

64 

66 

62 

66 

65 

67 

63 

54 

59 

69 

69 

56 

57 

56 

58 

62 

0 

HILLSeORO  2  SSU 

MAX 

89 

86 

74 

73 

78 

SO 

80 

85 

82 

83 

86 

89 

97 

86 

95 

84 

99 

84 

86 

95 

85 

90 

92 

93 

83 

99 

86 

80 

77 

76 

88 

93 

2 

MIN 

61 

61 

67 

62 

63 

67 

60 

62 

62 

67 

67 

62 

66 

62 

66 

66 

62 

63 

61 

63 

62 

62 

63 

68 

68 

66 

68 

64 

60 

66 

64 

61 

6 

JftCHSOKVILLE 

MAX 

83 

86 

79 

78 

71 

78 

78 

76 

95 

83 

79 

87 

87 

87 

84 

86 

81 

86 

86 

86 

86 

86 

83 

79 

30 

85 

90 

80 

54 

77 

79 

81 

7 

MIN 

68 

66 

66 

66 

61 

65 

66 

57 

58 

66 

68 

61 

63 

62 

63 

67 

69 

59 

60 

61 

64 

65 

60 

56 

56 

59 

70 

58 

56 

55 

57 

60 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERflTURES 


STRT  ION 

DRY  OF  MONTH 

<x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 
a 

JEUSEYVILLE   2  SU 

MAX 
MIN 

9D 
58 

9  1 
64 

82 
66 

75 
54 

81 
50 

81 

55 

77 
55 

85 
60 

83 
58 

61 
68 

89 
68 

69 
69 

86 
69 

85 
52 

85 
65 

84 

66 

85 
59 

86 
67 

88 
61 

68 
63 

88 
62 

69 
61 

61 
64 

82 
60 

87 
59 

90 
57 

90 
68 

80 
58 

77 
50 

78 
64 

78 
55 

84 .  4 

61  .8 

PAHA 

MAX 
MIN 

8Q 

62 

83 
55 

74 

59 

70 
55 

76 
55 

78 
58 

80 
61 

82 
62 

83 
56 

80 
69 

86 
70 

87 
54 

87 
68 

84 

53 

65 
57 

85 
67 

84 

53 

82 
56 

84 

62 

85 
65 

65 
54 

61 
65 

61 
65 

78 
58 

83 
58 

89 

67 

83 
71 

73 
58 

75 
62 

78 
59 

77 
65 

6 1 .5 
63.3 

SPRINGFIELD  USO  BP 

MAX 
MIN 

88 
65 

78 
64 

76 
56 

70 
56 

79 
53 

82 
58 

79 
63 

84 

60 

66 
58 

79 
71 

85 
63 

89 
62 

88 
66 

86 

63 

68 
58 

65 
66 

86 
53 

66 
56 

87 
63 

88 
67 

88 
68 

80 
57 

82 
60 

80 
57 

84 

60 

80 
71 

83 

70 

71 
58 

78 
62 

81 
57 

76 
58 

82.7 
63.0 

VIRDEN   1  n 

MAX 

as 

67 

83 
64 

76 
55 

68 
53 

61 
51 

81 

52 

80 
57 

84 

58 

87 
55 

88 

65 

87 
67 

88 
62 

87 
59 

66 
53 

67 
67 

85 
68 

88 

57 

86 
64 

88 

60 

88 
64 

88 
68 

88 

63 

65 
61 

81 
56 

85 
55 

88 

67 

80 

70 

77 
55 

78 
62 

80 
55 

77 
65 

83.8 
61 .5 

UHITE   HALL    1  E 

X               S  X 

MAX 

ee 

62 

86 
65 

80 

74 

55 

79 
53 

St 
58 

78 
63 

87 
61 

84 

68 

82 
70 

85 
67 

88 
64 

87 
69 

87 
54 

67 
67 

86 
67 

87 
59 

87 
62 

68 
62 

87 
65 

89 

65 

87 
67 

82 
68 

83 
61 

65 
60 

90 
67 

as 

71 

80 
53 

77 
62 

79 
57 

79 
68 

84.  1 

63.3 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

90 
60 

82 
65 

81 
62 

76 
64 

78 
51 

82 
55 

83 
60 

85 
62 

85 
65 

76 
63 

86 
67 

87 
63 

88 
66 

SO 
61 

86 
63 

85 
68 

88 
65 

64 

65 

87 
62 

86 
64 

88 
65 

85 
66 

85 
66 

83 
62 

65 
57 

67 
65 

67 
70 

73 
60 

71 
53 

60 
52 

SO 
62 

62.6 

EFF INGHAM 

MAX 

94 

60 

90 
64 

83 
62 

83 
54 

79 
54 

81 

55 

84 

50 

85 
62 

84 

67 

79 
65 

87 

70 

88 
52 

89 

67 

90 
65 

87 
66 

90 
67 

89 
64 

85 
58 

as 

53 

87 
63 

88 

62 

84 
64 

86 

67 

64 

63 

86 
61 

91 
65 

80 

71 

76 
65 

70 
54 

80 
60 

81 
67 

63.5 

FLORA   ^  NU 

MAX 

94 

55 

88 

63 

79 
62 

76 
54 

80 
52 

81 
54 

83 
57 

85 
62 

84 

66 

84 

70 

88 
67 

88 
62 

85 
68 

88 
63 

87 
65 

86 
67 

89 
64 

83 

67 

87 
60 

67 
67 

87 
60 

86 

62 

69 

65 

83 
65 

87 
58 

82 
54 

88 

70 

82 

70 

74 
69 

80 
60 

86 
68 

63.  1 

MARSHALL    1  E 

MAX 

93 
58 

92 
63 

77 
53 

77 
55 

79 
55 

82 
54 

84 

57 

85 
53 

89 
64 

81 
68 

86 
69 

88 
62 

88 
69 

88 

65 

89 

65 

85 
66 

87 
66 

85 
65 

88 

52 

88 

52 

69 
50 

66 
62 

68 
63 

67 
61 

86 
57 

80 

60 

69 
68 

73 
63 

70 
64 

60 
59 

62 
67 

62.4 

MATTOON 

MAX 

92 
61 

77 
64 

75 
58 

67 
55 

78 
52 

81 
55 

81 
61 

84 

62 

84 

65 

78 
69 

88 
67 

88 
64 

90 
57 

86 
65 

87 
67 

65 
68 

86 
65 

S3 
55 

88 
53 

85 
55 

87 
64 

85 
66 

83 
65 

79 
60 

84 

57 

90 
67 

65 
71 

72 
60 

72 
62 

80 
59 

78 
57 

62.8 

MO^AOUA 

MAX 

63 

65 

77 
59 

67 
55 

78 
50 

81 
57 

83 
61 

85 
61 

85 
65 

79 
70 

88 
68 

90 
54 

68 
69 

85 
65 

88 
67 

87 
64 

85 
66 

88 
51 

87 
50 

88 
54 

87 
64 

62 

70 

83 
64 

81 
60 

85 
57 

91 

66 

82 
71 

79 

57 

76 
62 

81 

57 

76 

67 

62.9 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

56 

61 

74 

63 

77 
56 

74 

53 

79 
55 

81 
59 

81 
62 

82 
65 

82 
58 

80 
70 

86 
53 

86 
65 

66 
63 

66 
65 

66 
67 

63 
66 

67 
65 

82 
63 

86 
64 

85 
62 

84 

63 

84 
54 

85 
52 

85 
51 

84 

52 

88 
68 

85 
59 

75 
57 

71 
51 

78 
51 

52.8 

OLNET   2  S 

MAX 

56 

64 

78 
63 

75 
54 

80 
52 

82 
55 

84 

58 

65 
64 

64 
68 

82 
70 

88 
71 

88 
52 

88 
58 

89 
51 

89 
65 

85 
56 

88 
54 

S5 
5S 

88 
62 

88 
63 

68 
60 

87 
61 

88 
65 

85 

66 

87 
60 

91 
63 

87 
69 

81 
69 

74 
69 

81 

60 

84 

69 

63.3 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

58 

65 

79 
53 

73 
56 

80 
53 

SO 
55 

81 
58 

83 
64 

84 

67 

81 
69 

89 

69 

87 
53 

87 
69 

87 
63 

88 
66 

87 
68 

90 
67 

SI 

67 

88 

65 

67 
65 

66 
61 

64 
64 

67 
67 

82 
65 

86 

63 

91 
64 

88 
71 

77 
69 

73 
67 

81 
61 

84 

70 

64.3 

P<iRIS  UATERUORKS 

MAX 
MIN 

61 

65 

78 
62 

71 
54 

81 
52 

S2 
62 

85 
59 

85 
62 

89 
64 

80 
67 

87 
68 

89 

62 

90 
59 

87 
63 

90 
53 

85 
58 

86 
55 

85 
67 

68 
52 

86 
55 

88 
64 

87 
65 

65 
65 

61 
56 

85 
56 

90 
64 

88 

70 

80 
60 

72 
62 

82 
58 

80 
65 

62.5 

SALEM 

MAX 
MIN 

59 

65 

78 
63 

76 
S3 

81 
53 

SI 
56 

85 
60 

87 
63 

82 
67 

83 
69 

90 
69 

89 
63 

83 
67 

87 
53 

88 
55 

85 
57 

88 
52 

87 
63 

68 
58 

88 

63 

80 
61 

85 
64 

88 
64 

82 
65 

86 
61 

92 
66 

88 

59 

82 

70 

75 
57 

81 
58 

83 
57 

63.3 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

90 
62 

87 
65 

75 
65 

76 
55 

80 
53 

82 

57 

84 

61 

86 
61 

87 
63 

80 
69 

86 
69 

88 
63 

90 

62 

69 
61 

88 

60 

87 
59 

86 
63 

85 
65 

66 

70 

86 
63 

86 
56 

66 
64 

64 

66 

82 
58 

83 

57 

90 
62 

89 

70 

84 

56 

75 
55 

81 

55 

78 
65 

84.4 

61.6 

VANDAL lA   2  NW 

MAX 
MIN 

86 
58 

91 
65 

80 
63 

71 
53 

76 
55 

79 
56 

81 
60 

85 
65 

85 
70 

62 
69 

87 
63 

86 
65 

86 
61 

61 
65 

67 
55 

85 
54 

69 
65 

67 
62 

85 
63 

65 
70 

66 
64 

80 

■•0 

61 
58 

65 
56 

64 

55 

90 

70 

66 
57 

70 
53 

78 
50 

79 
61 

63.2 
53.4 

WINDSOR 

I            <  < 

MAX 
MIN 

91 
63 

89 
65 

75 
61 

73 
54 

79 
53 

82 
55 

83 
61 

85 

62 

87 
67 

78 
69 

87 
70 

88 
64 

89 
69 

67 
65 

69 
68 

65 
57 

87 
54 

85 
57 

88 
54 

88 

65 

88 
64 

84 

61 

83 
65 

81 

60 

85 
57 

89 
58 

90 
67 

77 
59 

74 

53 

80 
58 

78 

56 

84.0 

53.3 

SOUTHttST  08 

ANNA    1  E 

MAX 
MIN 

60 

83 
66 

84 

55 

82 
58 

86 
60 

68 
64 

80 
59 

83 
58 

86 
67 

87 
64 

84 

67 

84 

65 

86 
64 

66 
56 

67 
56 

64 
54 

87 
64 

87 
65 

88 

63 

87 
64 

88 
68 

86 
68 

87 
66 

90 
67 

85 

70 

87 
68 

78 

57 

78 
64 

83 
68 

65.0 

BELLEVILLE   SO    ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

55 

64 

79 
61 

79 

51 

79 
52 

82 
52 

83 

57 

67 
60 

85 
69 

85 
69 

91 
69 

89 
65 

87 
62 

86 
60 

66 

62 

65 
66 

85 
50 

88 

56 

87 
61 

87 
61 

88 
60 

87 
62 

84 

62 

81 
64 

86 
61 

90 
66 

90 
68 

68 
68 

70 
65 

78 

57 

83 

67 

62.0 

CAHOK I A 

mx 

MXM 

CAIRO   USO  CI 

MAX 
MIN 

89 

68 

88 

71 

S3 
66 

82 
60 

82 
60 

81 

61 

85 
54 

85 
71 

81 
71 

66 

71 

85 
69 

86 

68 

79 
58 

84 

69 

85 
66 

87 

70 

87 
58 

S3 

67 

87 
58 

88 
69 

88 
67 

86 

69 

88 

73 

86 

72 

sa 

70 

90 
72 

84 

72 

87 

71 

80 
69 

77 

67 

81 

67 

84.8 

68.2 

CARBONOALE   SCUAGC  PL 

MAX 
MIN 

58 

60 

65 
64 

62 

55 

60 
54 

8  1 

55 

8  1 
57 

86 
60 

67 
68 

83 
70 

84 

72 

88 
65 

87 
68 

86 
66 

86 
63 

87 
54 

86 
64 

88 
64 

87 
62 

87 
63 

88 
60 

90 
51 

87 
53 

89 

66 

84 
64 

88 

65 

81 
65 

85 

71 

85 
68 

76 
64 

78 
64 

85 .  7 
63.4 

CARinE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

COBOEN  2  S 

MAX 
MIN 

90 
59 

88 
67 

6  1 
66 

83 

81 
54 

82 
55 

86 
58 

87 
64 

85 
70 

83 
68 

86 
66 

84 
64 

83 
65 

82 
65 

86 

63 

65 
57 

85 
64 

84 
64 

87 
62 

90 
65 

90 
62 

85 
53 

86 
57 

85 
55 

87 
65 

88 
66 

86 
66 

84 

70 

77 
67 

76 
64 

83 
69 

64.4 

OU    QUOIN    1  NNU 

MAX 
MIN 

KASKASKIA  R   NAV  LOCK 

MAX 
MIN 

92 
60 

95 
65 

92 
53 

64 

58 

64 

52 

82 
57 

82 
60 

88 

62 

90 
65 

84 

68 

88 

70 

85 
62 

90 
68 

81 
63 

67 
52 

87 
64 

90 
63 

86 
64 

68 
61 

81 

63 

88 
52 

82 
63 

92 
64 

87 
65 

83 
66 

80 
66 

82 

70 

87 
71 

78 
65 

74 

60 

79 
61 

63.3 

MAKANOA    1  NW 

MAX 
MIN 

92 
65 

90 
68 

55 

62 
56 

62 

S3 

8 1 
56 

85 
59 

86 

65 

84 

72 

85 
69 

86 

65 

85 

65 

83 
63 

66 

65 

87 
62 

86 
69 

SB 
66 

66 

55 

88 
52 

87 
67 

80 
65 

80 
67 

87 
66 

82 
67 

80 
65 

80 
69 

86 

70 

87 
69 

77 
67 

76 
63 

84 

63 

54.8 

MARION   4  NNE 

MAX 
MIN 

85 
56 

89 

60 

85 
57 

78 
53 

79 
52 

78 
55 

80 
55 

83 
59 

84 

67 

80 
69 

82 
69 

84 
64 

84 
64 

83 
65 

85 
64 

85 
65 

85 
54 

86 
64 

83 

60 

85 
63 

65 
61 

86 
51 

8S 
62 

84 

67 

83 
63 

85 
64 

88 
66 

85 

70 

86 
58 

75 
62 

76 
62 

62.6 

NASHVILLE    *  NE 

MAX 
MIN 

93 
64 

84 
64 

77 
64 

76 
55 

78 

78 
60 

82 
A2 

85 
65 

80 
70 

S3 

70 

89 
59 

87 
65 

77 
66 

85 
64 

85 
66 

65 
68 

88 
65 

85 
65 

85 
62 

65 
66 

89 
65 

67 
66 

85 

65 

79 
66 

85 
64 

91 
69 

87 

70 

81 
71 

74 
58 

78 

52 

83 
66 

83.4 
65.  1 

SPARTA 

rnx 

MIN 

92 
62 

88 

70 

85 

81 

82 

82 

86 

88 

65 

85 

89 

90 

85 

66 

88 
64 

as 

69 

88 
54 

88 

66 

89 

63 

90 
65 

92 
65 

66 
56 

67 
63 

62 

60 

81 

65 

93 
54 

90 
7  1 

62 

7  1 

73 
57 

79 
61 

85 

67 

86.5 

65.7 

WATERLOO    1  USW 

MAX 
MIN 

95 
62 

88 
65 

79 
60 

81 

53 

83 
53 

85 

57 

82 
62 

91 

53 

S3 

70 

90 
59 

93 
68 

92 

65 

62 
64 

86 

63 

87 

65 

85 
68 

85 

63 

87 
66 

90 
62 

91 
55 

82 
54 

83 
65 

81 
67 

81 
66 

89 

65 

91 
69 

86 

70 

79 
67 

72 
65 

79 
58 

S3 
59 

as.  5 

64.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOnINO  STDTION  INOEIl 
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DAILY  TEMPERRTURES 


ILL INOIS 
ftUGUST 


STPTION 


SOUTHEAST 


6B00HP0RT  Dnn  62 


OIXON  SPRINGS  «GR  C 


FfllHFIELO   RADIO  UflU 


HARRISBURG 


MCLEftNSBORO  2  EME 


riT  CARTEL    1  MNU 


MOUNT  VERNON 


BEND   LAKE  OAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


ROSICLARE 


DRY  OF  MONTH 


9^4  91  79 
61     62  62 


86  B2 
70  67 


90  82 
64  66 


92  88 
63  62 


93  89  82 
58     67  69 


91  85 
64  53 


86  79 
66  63 


93  85 
58  65 


93  86 
64  65 


88  78 
65  67 


55      59  58 


83     84  64 

56      55  55 


80  80  80 
52     52  54 


77  75  79 
63     61  56 


83  83  83 
55     54  56 


54     52  57 


76  79  82 
56     64  58 


80  80  80 
56     55  57 


55     64  59 


77      78  79 


84  84  83 
61      65  69 


60      69  68 


85  85  85 
66     68  65 


82  80 
60  63 


87  85 
58  64 


79  83 
59  63 


84  86 
61  66 


58     64  65 


81  86  85 
66     66  66 


84  84 
58  68 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   21   28   29    30  31 


82  88  88 
69      71  65 


84  84  85 
68     69  63 


84  88 
70  64 


89  89 
72  64 


83  87 
70  64 


87  87 
70  64 


85  90 
71  65 


84  88 
70  64 


84  86 
71  64 


88  88  87 
68     64  67 


86  86  86 
68     67  66 


84     86  84 

66     66  53 


86  86  87 
66     62  64 


87  89  90 
69     67  65 


87  88  88 
68     65  67 


68  82  90 
66     65  65 


90  85  87 
68     66  65 


86     84  84 

65     66  65 


86  89  86 
67     65  69 


89  89  86 
66     67  66 


88  85  88 
66     64  66 


88  90  88 
68     67  69 


87  86  87 
66     64  66 


85  88  81 
68     66  69 


90  87  90 
69     63  66 


88  87  89 
66     65  65 


84  86  82 
66     66  66 


87  88 
63      64  64 


86  89  89 
66     66  62 


86  86  87 
61     62  61 


78  86  87 
60     62  61 


88  90  91 
63      64  52 


88  88  87 
66     64  65 


87  88  90 
63     62  62 


S8  87  89 
61     62  63 


88  89 
62  69 


89  89  87 
66     72  68 


86  86  86 
60     69  65 


88  88  87 
60     63  66 


88  90  85 
62      71  58 


87  87  83 
62     69  67 


90  87  89 
64     67  67 


89  88  86 
62     62  66 


84     84  85 

67      70  67 


86  86 
63  72 


88  88 
65  69 


88  92 
62  67 


93  88 
66  73 


87  92 
64  67 


93  85 
68  71 


88  93 
66  71 


86  93 
68  70 


87  86 
68  70 


85  79 
70  68 


89  83 
71  71 


84  79 
70  67 


86  84 
73  68 


85  82 
70  66 


82  80 
70  70 


88  83 
73  70 


86  81 
71  70 


76  82 
64  69 


82  82 
6S  68 


79  86 
65  70 


62  62 
80  84 


79  81 
63  63 


78  60 
65  64 


85.6 
64.8 


86.0 
64.2 


83.2 
66.0 


SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLONlNO  STBIION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILL INOIS 

ftL'GUST  ig7« 


r 

OUT  OF  MONTH 

U 

STRT ION 

o 
IN) 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

a: 

cr 

RBAnA 

4 

MAX 
MIN 

79 
70 

80 
72 

75 
72 

77 
70 

7S 
67 

76 
65 

77 
69 

78 
70 

77 
71 

80 
72 

SO 
73 

79 
74 

80 
71 

80 
75 

79 
73 

81 
75 

79 
76 

80 
76 

81 
75 

SO 
73 

79 
74 

80 
74 

78 
75 

76 
74 

79 

73 

79 
72 

79 
73 

76 
74 

75 
69 

/4 

70 

81 
70 

78.5 
72.2 

e 

MAX 
MIM 

76 
73 

76 
74 

74 
74 

75 
72 

1 

75 
6i 

72 
68 

73 
71 

73 
72 

74 

73 

75 
73 

75 
73 

74 

73 

76 
73 

76 
76 

76 
75 

77 
76 

76 
76 

77 
76 

78 

76 
75 

77 
76 

76 
75 

76 
76 

76 
75 

76 
74 

76 
73 

75 
74 

1 

75 
75 

75 
72 

72 

72 

73 
71 

75.2 
73.5 

SEE  REfERENCE  NOTES  fOLLOMlNG  5TPTI0N  INDEX 


1  1 


EVfiPORflTION  AND  WIND 


ILL  INOIS 
AUGUST  197-4 


DAY  OF  MONTH 

STRTION 

^  ft  O 

o  °  i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  0 

1  n 

I  1 

t  O 

1  u 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  a 

X         «  X 

NORTHUEST  01 

HENNEPIN  POUER  PLANT 

EVAP 

.  15 

.  02 

.  26 

.  12 

.  15 

.20 

.  15 

.  13 

.  22 

.  07 

.  22 

.23 

.23 

.30 

.21 

.  19 

.  14 

.28 

.  24 

.  27 

.  39 

.21 

.  18 

.  19 

.  26 

.  18 

.  22 

.  14 

.  25 

.26 

6.  06 

UIND 

14 

17 

71 

78 

14 

14 

12 

9 

25 

51 

52 

29 

26 

37 

20 

29 

22 

19 

20 

28 

37 

17 

32 

22 

17 

51 

36 

29 

24 

43 

54 

949 

MAX 

87 

75 

75 

73 

92 

89 

85 

88 

90 

78 

90 

92 

95 

92 

94 

90 

91 

93 

95 

95 

94 

86 

87 

88 

86 

93 

86 

83 

85 

86 

83 

87.6 

niN 

67 

62 

60 

58 

58 

65 

65 

66 

68 

70 

70 

65 

72 

65 

6S 

72 

67 

65 

65 

68 

69 

70 

69 

58 

60 

68 

72 

64 

56 

61 

64 

65.4 

X         S  X 

EBST  OS 

URBANA 

EVAP 

.31 

.  18 

.  09 

.  16 

.  16 

.  19 

.  2  1 

.  05 

.  1  1 

.  15 

.  12 

.  16 

.  17 

.  19 

.  16 

.  17 

.  17 

.  20 

.  15 

.  20 

.21 

.  20 

■  18 

.  19 

.  24 

.  03 

.  04 

.01 

.  24 

4.966 

UINO 

31 

29 

41 

62 

62 

20 

20 

18 

13 

28 

40 

39 

43 

26 

22 

24 

41 

24 

23 

25 

28 

24 

35 

30 

25 

26 

55 

42 

29 

16 

48 

989 

MAX 

87 

93 

80 

78 

75 

89 

90 

89 

87 

93 

93 

90 

94 

96 

92 

96 

88 

89 

89 

96 

88 

95 

85 

88 

89 

90 

92 

82 

65 

79 

86 

87.8 

MIN 

58 

63 

62 

58 

64 

54 

58 

61 

64 

67 

67 

67 

67 

65 

64 

68 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

67 

60 

60 

59 

66 

61 

60 

62 

61 

62.8 

XXX 

WEST  SBUTHWEST  06 

sPRiNoriELO  ureo  BP 

EVAP 

.  30 

.08 

.  32 

.  16 

.  12 

.23 

.  12 

.  16 

.25 

.  14 

.23 

.25 

.26 

.32 

.20 

.24 

.  14 

.23 

.34 

.28 

.  14 

.  17 

.21 

.27 

.28 

.  18 

.00 

6.456 

UIND 

42 

92 

71 

104 

36 

28 

32 

32 

35 

118 

68 

43 

58 

59 

60 

66 

49 

40 

38 

81 

90 

47 

59 

60 

40 

65 

64 

92 

86 

52 

67 

1874 

MAX 

SI 

79 

77 

71 

79 

84 

81 

87 

86 

78 

88 

96 

97 

93 

92 

90 

95 

91 

95 

91 

93 

86 

87 

88 

91 

93 

90 

81 

81 

86 

82 

87.0 

MIN 

68 

62 

53 

56 

57 

64 

64 

64 

68 

69 

70 

65 

72 

66 

70 

70 

65 

70 

67 

68 

68 

69 

69 

60 

63 

70 

72 

61 

62 

63 

68 

65  .6 

3Ee  REFESENCE  NQIE3  fOLLOHINO  5IBTI0N  INO£< 
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STATION   INDEX  '[jLinois 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

z 

cr 
a: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

c 

UJ 

Q. 

t-J 
UJ 

a: 
a. 

> 

UJ 

a  !^ 
—  o 
o  * 
UJ  ^ 

0.  a 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

HLEOO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  1  SH 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

c 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7R 

7A 

U  S  CORPS  or  ENGINEERS 

n  n  n  H    i  c 

0187 

08 

1 IM  T  OKI 

A 

** 

37 

28 

89 

14 

640 

6P 

6P 

H 

J  .  BON  HAR  T L I NE 

PNT  lOCH  2  NH 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

3D 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.  ROBINSON,  JR 

ORGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

I 

40 

14 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

41 

45 

88 

20 

744 

7P 

7P 

H 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

MID 

M  I  0 

FREDERICK  WUJCIK 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

4  i 

91 

03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIOER 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

RFIlFUTllP    c;n    ril  IIKJTU 
uCLLLVlLLC               ILL  UPIIV 

0510 

08 

c  T  r  1  Q  r  0 
J  \    L  L  M  i  r\ 

9 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

blU  DtLLcVlLLE   RES  CNTR 

BELVIDERE   1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY  1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9  1 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLOOMINGTON  HATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

3  1 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILLINOIS  STATE  UNIV 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

1 160 

08 

ST.  CLfllR 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

6A 

8A 

CAHOKIA   TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

3 1  4 

M  I D 

M  I D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

L  H  n  1  Un    1    t  O t 

1250 

03 

r  U  L  1  U  N 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

KHUlU   bIHllDN  WoYb 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7R 

7A 

HUGH   B  BOYD 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89 

53 

521 

c 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

BP 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI  6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7R 

HUBERT  B0HLE8ER 

CENTRflLIA  Z  SW 

1  386 

08 

CL INTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7R 

CITY  OF  CENTRflLIA 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

68 

1  7 

505 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

10 

680 

6P 

7A 

DALIRS  A  PRICE 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

P  UC  C  T  C  D 

1491 

08 

KHNUULr M 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

DnOCDT     LI  PQDDTC 
KUOfTI     W.    UHWK  I  0 

CHICAGO  CALUMET   TR  WHS 

1522 

02 

COOK 

3 

4  1 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C  HTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  OIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

4  1 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1  542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  OIV 

CHICAGO  O'HARE  HSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELANO  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

4  1 

49 

87 

4  1 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DiST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1 562 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  S  HTR  FILT  PLT 

1 564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

61  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

LMGU   brKINGrltLU  rMrli 

1567 

02 

COOK 

J 

41 

55 

87 

44 

630 

c 

rMTTQr.n  uqtpd  piid  niu 

LnlLHl/U    HM'tn    rU"  UiV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

1  2M 

c 

NATL   WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

607 

MID 

M  I  0 

c 

H  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

CHILLICCTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

69 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

3  1 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON  1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

4P 

R.  E.  PITPAT 

COBDEN  2  S 

1776 

08 

UNION 

4 

37 

3D 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERVILLE    1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VfcKM I L 1  UN 

f 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

U"nl»lLLL     OCHM  ut     r  L  M  r(  1 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

OE  KRLB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

68 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.  DEVINE 

DU  QUOIN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

EOELSTE  IN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

TR 

MRS.  DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CL IFFORO  R  .  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  M>'RTLE  E  .  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L  1  V  I  NL/D  1  UN 

i 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

nppT    np  UATFRUORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

7R 

7R 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7R 

c 

MRS  NORAH  "EAGLE 

FLORA  S  NH 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STRt'ON  INDEX 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
AUGUST  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

NOISIAIO 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

r 

PRECIP. 

a. 
a 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

FREEPORT  WASTE  HTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

7A 

7R 

C 

H 

FREEPORT  WRSTE  WTR  PL! 

FULTON  DOn  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

7A 

7R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GflLENfl  1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8A 

DIETRICH  KROENCKE 

GflLESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

CHL  VO 

3335 

01 

HENRY 

! 

41 

10 

90 

02 

873 

7R 

7R 

H 

RA I  MASON  F  .  SM  I  TH 

GEBHflRD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

i 

4  1 

22 

88 

28 

505 

7R 

7R 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JOScLYN 

GLADSTONE  0AM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91 

02 

538 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

C 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRAND  TOWER  Z  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

30 

367 

7A 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

C 

WILLIAM  C  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

525 

5P 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

P  IKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWRRO  E  .  STAFFY 

HARDIN 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

ORVILLE  H.  JOHNES 

HARRISBURG 

3879 

09 

SAL INE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL INE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

c 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

401  3 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4  108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON 

4198 

05 

VERMIL  ION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7fl 

c 

H 

JOHN  F  .  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7R 

c 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4  355 

0 1 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

9 1 

0  1 

554 

8R 

(; 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

05 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

610 

7fl 

7R 

C 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

5P 

8R 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOL  lET 

4535 

02 

WILL 

1 

41 

33 

88 

05 

550 

6P 

6P 

ILL  ST  CORRECTIONAL  CTR 

«RNKflKEE  WTR  POLL  CTL 

4503 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

oe 

87 

53 

642 

7fl 

7fl 

C 

H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KASKASKIfl  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

7R 

7R 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

7R 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE  I  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

54 

780 

9fl 

9fl 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

C 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCflID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7R 

RUDOLPH  J  KINK.  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS.  O.B.PACE.  JR. 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

C 

BOYCE  0  HUMPHREYS 

LA  SALLE  1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

89 

06 

460 

7R 

ILL  OEPT-TRANSPORTAT ION 

LAWRENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

L  INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

23 

88 

12 

655 

C 

JOSEPH  F  LITTLETON 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

WILL 

1 

41 

34 

88 

05 

585 

c 

"HICAGO  SANITARY  DIST 

LOU  I SV  I LLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES  F  .  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

610 

7fl 

VERNE  GEER 

MAKRNDA   1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

14 

680 

5P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARtNCO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

C8 

36 

820 

6P 

5P 

HAROLD  HYDE 

MAR lETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILL IRMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7R 

7R 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

CLARK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

ERNEST   THOMAS  PINE 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.  MC  DONRLD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

Min 

MID 

GENE  FRRNCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

1  1 

0  G 

1  A 

r 
U 

ORVILLE  W  GULLRNG 

MCLEflNSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

05 

88 

30 

480 

7fl 

7R 

RICHRRD  G  BROWN 

MEDORR 

5539 

06 

MRCOUP  IN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.  F  .  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

Lfl  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KRY  GHSPARDO 

MOLINE  WSQ  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

30 

582 

M  1 0 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

5P 

5P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIRTT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7R 

MRS.  LUCILLE  A  BUCHRNRN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7R 

RRY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

SF 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORR ISONV ILLE 

5841 

06 

CHR I  ST  IAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  R  BULLRRD 

MT  CARMEL   1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

6P 

6P 

c 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

05 

89 

59 

700 

4P 

8A 

GLEN  DOTY-SUP  SEWRGE  PL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7R 

HRROLO  MRR8URCER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STPTION  INDEX 
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STnilON   INDEX  -LLiNois 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a. 
z 

cr 

U. 

c 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

- 

PREC IP. 

cr 
> 

uJ 

CX 

(-J  « 
***  ^. 

o. 

MOUNT  PULRSKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

flQ 

O  J 

1  1 

0  **  O 

CP 

br 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

Afi 

T9n 

CP 

br 

HOMER  L  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

594  3 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

^7 

AIQ 

In 

TO 

/  n 

n 

ROBERT  MOORHOUS 

MOMERQ'JR 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

AQ 

r\7 
u  ^ 

fl  1  c: 

CP 
or 

P  P 

D  r 

MRS.   MRRY  A.  OOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SH 

59B3 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

PRRM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE   4  NE 

601  1 

08 

WRSHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

CP 

br 

6A 

DOYLE  COHLMEfER 

NEW  BOSTON  DflM  17 

6080 

0  1 

MERCER 

4 

41 

1  1 

9 1 

03 

548 

7fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEHTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

c;  1  n 

/n 

7Q 

r 
L 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOM  I  S 

6 1 85 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

1 6 

flfln 

D  O  U 

r 
L 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

flP 

D  r 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

0 1 

OGLE 

6 

42 

00 

RA 

□  3 

9n 
u 

p.Qn 

O  3  U 

CARNRT I  ON  COMPANY 

QT  TRHfl 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

21 

88 

5 1 

480 

Or 

CP 

O  r 

ROBERT  J  LITTLE 

PALEST INE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

H.  M.  GADDIS 

PRNfl 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

u  □ 

D  3  D 

TP 

/  r 

7fl 

C  E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

EOGRR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

It 

7P 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FnRF<iT 

6616 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

fl  1 

D  / 

A  1 

1 1  n 
/  I  u 

M  I  n 

n  i  u 

n  1  u 

H 

PARK  FOREST  WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

0 1 

LEE 

1 

41 

4  1 

□  O 

^  Q 
O  3 

fl  Q  c: 
0  3  o 

/  n 

7  fl 

ROBERT  G.  WARD 

r  n  I     u  11 

5670 

0  3 

ADAMS 

4 

39 

49 

Q  ) 

J  L 

1 

1  fl  n 
/  0  U 

flQ 
On 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WSO  AP 

R 

6711 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

A  1 

flc;7 
o  o  ^ 

MID 

M  T  n 
n  I  u 

r 
L 

n  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

WILL 

1 

4  1 

20 

fl  1 

A  fl 

T  9  9 

CP 
Or 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

□  '  3  J 

n  9 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

flQ 

n  Q 

U  3 

K  1  c: 

CD 

br 

C  P 

br 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

0  4 

MENARD 

1 

39 

58 

flQ 

o  c 

flnn 

DU  u 

'  n 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

u  □ 

FORD 

1 

40 

48 

flfl 

nfl 

U  0 

fl  Qn 

D3U 

CP 

or 

/  n 

r 
L 

n 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

P  IKE 

4 

39 

37 

90 

48 

670 

c 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONT lAC 

fiQ  1  n 

O  3  1  U 

U  o 

L  IVINGSTON 

1 

40 

53 

flfl 

00 

3  / 

fl  4  "7 

CD 

br 

7  fl 

u 

n 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

IWSW 

D  3  '  3 

u  o 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

Qn 

n  1 

fl  c: 
J  D  O 

7Q 

r 
L 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

n  A 

PEORIA 

1 

40 

57 

flQ 

AP> 

79C; 

1  LiJ 

CP 

Dr 

CP 

MRS.  FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN 

U  I 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

flQ 

O  / 

fl  1  iT 
D  i  U 

RICHARD  D  BRADLEY 

OUINCY 

706  7 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

9  I 

24 

601 

7P 

7P 

A.  H.  GIBSON 

QUINCY  ERA  AP 

7072 

0  3 

ADAMS 

4 

39 

56 

9  I 

1 2 

763 

M  T  n 
n  i  u 

M  I  0 

^ 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 

QUINCY  ORM  21 

707  7 

0  3 

ADAMS 

4 

39 

54 

Q  1 

3  1 

26 

483 

7fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

/  U  O  c 

U  J 

ADAMS 

4 

39 

56 

Q  1 

3  I 

c  o 

4  75 

7fl 

MR.   VIRGIL  C  NIEWAHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHHMPA I GN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7fl 

7fl 

C 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

OLIN  F  .  KETTELKAMP 

REND  LAKE  DAM 

7  1  fll 
/  i  o  / 

U  J 

FRANKL  IN 

4 

38 

02 

68 

59 

455 

on 

8fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELlE  6  NW 

/  J  **  J 

U  1 

OGLE 

6 

41 

56 

flQ 
O  3 

1  1 
1  i 

820 

CP 

Or 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORO  6  ENE 

/  J  1  t 

n  t 

U  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

flfl 

o  o 

c;q 

O  3 

880 

7fl 

HARRIET  L.  REIO 

ROCKFQRD  WSO  RP 

R 

T  '^P  7 
/  jO£. 

U  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

flQ 
O  3 

nfl 
u  o 

17  A 

MID 

H  1  0 

r 

M  t 

NATL  HEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

7  487 

fl  Q 

HARDIN 

5 

37 

25 

flfl 

7  1 

C  1 

4  00 

flP 

D  > 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV  ILLE 

T  ^  c;  1 

U  J 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

3  U 

J  3 

660 

7fl 

7fl 

CITY  OF  RUSHVILLE 

SRINTE  MARIE 

TAD  "5 

u  / 

JASPER 

7 

38 

56 

flfl 

o  o 

n  1 

500 

7fl 

JUDSON  E  -  CAMERON 

SALEM 

/  D  Jo 

u  / 

MARION 

2 

38 

38 

fl  fl 
O  0 

D  O  U 

CP 

Dr 

CP 

D  r 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLRT  IN 

5 

37 

43 

88 

1 1 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

U  0 

VERMILION 

7 

39 

55 

0  / 

A  Q 

H  3 

flflfl 

D  O  3 

7  A 

THELMA  LANE 

SKOKIE   N  SIDE   TR  WORKS 

"7  Q  Q  n 

n  9 

COOK 

3 

42 

0  1 

fl7 

A 

flnn 

D  U  U 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

□  14/ 

Uo 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

flq 

0  3 

A  9 

c;9n 
o  ^  u 

CP 

or 

□  r 

H 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPARTR  NO.  2 

o  1  b  1 

n  Q 
Uo 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

fl  Q 
0  3 

A 

*♦  3 

c;nn 
o  u  u 

c 

B  E  LRTTA 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

R 

Ub 

SANGAMON 

1 

39 

50 

flQ 
O  3 

A  n 

588 

M  T  n 

n  i  u 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

fl  9  T  D 

n  9 

COOK 

3 

4  1 

49 

fl? 

46 

640 

c 

CHICAGO  SRNITARY  OIST 

STOCKTON 

8293 

n  t 

JO  DflVIESS 

4 

42 

21 

qn 

3U 

nn 

1  n9n 

1  U  c  u 

CP 

Or 

6P 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LR  SRLLE 

1 

4  1 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY   G.  YUSKO 

SULLIVAN   1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

690 

c 

MERLE  £  LASH 

TISKILHR 

8604 

01 

BUREAU 

1 

4  1 

17 

89 

30 

512 

CP 
D 

6P 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

8630 

04 

STARK 

1 

4  1 

05 

89 

52 

765 

6P 

E  H  DODEN 

TUSCOLR 

8684 

07 

OOUGLRS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

CP 

Or 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBRNA 

8740 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MIO 

MID 

7fl 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

DflM 

8756 

02 

LR  SRLLE 

1 

4  1 

19 

88 

59 

464 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDRLIR  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7fl 

7A 

C 

H 

MRS  BEULRH  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WRSHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

C 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO   1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUucNE   L.   ML  nURiRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

c 

PAUL  T  LEIFHEIT 

WATSEKR  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WGFA 

WRUKEGRN  4  WSH 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6fl 

5fl 

RADIO  STATION  WKRS 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
AUGUST  1974 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVfiTION 
TIME  AND 
TRBLE5 


OBSERVER 


WRYNE  CITY 
HENONfl 
WEST  SfiLEM 
HHEflTON  3  SE 
WHITE  HRLL  1 
WILCOX 
WINDSOR 
YHTES  CITY 


9040 
9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9384 
9816 


WRYNE 

MRRSHRLL 

EOWRRDS 

DU  PRDE 

GREENE 

CLRY 

SHELBY 

KNOX 


38  21 

41  04 

38  31 
41  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


88  35 

89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  19 
88  36 
90  01 


450 
685 
445 
580 
578 
460 
685 
675 


7R 


MRS  BRENDR  D  HIRTT 
WALTER  J.  WENZLRFF 
CITY  OF  WEST  SHLEM 
MORTON  RRBORETUM 
WHITE   HRLL  PUMPING  STR 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  fl  SENG 
ORR  L  .  BELL 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHINC  STOTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ILXINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writlnn  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Anheville,  N.C. 
2S801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  tjlletio  are;     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
■ovement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

(ffiSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     DurinK  the  summer  months  some  observers  take  the  observationit  on 
davllght  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "SnowfaJl  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-'.ype  pan  of  -l-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table?    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  arc  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
ID  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

'     C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  tbermoaetera 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISS ISSI PPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955                          i\5^^  P"^iJ"^^^ 
otatlon  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   pMce  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


ption  Price-     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailinK:  20?  single  copy:   20?  annual 
SaJ^  checks  payable  to  Department  of  Commerce.  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center.   Federal  Building. 
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I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28601. 
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SinriON  INOE 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEP'EMBCR  1974 


o  1  n  1  i  u  1^ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

ZO 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 
> 
a 

m           m  m 

NORTMHESI  01 

flLEOO 

MAX 

se 

64 

63 

69 

72 

74 

76 

84 

84 

82 

60 

76 

62 

70 

78 

60 

63 

79 

82 

72 

69 

57 

64 

72 

76 

81 

74 

70 

67 

63 

73 

HIN 

48 

47 

41 

37 

42 

42 

56 

56 

56 

65 

60 

59 

45 

40 

48 

43 

55 

49 

59 

54 

45 

30 

33 

44 

46 

47 

52 

50 

40 

37 

47 

OIXON 

HAX 

71 

63 

63 

70 

74 

75 

77 

85 

84 

83 

66 

77 

71 

69 

76 

78 

63 

78 

80 

72 

69 

53 

60 

73 

74 

84 

76 

73 

67 

60 

73 

niN 

S2 

SO 

43 

39 

42 

47 

55 

S4 

57 

6S 

66 

57 

48 

37 

49 

48 

S3 

48 

S9 

54 

42 

32 

31 

46 

46 

50 

S3 

S6 

43 

39 

49 

FREEPORI  HBSTE  HTR  PL T 

MAX 

69 

65 

63 

62 

68 

72 

74 

75 

83 

82 

61 

84 

68 

61 

69 

76 

75 

80 

77 

80 

66 

65 

53 

55 

72 

71 

83 

74 

70 

65 

71 

HIN 

48 

49 

43 

38 

41 

44 

46 

S3 

57 

58 

67 

64 

48 

36 

37 

42 

44 

45 

46 

50 

41 

30 

28 

30 

46 

40 

53 

SO 

44 

39 

4S 

FULION  osn  13 

HAX 

70 

68 

63 

62 

68 

71 

73 

75 

61 

60 

81 

82 

72 

60 

68 

71 

76 

79 

77 

78 

65 

65 

52 

60 

69 

72 

79 

69 

69 

65 

70 

niN 

57 

58 

48 

42 

42 

48 

SO 

56 

57 

59 

57 

67 

49 

44 

45 

51 

51 

50 

50 

56 

48 

38 

38 

38 

48 

46 

S3 

52 

48 

42 

SO 

COLVn 
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73 

70 

S3 

62 

70 

71 

75 

78 

84 

84 

62 

81 

78 

61 

66 

76 

80 

81 
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62 

62 

66 

58 

62 

72 

74 

80 

73 

68 

64 

72 
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52 

48 

42 

40 

40 

46 

49 

58 

58 

60 

65 

65 

47 

39 

49 

52 

53 
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49 
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46 

33 

34 

35 

44 

47 
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55 
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38 

48 
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48 
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47 
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60 

73 
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42 
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54 
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62 

46 

36 
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46 
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53 
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27 
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51 

SI 

44 

39 

47 
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60 
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63 

67 

67 

72 

77 
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81 

82 

80 

67 

68 

75 
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79 

78 

76 
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62 

60 

70 

68 

62 

72 

niN 

46 

49 

39 
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36 

41 

51 

48 

51 

56 

64 

60 

46 

34 

49 

41 

51 

51 

53 
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36 

27 

24 

49 

41 

41 

51 

46 

41 

38 

44 

PBH  PBH 

HBX 

70 

68 

55 

62 

69 

69 

71 

75 

80 

60 

80 
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58 
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72 

75 
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62 
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53 
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HIN 
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42 

48 
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65 
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49 

37 

47 

SO 

SI 

46 

SO 

54 

45 

30 

30 

35 

47 

46 

50 

45 

43 

39 

47 
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70 
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SO 
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47 

34 

48 

45 
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46 

47 

52 
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44 

39 

45 

ROCKFORO  USO  BP 

HBX 

70 
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62 

69 
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75 

76 
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82 

61 
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SO 
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57 
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SI 
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48 
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65 
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55 

46 

39 

48 

45 
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59 

49 

42 

26 

32 

46 

47 
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52 

41 

37 

47 

65 

HIN 

51 

49 

41 

37 

38 

39 

44 

SO 

52 

63 

63 

64 

48 

36 

SO 

47 

54 

48 

58 

55 

43 

35 

26 

45 

49 

46 

5? 

56 

47 

41 

47 

HBLNUT 

HBX 

70 

63 

61 

67 

73 

74 

77 

83 
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83 

84 

78 

67 

67 

76 

78 

82 
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83 
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46 
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SO 
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53 
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42 

47 

51 

52 

53 

42 

37 

48 
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BNTIOCH  Z  NM 

HBX 

70 

68 

58 

60 

70 

70 

71 

74 

82 

82 

60 

84 

;o 

57 

66 

76 

74 

82 

73 

65 

66 

64 

53 

58 

72 

69 

83 

72 

68 

60 

70 
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46 

48 

43 

39 

39 

42 

43 

51 

58 

59 
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SI 

37 

39 

42 

42 

42 
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SO 

41 
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29 

46 

44 

55 

55 

45 

43 

45 
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MBX 

73 

58 

64 

62 

75 

75 

83 
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65 

65 

81 

75 

69 

75 

75 
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78 
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74 

75 

61 
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68 

69 
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49 

43 

47 

43 

50 

56 

54 

SS 

64 

61 

65 

51 

50 

49 

51 

46 
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35 

47 
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49 
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66 
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80 

81 
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68 
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57 

70 
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44 

38 

42 

40 
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SO 

54 

57 
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41 

43 

52 

49 

SO 

48 

49 

SI 

41 

31 

26 
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37 

46 
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69 

70 
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48 
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57 

61 

56 

46 

38 

42 

SO 

53 

SS 

56 

53 

48 

44 

54 
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HBX 

70 

58 

64 

68 

72 

73 

75 

84 

83 

84 

87 

76 

S9 

68 

76 

75 

63 

74 

87 

61 

68 

53 

60 

72 

72 

62 

74 

72 

62 

58 

71 

HIN 

52 

48 

46 

46 

42 

46 

52 

57 

S9 

65 

69 

56 

44 

40 

51 

46 

50 

46 

60 

SS 

43 

32 

28 

SI 

49 

SO 

56 

SS 

47 

38 

49. 

CHICAGO  UNIVERSITY 

HBX 

77 

70 

64 

69 

72 

74 

76 

83 

85 

84 

66 

87 

76 

67 

74 

77 

60 

82 

84 

66 

67 

68 

56 

67 

72 

79 

82 

72 

71 

63 

75 

HIN 

58 

59 

51 

54 

49 

54 

58 

62 

63 

69 

69 

69 

54 

45 

54 

57 

59 

56 

59 

60 

52 

38 

37 

SO 

52 

52 

55 

62 

48 

45 

55 

CHicnco  niOHBr  hso  bp 

MBX 

71 

61 

65 

66 

73 

73 

76 

84 

84 

84 

86 

84 

60 

66 

75 

73 

65 

71 

86 

63 

70 

'9 

61 

72 

73 

63 

73 

71 

63 

57 

72 

HIN 

S5 

50 

47 

50 

48 

46 

52 

55 

59 

68 

69 

59 

47 

43 

52 

S3 

57 

SO 

59 

56 

41 

34 

35 

SO 

50 

SO 

53 

51 

45 

44 

50 

OE  HBLB 

MAX 

69 

67 

63 

69 

71 

72 

74 

81 

81 

81 

64 

83 

68 

66 

75 

76 

61 

80 

85 

80 

65 

56 

56 

72 

73 

62 

81 

76 

66 

63 

73 

MIN 

48 

49 

41 

4  1 

41 

46 

53 

51 

56 

64 

67 

65 

49 

36 

51 

45 

51 

44 

56 

52 

43 

30 

31 

47 

47 

47 

51 

55 

44 

39 

46 

CEBHBRO  HOODS  ST  PBRK 

MAX 

78 

74 

58 

68 

69 

70 

72 

74 

86 

84 

83 

86 

63 

60 

66 

79 

80 

84 

79 

64 

69 

68 

60 

72 

78 

78 

83 

79 

56 

74 

MIN 

50 

SO 

39 

48 

38 

44 

47 

51 

50 

56 

65 

65 

SO 

37 

40 

40 

48 

46 

46 

48 

44 

40 

27 

31 

50 

44 

51 

48 

44 

40 

45. 

JOL lET 

HBX 

76 

69 

09 

71 

77 

79 

80 

86 

87 

88 

90 

88 

68 

69 

76 

78 

77 

83 

88 

84 

69 

69 

62 

7S 

75 

84 

83 

77 

78 

65 

77. 

HIN 

53 

53 

46 

46 

41 

49 

54 

56 

57 

68 

69 

66 

53 

40 

52 

49 

SI 

SO 

59 

57 

SO 

35 

32 

47 

5! 

SO 

54 

54 

48 

43 

51  . 

HBRENGO 

HRX 

69 

69 

60 

68 

72 

74 

75 

85 

83 

61 

86 

78 

70 

69 

76 

75 

83 

77 

84 

71 

67 

54 

59 

74 

76 

84 

79 

70 

66 

64 

73. 

HIN 

49 

49 

41 

46 

40 

43 

49 

55 

56 

63 

67 

62 

49 

35 

49 

43 

49 

41 

S7 

S2 

41 

28 

25 

43 

42 

44 

52 

52 

42 

41 

46. 
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HBX 

80 

64 

69 

73 

77 

78 

80 

87 

85 

84 

87 

62 

68 

71 

80 

60 
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79 
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73 
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75 

67 

62 
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48 

42 

43 

42 

46 

55 

54 
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67 

66 

65 

47 

39 

SO 

52 

57 

49 

S7 

S4 

49 

34 
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46 
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53 

62 

47 

41 

50. 

PARK  FOREST 
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71 

62 

64 

68 
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82 

83 

60 

61 

67 

75 

75 

81 

74 

85 

64 

64 

SI 
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72 

80 

72 

71 

62 

56 
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56 

48 

42 

44 

42 

46 

53 

57 

54 

68 

68 

60 

44 

41 

46 

50 

56 

49 

60 

55 

45 

35 

32 

46 

48 

S2 

48 

S8 

46 

41 

49. 
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72 

70 

67 

70 

75 

76 

75 

86 

85 

64 

86 

61 

66 

69 

76 

79 

80 

79 

84 

80 

71 

59 

65 

74 

76 

63 

81 

77 

77 

64 

7S. 

HIN 

S4 

49 

42 

43 

42 

47 

49 

49 

S4 

66 

64 

64 

48 

37 

47 

47 

49 

50 

56 

54 

46 

32 

27 

45 

48 

46 

SI 

49 

44 

32 

47. 
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HAX 

71 

65 

58 

58 

65 

66 

70 

73 

83 

61 

83 

85 

73 

60 

68 

75 

66 

83 

6S 

84 

62 

66 

62 

59 

72 

70 

82 

71 

67 

60 

69. 

HIN 

52 

SO 

44 

43 

44 

4S 

48 

55 

56 

60 

62 

66 

52 

40 

40 

46 

46 

45 

45 

52 

47 

32 

29 

30 

SO 

47 

52 

55 

46 

43 

47  . 

HHEBTON  3  SE 

HBX 

71 

68 

65 

68 

74 

76 

76 

85 

85 

85 

66 

85 

67 

69 

76 

77 

82 

82 

85 

81 

68 

58 

58 

74 

73 

63 

82 

74 

64 

6S 

74  . 

MIN 

46 

50 

41 

41 

38 

44 

50 

SO 

55 

62 

67 

65 

50 

35 

46 

45 

49 

44 

54 

54 

44 

31 

27 

42 

47 

42 

53 

58 

45 

40 

47 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOhINO  SIOHON  INDEX 

7 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

HEST  03 

GRLESBURG 

MAX 

n  [  N 

68 
56 

57 
45 

64 
42 

68 
39 

70 
48 

74 

50 

76 
59 

82 
56 

62 
57 

83 
67 

79 
66 

78 
53 

62 
44 

68 
38 

78 
49 

79 
53 

83 
55 

60 
53 

62 
60 

65 
55 

69 
42 

55 
33 

63 
36 

72 
46 

72 
47 

81 

52 

71 
SS 

69 
60 

67 
46 

57 
39 

71  .9 

49  .7 

GOLDEN   1  NH 

HBX 

h  1  N 

66 

57 

64 

50 

63 
4  1 

69 
37 

73 
43 

73 
44 

79 
52 

63 
54 

84 

54 

84 

65 

79 
65 

79 
59 

63 
47 

68 
39 

75 
48 

74 

54 

79 
53 

82 
S3 

82 
53 

72 
55 

71 
47 

65 
32 

68 

35 

69 
40 

77 
47 

77 
53 

74 

53 

70 
53 

71 
40 

60 
38 

73.1 
48  .7 

UB  MflRPE 

MBX 

niN 

63 
S3 

62 
43 

65 
45 

69 
37 

70 
42 

73 
44 

79 
51 

83 
51 

82 
53 

82 
63 

79 
62 

61 
54 

63 
44 

69 
44 

79 
43 

79 
46 

62 
49 

80 
54 

82 

55 

69 
S3 

72 
51 

58 
45 

66 
29 

72 
39 

78 
42 

61 
47 

68 
50 

68 
57 

69 
51 

59 
34 

72  ■  7 
47  .8 

nONMOUTM 

MAX 
tllN 

67 
54 

63 
48 

62 
42 

69 
39 

72 
43 

75 
43 

80 
54 

84 

55 

84 
54 

84 

64 

80 
64 

78 

60 

63 
46 

70 
39 

60 
48 

61 
50 

63 
55 

60 
52 

83 
59 

74 

55 

70 
47 

60 
31 

66 
32 

73 
42 

78 
47 

83 
52 

76 
62 

67 
52 

67 
42 

62 
39 

73-8 
48.7 

QUINCT 

MAX 

niN 

6B 

57 

62 
49 

67 
45 

67 
41 

71 
44 

74 
44 

80 
56 

82 
57 

76 
59 

83 
66 

80 

66 

78 
57 

63 
47 

71 
41 

79 
53 

79 
59 

82 

SS 

83 

S7 

81 
S3 

74 
55 

70 
51 

60 
37 

67 
40 

70 
46 

79 
50 

79 
56 

70 
55 

72 
S2 

72 
43 

64 
42 

73  .5 
51.1 

QUINCT  FBP  BP 

MAX 

n  1 N 

67 
S8 

59 
47 

63 
45 

67 
41 

70 
45 

72 
44 

79 
56 

8 1 
54 

77 
52 

82 
66 

77 
65 

76 
53 

63 
47 

68 
41 

75 
49 

76 
57 

79 
53 

82 
S3 

80 

60 

70 
55 

72 
43 

59 
35 

65 
35 

66 
42 

76 
49 

77 
62 

66 

52 

7  1 
49 

69 
42 

59 
40 

71  .6 
49.3 

RUSHVILLE 

MAX 
M  I  N 

62 
51 

53 
45 

64 
40 

66 
40 

70 
40 

72 
40 

78 
52 

81 
54 

77 
55 

83 

65 

73 
66 

80 
48 

71 
40 

75 
38 

75 
47 

78 
39 

80 
54 

81 
55 

81 
55 

78 
42 

72 
35 

57 
30 

65 
39 

66 
40 

77 
45 

78 
45 

75 
40 

62 
42 

69 
38 

59 
3  1 

72  .  1 
45  .0 

CENTRBL  04 

BLOOMINGTON  NORMBL 

MAX 
M  [  N 

74 

55 

63 
51 

64 
44 

68 
42 

70 
46 

74 
47 

78 

55 

80 
52 

79 
59 

82 
66 

81 
67 

83 
68 

83 
SO 

66 
39 

76 
47 

77 
51 

80 
54 

80 
57 

83 
62 

62 
54 

70 
50 

65 
36 

63 
29 

70 
45 

75 
45 

77 
53 

77 
54 

73 
63 

71 
49 

63 
40 

74  .5 
SI  .  1 

CHENOfl 

MAX 
M  I  N 

74 

53 

65 
49 

65 
43 

68 
38 

71 
40 

77 
41 

80 
51 

84 
53 

83 
52 

65 
66 

62 
64 

86 
64 

84 
48 

66 
39 

79 
45 

79 
48 

81 
53 

80 
50 

85 

57 

77 
SI 

70 
45 

67 
34 

64 
24 

72 
38 

75 
45 

60 
49 

72 
50 

72 
61 

68 
47 

64 
40 

75  .2 
47.9 

OECBIUR 

MAX 
M  I  N 

71 
65 

65 
51 

67 
45 

67 
42 

71 
47 

75 
49 

79 
60 

80 

57 

79 

61 

62 
68 

76 
67 

83 
69 

77 
51 

67 
43 

74 
47 

71 
55 

75 
52 

80 
56 

83 
59 

74 

60 

73 
50 

61 
36 

63 
34 

68 
43 

74 

47 

75 
52 

74 

SS 

71 
61 

66 
SO 

59 
40 

72  .7 
62.1 

FBRflER  r  I  TT 

MAX 
M  [  N 

72 
55 

66 
SI 

68 
43 

69 
42 

71 
45 

75 
46 

79 
57 

79 
S3 

79 
57 

80 
67 

78 
66 

83 
58 

76 
SO 

66 
40 

76 
45 

79 
52 

61 
53 

63 
56 

79 
54 

72 
50 

60 
36 

64 

31 

70 
40 

78 
46 

77 
50 

73 
54 

72 
62 

67 
49 

65 
40 

73  .8 

SCO 

HBVBNfl  POWER  STBIION 

MAX 
M  I  N 

69 
56 

67 
51 

66 
45 

68 
42 

73 
44 

75 
47 

79 
55 

83 
52 

80 
55 

83 
67 

82 
66 

84 

69 

78 
49 

68 
40 

79 
47 

78 
52 

81 
54 

61 
58 

85 
59 

75 
56 

72 
SO 

69 
38 

66 
31 

71 
40 

79 
50 

79 
S3 

78 
54 

74 

60 

70 
47 

68 
42 

75  . 3 
51  .0 

LBCON  2  E 

MAX 
M  I  N 

72 
52 

63 
50 

65 
42 

70 
40 

73 
40 

76 
43 

80 

55 

86 
53 

84 

55 

85 
66 

84 

66 

84 

66 

72 
49 

70 
40 

79 
52 

80 
51 

82 
55 

80 
47 

66 
61 

79 
54 

70 
48 

62 
33 

64 
28 

74 
45 

76 
47 

84 
54 

82 
56 

77 
58 

68 
46 

65 
40 

75  . 7 
49.8 

L  INCOLN 

MAX 
MIN 

71 
56 

66 
50 

65 
45 

66 
41 

70 
46 

73 
48 

75 
57 

76 

55 

77 
57 

81 

67 

75 
65 

84 

68 

75 
52 

65 
41 

75 
47 

75 
S3 

78 
53 

78 
58 

81 
58 

73 
56 

70 
SO 

65 
36 

63 
31 

66 
39 

75 
46 

76 
49 

74 

SO 

72 
60 

66 
SO 

61 
42 

72  . 4 

50  .9 

nflSON  CITY   1  NM 

MAX 
MIN 

70 
56 

65 
51 

66 
44 

66 
41 

71 
43 

75 
47 

78 
55 

61 

52 

76 
55 

84 

66 

79 
66 

65 
68 

77 
50 

67 
41 

78 
44 

78 
51 

60 
50 

61 
59 

64 

56 

74 

S3 

72 
49 

65 
35 

65 
30 

71 
37 

75 
43 

80 

SO 

79 
SO 

74 
60 

68 
SO 

66 
40 

74  .4 

49  .6 

nlNONK  3  NE 

MBX 
MIN 

76 
52 

69 
50 

64 
41 

66 
39 

72 
37 

74 

39 

76 
51 

84 

52 

82 
51 

83 
66 

83 
64 

85 
64 

63 
48 

68 
37 

79 
46 

79 
49 

82 
54 

62 
47 

85 
56 

83 
53 

71 
47 

68 
34 

62 
25 

73 
42 

76 
47 

62 
47 

78 
52 

72 
58 

70 
47 

65 
41 

75  .9 
47.9 

PEORIB  HSO  BP 

MBX 
M  1  N 

70 
55 

60 
48 

66 
43 

69 
40 

73 
45 

75 
49 

79 
57 

83 

52 

8 1 
S3 

64 

66 

80 
66 

86 
55 

61 
43 

68 
38 

80 
44 

79 
51 

82 

51 

80 
59 

84 

67 

67 
SS 

7  1 
43 

56 
35 

63 
31 

74 
41 

76 
46 

60 
49 

78 

63 

70 
51 

66 
49 

57 
39 

73.3 
48  .9 

PRINCEVILLE   1  N 

■          ■  ■ 

MBX 

n  1 N 

70 
54 

65 
49 

63 
42 

69 
37 

70 
42 

75 
43 

77 
56 

83 
54 

82 

55 

83 

67 

82 
65 

83 
66 

74 
48 

67 
38 

78 
49 

78 
51 

81 

55 

60 
52 

83 
60 

77 
SS 

69 
47 

64 

33 

64 

30 

74 

43 

75 
45 

61 
52 

80 
54 

75 
58 

68 
48 

64 
40 

74  .5 
49  .6 

EBST  05 

OBNVILLE 

MBX 
M  I  N 

75 
56 

69 
49 

66 
46 

70 
42 

71 
43 

75 
45 

79 
54 

78 
55 

80 

55 

80 

60 

83 
67 

85 
70 

79 
S3 

66 
43 

75 
42 

73 
51 

76 
53 

79 
54 

83 
53 

77 
60 

72 
51 

61 
38 

62 
33 

70 
38 

75 
46 

73 
46 

66 
51 

69 
62 

65 
49 

62 
42 

73.2 
50.4 

H00PE5T0N 

MAX 
M  1  N 

71 
56 

66 
48 

64 

45 

69 
42 

70 
44 

74 
47 

77 
S3 

81 
53 

80 

57 

80 
65 

61 
66 

82 
69 

77 
S3 

64 
43 

74 
46 

73 
52 

77 
55 

75 
50 

82 
58 

74 
56 

70 
52 

63 
36 

62 
32 

69 
39 

74 
48 

74 

50 

65 
49 

69 
61 

62 
48 

57 
4  ] 

71  .9 
SO  .5 

KBNKBKEE   WTR  POLL  CTL 

MBX 
M  I  N 

76 
54 

74 
55 

58 
44 

66 
46 

62 
44 

72 
44 

78 
49 

82 
55 

61 
56 

82 
67 

62 

66 

64 

66 

83 
S3 

58 
42 

74 
45 

77 
52 

77 
53 

61 
SO 

76 
50 

85 
57 

68 
51 

68 
36 

53 
34 

62 
36 

72 
44 

74 

51 

80 
51 

72 
55 

72 
47 

63 
42 

73  .  1 
49  .5 

PIPER  CITY  3  SE 

MBX 
MIN 

73 
53 

66 
52 

66 
44 

70 
42 

71 
41 

73 
43 

77 
52 

80 
51 

78 
53 

SO 
66 

81 

67 

83 
67 

72 
51 

67 
41 

76 
46 

77 
SO 

76 
55 

76 
51 

83 
58 

75 
S3 

70 
49 

63 
35 

63 
30 

73 
37 

76 
48 

60 
49 

74 

52 

71 
61 

69 
47 

56 
41 

73.4 
49  .5 

PONTIBC 

MAX 
MIN 

75 
55 

69 
52 

65 
44 

67 
47 

69 
44 

73 
47 

77 
54 

62 
54 

79 

57 

61 

67 

81 
65 

84 

67 

81 

52 

58 
42 

76 
50 

79 
52 

61 

55 

80 
51 

04 

59 

81 
56 

71 
SO 

68 
37 

59 
31 

71 
40 

76 
46 

79 
50 

79 
55 

73 
62 

70 
48 

65 
42 

74  .8 

51.1 

RBNTOUL 

MAX 
MIN 

URBBNB 

MAX 

7  1 
57 

60 
49 

66 
47 

68 
45 

7  I 
48 

73 
49 

78 
60 

80 
57 

79 
60 

80 
66 

77 
66 

82 
62 

62 
51 

65 
46 

74 
49 

72 
SI 

77 
53 

79 
55 

82 

57 

72 
57 

72 
45 

SS 
38 

63 
37 

69 
40 

75 
46 

75 
50 

70 
50 

70 
52 

65 
49 

58 

71  .3 
51.1 

WBTSEKB  2  NH 

MBX 

75 
54 

66 

50 

63 
44 

67 
40 

69 
40 

72 
46 

78 
48 

76 
SO 

78 

S3 

79 
65 

80 
65 

81 
66 

78 
52 

65 
40 

74 
44 

74 

SO 

76 
51 

74 
49 

79 
55 

75 
54 

69 
49 

62 
36 

61 
28 

68 
41 

74 
44 

75 
48 

70 
50 

70 
60 

68 
46 

54 

71.7 
48  .6 

HEST  SOUTHWEST  06 

HLTON  OBn  26 

MBX 
MIN 

79 
57 

70 
57 

60 
45 

65 
43 

67 
46 

72 
51 

74 

53 

80 
58 

80 
69 

74 

62 

79 
66 

76 
67 

63 
49 

60 
44 

65 
45 

71 
52 

67 
57 

77 
59 

81 
60 

80 
61 

72 
51 

70 
39 

60 
37 

64 
40 

67 
44 

71 
49 

76 
48 

75 
50 

71 
44 

67 
44 

71  -8 
51  .2 

CBRLINVILLE 

MAX 
MIN 

72 
57 

67 
50 

67 
43 

68 
40 

71 
43 

75 
41 

79 
55 

82 

53 

75 
57 

62 
68 

78 
66 

66 
68 

81 
SO 

68 
41 

77 
46 

72 
66 

79 
61 

83 
54 

84 

58 

77 
58 

73 
47 

65 
36 

65 
31 

68 
36 

74 
47 

77 
50 

77 
51 

70 
61 

68 
46 

61 
42 

74  .0 

50.0 

GRICCSVILLE 

MAX 
MIN 

69 

55 

62 
47 

64 
43 

67 
40 

70 
42 

72 
44 

78 
56 

81 
S3 

76 
55 

62 
66 

60 
65 

BI 
59 

61 
47 

66 
40 

74 
48 

73 
56 

77 
54 

80 
56 

79 
64 

73 
66 

71 
49 

69 
34 

64 

36 

67 
40 

74 
46 

75 
51 

71 
52 

70 
54 

68 
4  1 

61 
40 

71.5 
49  .7 

HILLSBORO  2  SSM 

MBX 
MIN 

76 
53 

66 
48 

68 
43 

£7 
40 

70 
44 

75 
47 

78 

56 

79 
58 

76 
58 

80 
65 

76 
63 

83 
66 

60 
48 

66 
4  1 

73 
45 

68 
53 

77 
50 

81 

55 

80 
58 

76 
60 

70 
48 

68 
35 

63 
33 

66 
37 

72 
45 

72 
47 

73 
49 

68 
59 

67 
46 

60 
40 

72.5 
49.6 

jnCKSONVILLE 

MAX 
MIN 

SEE  REF 

ERENCE  note; 

FOLLOWING  : 

tation 

NOE 

DAILY  TEMPERniURES 


STHT ION 


JERSETVILLE  2  SH 
PRNA 

SPRlNGf lELO  HSO  BP 
VIBDEN  1  N 
MHirE  HfiLL   1  E 

■  ■  ■ 

EBSI  SOUTHtflST  07 
CHSRLESTON 
EFF INGHfln 

Flora  s  nw 

tIBRSHBLL   1  E 

MBTTOON 

nOHEAOun 

NEHTON  6  SSE 

OLNEr  Z  S 

PALESTINE 

PARIS  HATERHORKS 

SRLEH 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A  2  NH 

H INOSOR 

a  «  a 

SOUTHWEST  08 
ANNA   1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAMOK IR 
CAIRO  MSO  CI 
CARBONOALE  SEWAGE  PL 
CARLTLE  RESERVOIR 
COBOEN  2  S 
OU  QUOIN   I  NNH 
KASKASKIA  R  NAV  LOCK 
rlAKRNOA    I  NU 
WAR  I  ON   4  NN£ 
NASHVILLE    4  NE 
SPARTA 

NATERLOQ   I  HSH 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1974 


OOY  OF  MONTH 

UJ 

u 
ct 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3U 

31 

> 

nAx 

75 

69 

7  1 

~66 

60 

77 

81 

79 

84 

82 

67 

72 

69 

79 

83 

63 

7B 

71 

7 1 

63 

67 

72 

75 

~72 

65 

68 

74.1 

MIN 

56 

56 

42 

4  1 

42 

45 

54 

SI 

56 

67 

65 

67 

49 

40 

42 

56 

49 

S3 

54 

56 

42 

35 

31 

33 

46 

47 

49 

55 

42 

4  1 

48*7 

MAX 

70 

67 

66 

66 

6B 

77 

79 

78 

7S 

82 

76 

77 

74 

69 

75 

78 

81 

73 

69 

60 

61 

6S 

71 

73 

71 

70 

65 

59 

71  .4 

MIN 

55 

50 

46 

43 

47 

48 

58 

68 

59 

68 

66 

69 

SO 

45 

45 

54 

51 

55 

SB 

60 

51 

38 

35 

39 

47 

48 

53 

60 

60 

43 

MAX 

71 

63 

66 

67 

73 

74 

79 

80 

80 

84 

77 

85 

60 

66 

76 

76 

79 

Bl 

82 

75 

72 

58 

65 

69 

77 

78 

79 

74 

60 

73.2 

MIN 

SB 

SO 

45 

42 

44 

46 

57 

S3 

58 

70 

69 

57 

48 

42 

47 

56 

50 

55 

61 

SB 

45 

37 

33 

42 

48 

S2 

63 

52 

SO 

39 

50.5 

MAX 

72 

79 

82 

79 

83 

75 

85 

79 

67 

75 

75 

80 

84 

B4 

75 

74 

68 

64 

66 

77 

78 

84 

72 

67 

60 

74  .9 

HIN 

55 

48 

43 

41 

43 

44 

57 

51 

55 

65 

65 

67 

47 

39 

43 

52 

SO 

54 

57 

59 

47 

34 

30 

35 

46 

52 

48 

61 

47 

40 

49.2 

MAX 

75 

70 

65 

67 

71 

74 

79 

81 

79 

83 

81 

82 

81 

66 

75 

71 

77 

80 

81 

75 

70 

69 

63 

68 

73 

74 

75 

73 

68 

68 

73. 8 

MIN 

SB 

SI 

45 

44 

46 

49 

58 

54 

60 

67 

66 

68 

50 

44 

46 

55 

50 

56 

56 

S9 

49 

38 

34 

38 

47 

48 

SI 

60 

44 

43 

MAX 

68 

65 

4? 

79 

75 

76 

76 

84 

75 

73 

72 

69 

76 

81 

82 

69 

71 

58 

62 

66 

72 

68 

65 

67 

66 

60 

71  .2 

MIN 

56 

49 

45 

42 

48 

59 

SB 

60 

67 

67 

69 

51 

44 

43 

S3 

51 

SO 

SO 

S3 

38 

32 

42 

46 

49 

51 

61 

SO 

43 

50  .6 

MAX 

MIN 

MAX 

80 

78 

75 

Bl 

81 

84 

78 

78 

74 

67 

78 

83 

BS 

78 

78 

72 

64 

68 

68 

74 

69 

68 

67 

62 

74  .2 

MIN 

57 

54 

SO 

42 

44 

50 

SB 

57 

61 

68 

69 

68 

53 

45 

44 

56 

53 

57 

60 

66 

54 

41 

32 

36 

46 

47 

49 

61 

SI 

44 

52 . 4 

MAX 

80 

72 

80 

78 

78 

80 

83 

82 

65 

73 

72 

76 

80 

82 

78 

71 

70 

62 

68 

70 

70 

70 

66 

65 

66 

73.3 

MIN 

SB 

56 

48 

45 

46 

49 

57 

SB 

59 

67 

65 

68 

54 

45 

45 

53 

SO 

55 

56 

64 

S3 

40 

35 

37 

47 

47 

47 

60 

50 

44 

51  .9 

MAX 

70 

75 

79 

78 

76 

77 

76 

83 

68 

66 

74 

70 

78 

79 

83 

69 

70 

56 

61 

66 

72 

68 

66 

68 

65 

59 

70.7 

MIN 

56 

49 

47 

44 

47 

50 

60 

59 

60 

67 

67 

67 

52 

47 

45 

55 

52 

55 

59 

54 

49 

39 

34 

42 

47 

48 

52 

S3 

SO 

44 

51  .7 

7 1 

75 

76 

80 

78 

Bl 

76 

BS 

76 

67 

75 

71 

79 

81 

78 

84 

73 

68 

64 

69 

76 

77 

74 

72 

66 

60 

73.5 

MIN 

57 

51 

46 

43 

47 

48 

52 

68 

59 

68 

66 

70 

52 

45 

43 

52 

51 

55 

S3 

56 

51 

45 

33 

38 

46 

46 

53 

60 

SO 

43 

51  .2 

MAX 

72 

79 

78 

76 

77 

81 

83 

57 

61 

73 

66 

76 

82 

86 

78 

71 

SB 

61 

67 

68 

72 

65 

65 

64 

71  .9 

MIN 

58 

59 

SO 

45 

46 

49 

S3 

59 

60 

62 

67 

68 

57 

46 

46 

48 

51 

54 

55 

62 

55 

4  1 

34 

33 

41 

49 

49 

S3 

51 

45 

SI  .5 

72 

78 

B 1 

78 

78 

80 

82 

85 

81 

68 

73 

69 

78 

84 

85 

78 

75 

64 

65 

70 

68 

75 

68 

67 

66 

63 

74  .1 

MIN 

60 

56 

50 

45 

48 

54 

57 

59 

62 

68 

69 

70 

SS 

45 

42 

55 

52 

54 

60 

65 

56 

41 

33 

39 

45 

46 

49 

59 

52 

45 

S3 . 1 

75 

68 

70 

70 

70 

77 

80 

77 

78 

78 

80 

85 

75 

68 

74 

70 

77 

82 

83 

78 

72 

60 

64 

70 

72 

66 

65 

66 

62 

72  .8 

MIN 

60 

53 

50 

45 

46 

51 

58 

SB 

62 

57 

68 

61 

54 

46 

46 

SS 

51 

56 

60 

63 

SS 

42 

35 

48 

48 

50 

60 

48 

43 

53 . 1 

66 

66 

7  1 

72 

79 

80 

79 

80 

81 

85 

77 

67 

75 

70 

78 

79 

64 

75 

71 

62 

60 

67 

73 

69 

66 

69 

65 

59 

72.5 

MIN 

66 

48 

45 

43 

47 

46 

SB 

58 

59 

6S 

66 

67 

53 

46 

45 

53 

52 

55 

59 

62 

51 

41 

34 

39 

47 

49 

48 

60 

49 

42 

51  .8 

79 

68 

69 

7 1 

71 

76 

79 

80 

76 

82 

82 

84 

82 

68 

74 

69 

78 

85 

85 

79 

74 

68 

67 

69 

68 

76 

69 

68 

67 

63 

74  .2 

MIN 

57 

53 

48 

45 

47 

53 

59 

59 

61 

67 

66 

69 

51 

44 

43 

55 

53 

55 

57 

65 

SB 

41 

33 

37 

45 

46 

49 

60 

49 

43 

MAX 

77 

68 

70 

69 

70 

75 

80 

78 

79 

79 

80 

8S 

82 

66 

74 

75 

78 

81 

83 

62 

75 

65 

66 

69 

76 

76 

74 

69 

60 

74.2 

MIN 

56 

49 

45 

42 

48 

49 

59 

57 

57 

66 

64 

67 

55 

44 

43 

S3 

50 

55 

55 

61 

48 

33 

36 

47 

46 

48 

52 

54 

43 

51  .  1 

MAX 

81 

72 

67 

68 

66 

70 

75 

80 

78 

78 

78 

78 

84 

62 

67 

75 

68 

78 

80 

82 

76 

72 

57 

63 

68 

70 

75 

70 

69 

66 

72.5 

MIN 

56 

57 

47 

44 

47 

50 

52 

SB 

55 

65 

65 

68 

51 

42 

44 

54 

SO 

56 

57 

61 

50 

38 

30 

33 

41 

46 

SO 

SS 

49 

45 

50.5 

MAX 

MIN 

MAX 

77 

70 

67 

69 

72 

75 

79 

76 

73 

81 

82 

84 

75 

67 

72 

70 

77 

82 

82 

72 

72 

64 

60 

66 

63 

70 

67 

7 1 

67 

65 

72  .2 

MIN 

63 

58 

51 

47 

49 

56 

61 

61 

67 

69 

SB 

68 

S3 

47 

48 

54 

51 

55 

58 

66 

SS 

44 

37 

43 

SO 

48 

53 

60 

47 

46 

54  .4 

MAX 

79 

68 

68 

68 

70 

74 

Bl 

80 

78 

83 

Bl 

84 

84 

68 

72 

72 

79 

83 

84 

Bl 

72 

70 

67 

72 

76 

74 

71 

68 

72 

75.1 

MIN 

60 

55 

47 

42 

42 

48 

53 

56 

60 

68 

67 

68 

SI 

43 

45 

54 

55 

54 

54 

63 

54 

40 

32 

43 

47 

57 

46 

44 

51  .7 

MAX 

68 

69 

71 

75 

82 

82 

75 

82 

76 

8S 

61 

69 

73 

65 

80 

85 

85 

75 

74 

61 

64 

68 

70 

78 

78 

63 

69 

73.4 

MIN 

60 

60 

49 

43 

44 

49 

54 

57 

61 

65 

67 

69 

53 

44 

47 

57 

S9 

56 

60 

65 

55 

41 

33 

36 

38 

44 

46 

57 

46 

48 

52  . 1 

MAX 

76 

76 

69 

70 

72 

77 

80 

78 

76 

81 

84 

65 

74 

68 

72 

74 

77 

83 

83 

73 

71 

63 

62 

67 

67 

67 

70 

77 

67 

68 

73.6 

MIN 

64 

SS 

54 

51 

S3 

61 

63 

64 

69 

69 

70 

70 

55 

SI 

51 

59 

SB 

59 

63 

66 

57 

47 

43 

49 

55 

SS 

63 

64 

51 

51 

58  .0 

MAX 

64 

76 

70 

69 

70 

73 

76 

81 

77 

74 

83 

83 

85 

58 

68 

73 

69 

78 

83 

83 

70 

■■s 

62 

62 

68 

63 

73 

70 

72 

68 

73.2 

MIN 

63 

64 

52 

44 

44 

46 

56 

58 

59 

68 

70 

71 

57 

46 

44 

45 

52 

53 

55 

57 

55 

45 

35 

35 

41 

45 

47 

58 

49 

45 

52  .0 

MAX 

B3 

72 

64 

67 

68 

69 

75 

7B 

78 

75 

81 

80 

83 

59 

67 

73 

66 

79 

79 

83 

78 

72 

59 

64 

68 

67 

76 

72 

69 

67 

72.4 

MIN 

58 

59 

47 

44 

48 

52 

59 

61 

64 

65 

69 

68 

54 

45 

45 

50 

57 

58 

61 

64 

54 

41 

39 

41 

46 

48 

SI 

56 

49 

44 

53  .2 

MAX 

81 

74 

66 

69 

72 

77 

79 

77 

75 

81 

81 

83 

81 

65 

72 

69 

76 

81 

82 

78 

71 

67 

61 

57 

62 

70 

67 

70 

70 

64 

72.9 

MIN 

62 

59 

52 

46 

49 

55 

60 

60 

66 

69 

69 

69 

53 

45 

44 

SS 

SO 

S3 

57 

65 

55 

44 

35 

42 

51 

47 

54 

62 

47 

43 

53  .9 

MAX 

85 

69 

70 

70 

75 

81 

78 

83 

82 

86 

84 

67 

72 

71 

79 

84 

85 

81 

73 

70 

69 

66 

72 

70 

67 

67 

75.2 

MIN 

55 

49 

44 

48 

54 

57 

60 

68 

69 

71 

51 

45 

46 

56 

SS 

57 

62 

66 

57 

35 

41 

49 

47 

S3 

47 

46 

S3  .4 

MAX 

85 

72 

67 

69 

66 

70 

71 

82 

79 

73 

84 

81 

85 

61 

67 

73 

68 

80 

84 

84 

75 

74 

64 

63 

68 

67 

70 

72 

64 

68 

72.9 

M  1  N 

60 

60 

47 

43 

44 

45 

50 

55 

67 

64 

68 

69 

S3 

45 

4S 

47 

52 

SS 

56 

59 

56 

41 

33 

3S 

43 

48 

49 

54 

45 

45 

50  .8 

MAX 

76 

68 

68 

70 

72 

76 

79 

76 

72 

82 

83 

84 

85 

67 

72 

68 

78 

83 

83 

77 

72 

61 

61 

67 

68 

72 

69 

70 

68 

68 

73  .2 

M  1  N 

62 

56 

51 

46 

47 

54 

57 

60 

65 

68 

69 

69 

52 

45 

48 

56 

52 

58 

62 

65 

54 

44 

36 

42 

42 

48 

S4 

59 

47 

49 

S3  .9 

MAX 

83 

75 

69 

66 

68 

71 

76 

78 

76 

73 

80 

83 

83 

59 

65 

70 

67 

75 

80 

82 

70 

70 

61 

60 

67 

63 

70 

68 

68 

65 

71  .3 

MIN 

62 

63 

51 

46 

46 

50 

58 

S8 

64 

64 

67 

70 

58 

46 

44 

46 

51 

52 

55 

SB 

SS 

40 

34 

35 

42 

44 

45 

58 

46 

45 

SI  .8 

MAX 

78 

68 

67 

67 

69 

74 

BO 

77 

73 

81 

81 

83 

82 

66 

70 

68 

77 

83 

8S 

75 

71 

67 

62 

65 

67 

75 

70 

69 

65 

65 

72.7 

MIN 

60 

54 

49 

45 

49 

S3 

59 

61 

62 

69 

69 

70 

52 

47 

48 

58 

57 

59 

61 

66 

SS 

43 

37 

42 

50 

47 

S3 

61 

49 

45 

S4  .3 

MAX 

80 

70 

68 

69 

70 

74 

82 

79 

75 

83 

81 

85 

82 

67 

73 

66 

82 

e4 

83 

79 

73 

65 

63 

68 

67 

73 

71 

70 

67 

67 

73.9 

MIN 

61 

53 

49 

44 

49 

SO 

55 

60 

64 

69 

69 

69 

52 

45 

48 

58 

55 

58 

61 

66 

55 

39 

38 

45 

43 

49 

54 

61 

46 

46 

S3. 7 

MAX 
M  1  N 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1974 


STRT ION 


DRY  OF  .MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    IB    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


SOUTHERST  0 
RL6I0N 

BROOKPORT  DBH  52 
DIXON  SPRINGS  BGR  C 
FRIRFIELD  RflOlO  HF I W 
HBRRISBURG 
nCLEBNSeORO  2  ENE 
nT  CRRriEL   I  NNH 
nOUNT  VERNON 
REND  LUKE  DRM 
ROSICLHRE 


83  74  69 
59     62  48 


82  80  70 
64     60  50 


77  73  67 
61     65  51 


72  78 
49  55 


46     50  63 


68  72  76 
45     47  57 


70  72 
45  50 


80  77  76 
59     60  67 


82  79 
67  62 


78  77 

56  61 

77  80 

57  58 


85  75  69 
61     64  SI 


79  75  67 
64     60  51 


74  75  80 
46     49  51 


69     70  72 


68  70  70 
49     52  56 


69  72  76 
45     49  58 


84     85  86 

69     70  71 


79  83  83 
67     68  68 


86  67  71 

54  53  47 

80  70  75 

55  49  46 

84  56  72 

54  46  42 

85  59  67 
57  45  42 

81  69  74 

55  47  44 


81  79  85 
54     52  53 


51     48  49 


70  65  76 
43     54  56 


72  64 
43  36 


83  79 
63  56 


64     78  73 

59     67  56 


65  62  71 
43     38  46 


67  60  68 
44     35  43 


76  60  62 
42     34  36 


67  63 
45  34 


69  74  67 
48     49  52 


76  69 
52  54 


67  69 
50  51 


67  66  73 
40     44  46 


79  82  78 
57     50  65 


75  80  76 
59     63  64 


79  78  73 
58     61  67 


74     83  82 

66     69  72 


74     83  83 

66     69  70 


79  83  84 
67     67  69 


85  72  68 
58     46  45 


54     46  44 


80  66  70 
55     49  46 


73  65  78 
55     57  58 


72  69  78 
54     53  57 


58     74  80 


84  85  76 
58     62  57 


83  84  72 
61     63  57 


72  61 
42  34 


69  64 
42  34 


75  61 
44  36 


72  61 
42  41 


64  59  68 
45     35  43 


68  70 
48  48 

67  66 

40  47  SO 

69  64  74 
45  45  SI 


68 

50 


63 

74 

6 

68 

76 

2 

65 

73 

5 

65 

72 

9 

44 

51 

8 

66 

75 

3 

45 

54 

4 

65 

72 

6 

43 

51 

0 

54 

74 

2 

47 

54 

1 

70 

73 

7 

48 

S3 

6 

66 

72 

8 

45 

54 

3 

65 

72 

8 

45 

54 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHIND  STBTION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

SEPIEM8ER  1974 


X 

our  OF  HONIM 

o 

STPT ION 

a. 
o 
1  INI 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

?S 

29 

30 

31 

URBOND 

4 

MAX 

niN 

77 
72 

7S 
68 

73 
65 

69 
64 

68 
69 

69 
63 

70 
64 

72 
66 

74 

68 

72 
69 

73 
70 

72 
69 

74 

70 

71 
65 

70 
6S 

69 
64 

67 
63 

70 
64 

71 
66 

70 
67 

69 
66 

69 
63 

68 
60 

63 
68 

63 
59 

65 
60 

67 
61 

65 

57 
61 

68 
61 

69.7 
64  .5 

8 

nnx 

MIN 

75 
73 

73 
70 

71 
68 

58 

67 

67 
66 

66 
61 

66 

66 

69 

67 

69 
68 

70 
69 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

71 
68 

69 
67 

67 
65 

66 
66 

67 
66 

68 
67 

68 
68 

68 
68 

68 
66 

67 
63 

63 
62 

62 
62 

63 
62 

64 

63 

65 

65 
64 

55 
64 

67.9 
66.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEx 
I  1 


EVRPORflTION  AND  WIND 


ILLINOIS 
SEPTErlBER  1974 


S  T  R  T ION 

DAY  OF  MONTH 

2  K  0 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

S  °  5 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLPNT 

EVRP 

0' 

.  c 

. , 

22 

n4 

4 

?n 

_ 

4 

, 

79 

HINO 

■  J  J 

'2c 

'2^ 

"21 

'2' 

6" 

'  3' 

*6£ 

21 

'  2t 

"sc 

*2E 

6^ 

'  5^ 

'  2' 

ioE 

10' 

1272 

MAX 

7< 

7? 

65 

76 

80 

ac 

8C 

85 

37 

- 

r 

e: 

72 

74 

8C 

e; 

8( 

81 

85 

7f 

7; 

66 

6: 

72 

75 

80 

7E 

75 

70 

67 

76.7 

niN 

S5 

54 

4S 

49 

50 

52 

60 

60 

62 

- 

69 

72 

62 

46 

50 

57 

60 

59 

57 

59 

52 

43 

39 

47 

50 

50 

57 

64 

65 

43 

54  .8 

EfiST  OS 

URBRNR 

EVRP 

nn 

n7 

nft 

nft 

nft 

16 

.  ^ 

4 

1  4 

4 

1  ? 

4 

.  ^ 

ra 

_ 

WIND 

3; 

'  J  g 

'  J  J 

■  2g 

'  2g 

6! 

'  2^ 

5C 

5^ 

5 1 

'  ^) 

2£ 

'  4t 

■  2j 

■ 

5^ 

' 

■  2^ 

62 

6 

1  167 

HRX 

78 

7E 

75 

73 

7; 

7e 

82 

eS 

BE 

83 

82 

7E 

89 

61 

68 

75 

75 

81 

85 

80 

76 

71 

66 

10 

71 

76 

7! 

70 

71 

71 

76.0 

MI  N 

58 

52 

47 

47 

47 

49 

52 

ss 

61 

62 

66 

65 

59 

47 

48 

48 

55 

54 

56 

58 

53 

45 

38 

38 

40 

46 

50 

52 

47 

42 

51  .3 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINCFIELO  HSO  RP 

EVRP 

■  02 

•  1  0 

.  1 6 

.  2 1 

1 4 

1 5 

nR 

nFL 

(- 

4 

2C 

.  2  7 

22 

1  6 

1  7 

n 

ft 

4  62B 

WINO 

7C 

1  3 1 

1  Ot 

50 

3  ] 

]  g 

■  2^ 

77 

I'oi 

* 

1 5C 

'  4  I 

5i 

37 

5^ 

'  2j 

4C 

9C 

1  0; 

1 05 

■  g. 

'sE 

■ 

' 

17' 

1"  2( 

21  19 

MAX 

77 

7C 

69 

74 

77 

79 

82 

83 

81 

85 

82 

BE 

85 

75 

77 

77 

81 

86 

83 

77 

69 

64 

6£ 

69 

77 

79 

76 

73 

70 

67 

76.7 

MIN 

59 

53 

47 

47 

52 

53 

61 

61 

62 

69 

68 

70 

53 

48 

50 

58 

55 

59 

63 

62 

54 

41 

39 

45 

4B 

53 

55 

62 

49 

44 

54.7 

SOUTHWEST  08 

CRRLTLE  RESERVOIR 

EVRP 

.31 

.12 

.10 

.16 

.18 

.28 

.15 

.19 

.14 

.05 

.12 

.10 

.27 

.10 

.15 

.15 

.08 

.17 

.15 

.16 

.19 

.21 

.16 

.21 

.  1  3 

.13 

.11 

.  12 

.28 

.16 

4  .85 

MIND 

76 

89 

168 

75 

61 

103 

59 

24 

52 

47 

75 

lie 

127 

53 

37 

45 

33 

51 

37 

43 

B9 

60 

70 

36 

57 

70 

65 

51 

108 

69 

2048 

nflx 

88 

76 

64 

71 

78 

78 

78 

88 

81 

74 

83 

78 

88 

63 

78 

77 

69 

83 

87 

85 

Bl 

78 

69 

71 

71 

71 

84 

72 

68 

78 

77.0 

HIN 

61 

60 

49 

48 

48 

56 

55 

61 

64 

64 

69 

68 

62 

48 

48 

52 

59 

59 

60 

63 

55 

46 

41 

46 

46 

50 

51 

55 

SO 

46 

54.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLCKING  SlflllON  INOEx 
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STRT ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

d 

LATITUDE 

c 

c 
z 
c 

ELEVATION 

OBSERVOT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

(-} 

0. 

0. 
CE 

SPECIRL 
ISEC  NOTES  1 

RLBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

BP 

H 

ILL  .  STATE  POLICE  RADIO 

RLEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

41 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

RLEXIS  1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90 

34 

673 

C 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  ORM  26 

0137 

06 

MROISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RNNR   I  E 

0187 

08 

UN  I  ON 

4 

37 

28 

89 

1  A 

640 

6P 

6P 

H 

I       PriKJ    MQPTi  iKir 
J  •     DUtN  nHfAlLlliL. 

RNTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LRKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7R 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON.  JR 

RRGONNE  NRTIONRL  LRB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

RSHLEY 

0281 

08 

WRSHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

fiUGUSTR 

0330 

03 

HRNCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

C 

EDWARD  L  .  SCHUTTE 

RURORR  COLLEGE 

0338 

02 

KRNE 

1 

4  1 

45 

88 

21 

690 

7P 

7P 

H 

RURORA  COLLEGE 

RVON  5  NE 

0386 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7R 

JAMES  R  MITCHELL 

BRRRINGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

ID 

88 

09 

800 

MID 

MIO 

FREDERICK  WUJCIK 

BRRRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

41 

91 

03 

710 

7  A 

MRS  JESSIE  M  ROBERTS 

BERRDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BFI  1  F  V  11  L  E    Sn    III     UN  I  V 

0510 

08 

ST  ri  fi  I  R 

•J  1     L  l_  n  1  i\ 

2 

38 

30 

89 

C  1 
O  1 

450 

4P 

4P 

C 

H 

sill    PFIIFV/TMP    RFS  PMTP 

BELVIOERE   1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

1  5 

88 

50 

8 1  5 

C 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  0.  MELVIN 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMRL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILLINOIS  STATE  UNIV 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPORT  DRM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRHOKIfl 

1  160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8R 

8A 

CRHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CfiIRO  WSO  CI  R 

1  166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

69 

10 

314 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

rPSi  T  (IN    I     F  ^F 

1250 

03 

Fill  T riM 

1 
1 

40 

33 

Qfl 
J  U 

n  1 

628 

6P 

CRRBONDRLE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7R 

7A 

HUGH  B  BOYD 

CRRLINVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J.  PRANCER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8R 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CRRMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIR  2  SW 

1386 

08 

CLINTON 

2 

38 

30 

89 

10 

463 

7A 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHRNNRHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

10 

680 

6P 

7R 

DRLIflS  R  PRICE 

CHENOR 

1  475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

ROMnni PH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

RHRFRT   W  r.ARRIS 

CHICRGO  CRLUMET  TR  WKS 

1  522 

02 

COOK 

3 

4  1 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICRGO  SRNITARY  DIST 

CHICRGO  C  WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICRGO  WRTER  PUR  DIV 

CHICRGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

4  1 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICRGO  MRYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICRGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARE  WSO  RP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICRGO  ROSELRND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RRCINE  PUMP 

1  557 

02 

COOK 

3 

4  1 

49 

87 

41 

640 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICRGO  SAN  DIST  OFF 

1  562 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

611 

p 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

l_nuu    DrRllNUr  1  t.  LU  rnrLj 

1567 

02 

r  nnK 

L  uu  r\ 

3 

4  1 

55 

87 

44 

630 

c 

CHirAGn   WATER   PIIR  HIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1  572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

12M 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICRGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1  577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

607 

MIO 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILL ICOTHE 

1  627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7R 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1  664 

09 

WRYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1  743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

4P 

R.   E.  PITRAT 

COBDEN  2  S 

1  775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

5P 

5P 

R.   G.  ANDERSON 

COULTERVILLE   I  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

UHNVlLLt    otWHijt  rLHNI 

2145 

05 

W  p  DM  T  1    I HM 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7R 

RANV  1  1  1  F    SFUQP.F    PI  QNT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KRLB 

2223 

02 

DE  KRLB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

S 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEHN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADO  A.  DEVINE 

DU  QUOIN   1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

410 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WDQN 

EOELSTE IN 

2642 

04 

PEORIR 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EOWRRDSVILLE 

2679 

06 

MRDISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHRRT 

EFF INGHRM 

2587 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SPIECLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L I VINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

: 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

7A 

7A 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 
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/-y    -y    y-^    -T-     T     ,r-v  k  1 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 
cc 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIPL 
(SEE  NOTES  1  j 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

0  1 

STEPHENSON 

6 

42 

1  8 

89 

36 

750 

7fl 

7A 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

FULTON  DflM  13 

3290 

0 1 

WH  I  TES I DE 

4 

4  1 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GRLENPI  1  N 

3312 

0  1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8  A 

DIETRICH  KROENCKE 

GfiLESBURC 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

2  3 

77  1 

M  I  D 

M  I  D 

CITY  WATERWORKS 

GRLVfl 

3335 

0  1 

HENRY 

1 

4  ! 

1  0 

90 

03 

855 

7A 

7A 

H 

RAIMASON  F.  SMITH 

GEBHflRD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

22 

88 

28 

505 

7A 

7A 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JOSELYN 

GLADSTONE  DAN  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

9  1 

02 

538 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONOR  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

35  4 

6  A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

9  1 

02 

725 

6P 

BP 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

4  70 

7  A 

PAUL  E  .  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

3  1 

367 

7  A 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

1  2 

550 

c 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

1  5 

88 

1  0 

540 

7  A 

DAVID  L  OWEN 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

P  I  KE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

HOWARD  E  .  STAFFY 

HARD  I N 

3850 

06 

CALHOUN 

I 

39 

09 

90 

37 

4  4  0 

5P 

ORVILLE  H.  JOHNES 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SAL  I NE 

5 

37 

4  4 

88 

32 

366 

5P 

5P 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL  I NE 

5 

37 

4  5 

88 

32 

360 

7  A 

(; 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

I  7 

90 

05 

454 

6P 

7  A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

0 1 

PUTNAM 

1 

4  1 

1  8 

89 

1  9 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4  108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7  A 

MRS  RICHARD  T  PRTTIE 

HOOPESTON 

4  198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

7  1  0 

6P 

7  A 

H 

JOHN  F  .  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4  317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

4  0 

455 

7  A 

Q 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

91 

01 

554 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONV  I  LLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

610 

7A 

7A 

C 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4  4  89 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

2  1 

630 

5P 

8R 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

4  1 

30 

88 

06 

5  4  3 

M  I  0 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOL lET 

4535 

02 

WILL 

I 

4  1 

3  3 

88 

05 

550 

6P 

6P 

ILL  ST  CORRECTIONAL  CTR 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

4  ] 

08 

8  7 

5  3 

642 

7  A 

7  A 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KASKRSKIA  R  NRV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

7  A 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE  I  THSBURG 

4655 

0  1 

MERCER 

4 

4  1 

06 

90 

57 

550 

7  A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE   1  E 

4  7  10 

0  1 

HENRY 

1 

4  1 

1  5 

89 

54 

780 

9  A 

9  A 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4  715 

0  1 

HENRY 

1 

4  1 

1  5 

89 

55 

800 

KEWANEE  BAKER  PARK 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK,  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS  .  0.8-  PACE .   JR . 

LA  HARPE 

4  823 

0  3 

HANCOCK 

1 

4  G 

35 

90 

58 

700 

7P 

7  A 

JACK  H  .  SHARPE 

LANARK 

4879 

0  1 

CARROLL 

4 

4  2 

06 

89 

50 

870 

r 

L 

BOYCE  0  HUMPHREYS 

LA  SALLE  1  S 

4923 

02 

Lfl  SALLE 

1 

4  1 

1  9 

8  9 

06 

4  60 

7  A 

ILL  DEPT - TRANSPORT  AT  I  ON 

LRWRENCEV I LLE 

4957 

0  7 

LAWRENCE 

7 

38 

4  3 

87 

4  1 

4  4  7 

7  A 

CAI  V  I  N   '  .    RFYNni  OS 

L  I  NCOLN 

5079 

0  4 

LOGAN 

1 

4  0 

09 

89 

22 

Q  n 
D  ^  u 

R  P 
D  r 

7  A 

|-j 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

2  3 

88 

1  2 

R  c;  c 

D  O  O 

JOSEPH  F  LITTLETON 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

02 

W  I  LL 

1 

4  1 

3  4 

8  B 

05 

c;  R  c; 
o  o  o 

; 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

4  6 

88 

30 

450 

r 

L 

JAMES  F.  MORGAN 

MACK  I NAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

610 

7R 

VERNE  GEER 

MAKANDA   1  NW 

5294 

08 

JACKSON 

4 

37 

38 

89 

1  4 

680 

R  P 

D  r 

D  r 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

4  2 

1  5 

88 

36 

R  9  n 

O  c  u 

R  P 
D  r 

D  r 

HAROLD  HYDE 

MRRIETTR 

5334 

03 

FULTON 

1 

4  0 

30 

90 

2  3 

R  4  n 
D  ^  u 

r 
L 

TRUDY  M  ENGLISH 

MRRION  4  NNE 

5342 

08 

WILLI RMSON 

4 

37 

46 

88 

4  77 

7  A 

7  fl 

MRS   Mil  riRFn   K  MinNONF 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

4  0 

02 

o  o 

O  O 

"7  9  n 

r 
L 

1  1  riYH    1      SI  MPSnN 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

A  1 

9  n 

R  R 

^  R  R 
4  0  0 

n  1  u 

M   S   CORPS   OF    FN  r,  INFERS 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

Cl_  ARK 

7 

39 

2  3 

8  7 

A  1 

c^  7  cr 

c;  p 

O  r 

ERNEST   THOMAS  PINE 

MASON  CITY   I  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JRMES  M.   MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

1  7 

88 

1  4 

742 

ORV  I II  F    W   Gill  1  ANG 

MCLEANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAM  I L  TON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

70 

7A 

R I  CHARD  G  BROWN 

MEDORR 

5539 

06 

MRCOUP  I  N 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.  F  nnnr>F 

11.      1     .      U  CJ  U  CJ  L 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SALLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KAY  GASPAROO 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90 

30 

582 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTI     WFATHFR  SFRVIfF 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

5P 

H 

MR^     IMF?    M  FIMIFY 

lino      lINUi!     Il«  rilNLLI 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

21 

88 

26 

520 

7A 

RAY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

584  1 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLARO 

MT  CRRMEL    1  NNW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

7R 

7A 

c 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CRRROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

4P 

8R 

LAWRENCE  IRWIN 

MOUNT  OLIVE    1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


ILL  INOIS 
SEPTEMBER  1974 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVOT ION 
TIME  ONO 
TfiBLES 


OBSERVER 


MOUNT  PULRSKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MOWEflOUfl 

MURPHYSBORO  2  SW 
NASHVILLE   4  NE 
NEW  BOSTON  ORM  17 
NEWTON  6  SSE 
NOKOMIS 
OLNEY  2  S 

OREGON 
OTTRWR 
PRLEST INE 
PRNR 

PARIS   1  N 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 

PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIR  WSO  RP  R 

PEOTONE 
PERU  2  W 

PETERSBURG  3  SSW 
PIPER  CITY  3  SE 
PITTSFIELD  NO  2 
PLERSRNT  HILL 
PONT  I  AC 

PRRIRIE  DU  ROCHER  IWSW 
PRINCEVILLE    1  N 
PROPHETSTOWN 

OUINCY 

QUINCY  ERA  RP 

OUINCY  DRM  21 

QUINCY  MEMORIRL  BRIDGE 

RRNTOUL 

RED  BUD 

REND  LRKE  DAM 

ROCHELLE  6  NW 

ROCKFORD  6  ENE 

ROCKFORO  WSO  RP  R 

ROSICLRRE 
RUSHVILLE 
SAINTE  MARIE 
SALEM 

SHRWNEETOWN  NEW  TOWN 
SHELBYVILLE  DAM 
SIDELL 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 
SPARTA 

SPARTA  NO.  2 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

STICKNEY  W  SIDE   TR  WKS 

STOCKTON 

STREATOR  2  ENE 

SULLIVRN   1  SSW 

TISKILWR 

TOULON 

TUSCOLA 

URBRNR 

UTICfl  STARVED  ROCK  DAM 

VANDRLIR  2  NW 
VIRDEN   1  N 
VIRGINIA 
WALNUT 

WASHINGTON  1 
WATERLOO  1 
WATERMAN   1  ESE 
WRTSEKA  2  NW 
WAUKEGAN  4  WSW 


WSW 
WSW 


5927 
5935 
5943 
5950 
5983 
SOU 
6080 
6159 
6185 
6446 

6490 
6526 
6558 
6579 
6605 
6610 
6616 
6661 
6670 
671  1 

6725 
6753 
6760 
S819 
6837 
6861 
6910 
6973 
7004 
7014 

7067 
7072 
7077 
7082 
7150 
7157 
7187 
7349 
7377 
7382 

7487 
7551 
7603 
7636 
7859 
7876 
7952 
7990 
8147 
8151 

8179 
8278 
8293 
8353 
8389 
8604 
8630 
8684 
8740 
8756 

8781 
8860 
8870 
8916 
8990 
9002 
9010 
902! 
9029 


LOGAN 

BROWN 

JEFFERSON 

SHELBY 

JACKSON 

WASHINGTON 

MERCER 

JASPER 

MONTGOMERY 

RICHLAND 

OGLE 

LA  SALLE 

CRAWFORD 

CHRIST  IRN 

EDGRR 

EOGRR 

COOK 

LEE 

ADAMS 

PEORIR 

WILL 

Lfl  SRLLE 

MENARD 

FORD 

PIKE 

PIKE 

LIVINGSTON 
RANDOLPH 
PEORIR 
WHITESIDE 

ADAMS 

ADAMS 

ADAMS 

RDRMS 

CHRMPRIGN 

RANDOLPH 

FRRNKL  IN 

OGLE 

WINNEBRGO 
WINNEBRGO 

HRRDIN 

SCHUYLER 

JRSPER 

MRRION 

GRLLRTIN 

SHELBY 

VERMILION 

COOK 

RRNDOLPH 
RRNOOLPH 

SRNGRMON 
COOK 

JO  DRVIESS 
Lfi  SALLE 
MOULTRIE 
BUREAU 
STARK 
DOUGLAS 
CHAMPAIGN 
LR  SRLLE 

FRYETTE 

SRNGRMON 

CASS 

BUREAU 

TAZEWELL 

MONROE 

DEKALB 

IROQUOIS 

LAKE 


40  01 
39  59 

38  19 

39  38 

37  44 

38  23 

41  11 

38  55 

39  18 

38  42 

42  00 
41  21 

39  00 
39  23 
39  38 
39  38 
4  1  30 
41  41 

39  49 

40  40 

41  20 
41  20 

39  58 

40  48 
39  37 

39  27 

40  53 

38  05 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 

39  56 

40  19 
38  13 
38  02 
4  1  56 

42  18 
42  12 

37  25 

40  07 

38  56 

38  38 

37  43 

39  24 
39  55 
42  01 

38  08 

38  07 

39  50 

41  49 

42  21 
4  1  08 
39  35 
41  17 
4  1  05 

39  48 

40  06 

41  19 

38  59 

39  31 

39  57 
41  34 

40  42 
38  20 

41  46 
40  47 

42  21 


89  17 

90  46 

88  52 

89  02 
89  22 
89  20 

91  03 

88  07 

89  16 

88  04 

89  20 

88  51 
87  37 

89  05 
87  42 
87  42 

87  4  1 

88  59 
91  15 

89  4  1 

87  48 
89  09 

89  52 

88  08 

90  48 
90  52 

88  37 
90  07 

89  46 
89  57 


91 
91 


24 
12 


91  26 
91  25 
88  10 
90  00 

88  59 

89  1  1 

88  59 

89  06 

88  21 

90  33 
88  01 
88  57 
88  1  1 

88  47 
87  49 
87  43 

89  43 
89  43 

89  40 

87  46 

90  00 

88  48 

88  37 

89  30 
89  52 
88  17 
88  14 

88  59 

89  07 

89  46 

90  13 
89  35 

89  25 

90  09 
88  45 
87  46 
87  53 


645 
720 
479 
615 
550 
515 
548 
510 
680 
480 

690 
480 
514 
696 
730 
680 
710 
895 
780 
652 

722 
615 
600 
690 
670 
471 
647 
385 
700 
610 

601 
763 
483 
475 
740 
450 
455 
820 
880 
724 

400 
660 
500 
550 
400 
655 
685 
600 
540 
500 

588 
640 
1020 
650 
590 
512 
765 
653 
743 
464 

540 
675 
615 
760 
730 
645 
790 
620 
700 


6P 


7R 


6P 


5P 
7P 
7P 

7P 
MID 
7R 

MID 


5P 


6P 


5P 


6P 


7P 
MID 


7R 

8R 
6P 

MID 

6P 
7R 

6P 


6P 

MID 

6P 

6P 

5P 
MID 


5P 
5P 
7R 
6P 

6R 
7R 
7R 

6P 


5P 
7P 
7A 

7P 
MID 
7A 
8A 
MID 

6P 
5P 
7A 
7A 

6P 
7A 
7A 
6P 


7P 
MID 
7A 
7A 
7R 
5P 
8R 
6P 
8R 
MID 

6P 
7R 
7R 
6P 
7R 

7fl 

6P 


MID 

6P 
6P 

6P 
6P 
5P 
MID 
MID 

7R 
6P 
6P 
6P 

8A 

5P 
6A 


C  H 

c 


C  HJ 


C  H 
C 


c 

C  HJ 


6PC  HJ 
C 


H 

7fltGH 


C  H 


ALVfl  BROWN 

HOMER  L  RENAKER 

ROBERT  MOORHOUS 

MRS.  MRRY  A.  DOOLEY 

PARM  E  WILLIAMS 

DOYLE  COHLMEYER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DELBERT  E  HEMRICH 

CRRL  C  KEELE 

RADIO  STATION  WVLN 

CARNATION  COMPANY 

ROBERT  J  LITTLE 

H.   M.  GAODIS 

C.   E.  SCHUMACHER 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST  WATER  CO 

ROBERT  G.  WARD 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRS  NANCY  L.  WELSH 
WAYNE  ELLBERG 
GEORGE  H  BECKER 
MRS  DELLR  MRE  BORK 
PITTSFIELD  WRTERWORKS 
LOU  GRLLOWRY 
ILLINOIS  WATER  SERV  CO 
ARTHUR  J.  BESSEN 
MRS.   FRANK  STEWART 
RICHARD  D  BRADLEY 

A.   H.  GIBSON 

U  S  FED  RVIRTION  RGENCY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MR.   VIRGIL  C  NIEWRHNER 

RRNTOUL  LIGHT  DEPT 

OL  IN  F  .  KETTELKAMP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  HUFFSTATLER 

MRS  HARRIET  L  RE  1 D 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

KENNIS  H  WALLACE 
CITY  OF  RUSHVILLE 
JUDSON  E .  CRMERON 
CITY  WATER  DEPARTMENT 
JAKE  H.  STEWRRT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THELMR  LRNE 
CHICRGO  SANITARY  DIST 
WILLIAM  H.  MORGAN 
B  E  LRTTR 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

CHICAGO  SANITARY  GIST 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

LARRY  G.  YUSKO 

MERLE  E  LASH 

ORVILLE  L.  WEAVER 

E  H  DODEN 

DEKALB  RGRI  RSSN 

STATE  WATER  SURVEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  BEULHH  RITTER 
WRRREN  LfllR 
LEICESTER  W.  CLRRKE 
VICTOR  V.  VRLT 
AUGUST   T.  ROSENBERG 
EUGENE  L.   MC  MURTRY 
PAUL   T  LEIFMEIT 
RADIO  STRTION  WGFR 
RADIO  STRTION  WKRS 


SEE  REFERENCE 
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STnilON  INDEX 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1974 


siniioN 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  HND 
TABLES 


OBSERVER 


WOYNE  CITY 
WENONfl 
WEST  SRLEM 
WHEflTON  3  SE 
WHITE  HHLL  1 
WILCOX 
WINDSOR 
YfiTES  CITY 


9040 
9090 
9193 
9221 
924  1 
9274 
9354 
9816 


WAYNE 

MRRSHflLL 

EDWARDS 

DU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


38  21 

41  04 

38  31 
41  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


88  35 

89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  19 
88  36 
90  01 


450 
685 
445 
680 
578 
460 
685 
675 


6P 


7A 


MRS  BRENDfl  D  HIRTT 
WALTER  J.  WENZLRFF 
CITY  OF  WEST  SRLEM 
MORTON  ARBORETUM 
WHITE  HALL  PUMPING  STfl 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  A  SENG 
ORA  L  .  BELL 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wrttinK  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Aslievillo,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  thla  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  Id  Inchas  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tons  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME'  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes'  table,   "Dally  Precipitation'  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Servlce-'.ypc  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  soowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'slcet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  tbls  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer,     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

■t-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEM  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Irdex  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 
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niN 

32 

22 

28 

44 

47 

53 

29 

29 

42 

34 

41 

55 

44 

44 

33 

34 

42 

37 

27 

25 

23 

35 

47 

52 

52 

29 

39 

46 

54 

53 

60 

39.7 

n  F  r  QTi  IP 

U  C  t,  H  1  Kjn 

flPX 

61 

54 

61 

74 

75 

68 

58 

66 

71 

71 

77 

71 

63 

66 

61 

65 

74 

62 

57 

55 

55 

68 

67 

72 

72 

68 

73 

76 

68 

77 

77 

67  .2 

MIN 

33 

30 

30 

48 

54 

53 

34 

33 

45 

38 

50 

58 

49 

53 

35 

37 

45 

40 

34 

32 

32 

38 

48 

56 

58 

36 

41 

53 

59 

62 

62 

44  .  4 

F RRHER  CITY 

npx 

60 

55 

61 

75 

74 

74 

61 

69 

70 

73 

78 

69 

62 

64 

61 

68 

74 

60 

57 

52 

55 

73 

70 

72 

73 

68 

71 

75 

68 

74 

77 

67  .5 

niN 

31 

27 

28 

45 

54 

S3 

30 

31 

40 

34 

46 

S4 

47 

51 

36 

36 

41 

40 

29 

30 

28 

33 

43 

52 

56 

30 

36 

49 

37 

59 

58 

41  .4 

HHVnrIn    rUrltn    olHI  1  Unl 

59 

54 

62 

79 

76 

72 

58 

67 

68 

73 

80 

78 

65 

60 

66 

72 

70 

62 

61 

57 

71 

71 

73 

72 

68 

75 

76 

75 

78 

77 

69  .2 

niN 

37 

31 

32 

55 

59 

54 

35 

32 

47 

35 

48 

59 

54 

38 

39 

43 

43 

40 

34 

30 

40 

46 

57 

61 

36 

41 

52 

56 

58 

65 

45  .2 

LHLUN    c  t. 

npx 

S3 

54 

63 

79 

76 

72 

56 

68 

65 

71 

76 

72 

61 

64 

59 

65 

69 

63 

57 

56 

56 

70 

69 

7; 

70 

66 

75 

75 

69 

72 

76 

66  .7 

MIN 

34 

25 

26 

50 

54 

53 

29 

34 

45 

36 

48 

SS 

46 

52 

38 

39 

47 

39 

31 

28 

29 

43 

SO 

56 

57 

32 

38 

52 

57 

60 

64 

43.5 

J  I  Kirni  M 

flPX 

59 

52 

61 

74 

74 

73 

57 

67 

67 

71 

78 

69 

62 

64 

58 

58 

72 

59 

59 

57 

55 

71 

72 

74 

70 

68 

72 

76 

69 

78 

77 

67  .2 

MIN 

33 

28 

27 

56 

56 

53 

33 

31 

44 

36 

45 

55 

49 

49 

35 

38 

44 

39 

33 

31 

28 

35 

44 

56 

58 

35 

39 

51 

59 

59 

54 

43.0 

HQc:nu   rtTY    i  uu 

59 

54 

62 

78 

78 

71 

57 

69 

67 

73 

81 

72 

61 

65 

59 

66 

72 

64 

60 

58 

56 

72 

70 

74 

70 

68 

75 

76 

69 

78 

77 

68  ■  1 

niN 

32 

25 

25 

49 

SS 

S3 

30 

31 

44 

33 

47 

48 

49 

52 

36 

36 

42 

42 

35 

31 

28 

38 

45 

56 

57 

33 

40 

SO 

59 

59 

63 

42  .7 

M  1  kjnu w   '3  Kjr 

n  1  riUrin  3 

MAX 

55 

51 

62 

78 

75 

72 

S6 

67 

64 

71 

77 

74 

58 

64 

58 

65 

69 

67 

54 

54 

55 

70 

70 

70 

69 

69 

73 

73 

70 

72 

76 

66  .4 

(11N 

31 

25 

26 

48 

S2 

53 

30 

31 

42 

34 

42 

55 

46 

53 

32 

36 

43 

36 

28 

28 

27 

35 

46 

54 

57 

29 

36 

50 

49 

58 

64 

41  .2 

PEOR I P  HSO  PP 

58 

51 

62 

78 

74 

65 

56 

67 

65 

71 

77 

70 

64 

61 

58 

65 

71 

49 

61 

51 

56 

70 

65 

70 

70 

64 

73 

75 

65 

73 

76 

65  .5 

MIN 

34 

27 

30 

46 

56 

42 

32 

33 

41 

35 

46 

50 

49 

43 

33 

37 

41 

38 

30 

31 

29 

36 

44 

54 

45 

34 

43 

50 

60 

58 

64 

41  .6 

PRINCEVILLE   I  N 

MPX 

55 

54 

60 

78 

74 

72 

55 

67 

67 

71 

75 

73 

59 

63 

58 

63 

67 

65 

58 

56 

SS 

71 

70 

70 

70 

67 

66 

68 

66 

68 

72 

65  .6 

36 

2S 

30 

50 

55 

53 

31 

36 

43 

35 

50 

55 

47 

51 

34 

40 

42 

43 

30 

28 

30 

40 

46 

55 

57 

33 

42 

50 

60 

56 

63 

43.4 

EAST  05 

OflN V  I L LE 

HRX 

58 

53 

60 

73 

73 

74 

59 

67 

69 

70 

75 

71 

67 

65 

59 

65 

72 

64 

SS 

SI 

55 

67 

73 

72 

72 

68 

69 

75 

67 

73 

79 

66  .8 

niN 

33 

31 

26 

46 

SS 

S3 

36 

30 

39 

35 

37 

57 

51 

55 

39 

31 

38 

38 

31 

34 

23 

30 

39 

52 

54 

32 

30 

43 

58 

61 

62 

41  .3 

HOOPESTON 

MPX 

SS 

51 

59 

73 

70 

73 

57 

66 

67 

69 

74 

68 

65 

64 

S7 

63 

69 

54 

52 

SO 

53 

68 

70 

70 

69 

64 

69 

73 

63 

73 

77 

64  .7 

MIN 

34 

30 

29 

45 

56 

54 

33 

33 

43 

34 

43 

53 

49 

S3 

3. 

36 

45 

37 

32 

32 

26 

34 

47 

55 

56 

34 

38 

50 

55 

60 

50 

42  .7 

KflNrtfiKEE   WTR   POLL  CTL 

MPX 

58 

53 

50 

60 

77 

73 

75 

56 

62 

62 

70 

77 

68 

64 

61 

58 

64 

66 

52 

51 

52 

54 

70 

68 

71 

68 

64 

70 

73 

65 

74 

64  .  1 

MIN 

35 

28 

29 

33 

47 

42 

32 

34 

38 

37 

38 

48 

48 

53 

37 

38 

40 

39 

32 

33 

30 

31 

37 

52 

54 

34 

36 

43 

52 

60 

63 

40.4 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

55 

S3 

61 

77 

75 

73 

58 

68 

66 

71 

76 

71 

61 

64 

57 

65 

69 

63 

52 

51 

55 

70 

69 

71 

70 

64 

71 

74 

65 

74 

76 

56  . 0 

MIN 

32 

25 

27 

45 

53 

52 

31 

34 

44 

36 

46 

52 

49 

52 

35 

36 

44 

37 

30 

29 

25 

35 

46 

53 

57 

33 

36 

45 

54 

60 

61 

41  .7 

PON T I  PC 

MAX 

57 

53 

61 

76 

74 

70 

57 

67 

67 

71 

76 

74 

60 

60 

58 

65 

71 

60 

55 

53 

57 

69 

67 

69 

72 

67 

70 

73 

65 

70 

76 

65  .8 

MIN 

36 

26 

29 

47 

54 

54 

32 

32 

45 

35 

44 

56 

47 

53 

35 

37 

46 

40 

31 

30 

27 

38 

46 

55 

60 

35 

37 

49 

56 

60 

62 

43.0 

R  PN  TOUL 

MPX 

68 

58 

51 

59 

75 

60 

75 

58 

67 

68 

70 

76 

69 

65 

60 

58 

65 

70 

48 

54 

52 

54 

68 

71 

70 

72 

65 

69 

74 

65 

72 

64  .7 

MIN 

34 

28 

27 

30 

45 

51 

32 

32 

38 

38 

36 

46 

49 

50 

37 

37 

42 

38 

27 

30 

27 

29 

35 

45 

55 

35 

35 

42 

51 

58 

63 

39.4 

URBPNP 

MPX 

58 

52 

61 

74 

73 

72 

58 

65 

69 

71 

76 

69 

65 

64 

S8 

64 

72 

46 

SS 

SO 

55 

68 

71 

70 

71 

66 

70 

75 

64 

74 

76 

65  .6 

MIN 

35 

31 

33 

44 

55 

43 

35 

34 

47 

40 

46 

51 

50 

47 

39 

36 

44 

39 

33 

34 

30 

34 

47 

55 

45 

38 

40 

52 

58 

62 

61 

43.2 

MPTSEKP  2  NH 

MAX 

53 

51 

59 

73 

74 

72 

55 

65 

64 

67 

74 

71 

59 

58 

56 

63 

67 

57 

52 

49 

52 

68 

57 

69 

70 

64 

68 

72 

64 

71 

75 

63.8 

M  I  N 

30 

26 

27 

46 

52 

51 

31 

28 

39 

31 

41 

52 

48 

53 

36 

33 

40 

35 

30 

30 

24 

33 

41 

50 

55 

29 

39 

49 

54 

6C 

6 1 

40.5 

NEST  SOUTHWEST  06 

PLTON  DPfl  26 

MPX 

61 

61 

55 

60 

73 

73 

70 

59 

67 

69 

72 

78 

71 

73 

60 

59 

66 

75 

58 

58 

53 

56 

71 

64 

72 

74 

69 

72 

74 

74 

78 

66  'S 

niN 

39 

36 

39 

49 

53 

39 

39 

39 

43 

45 

51 

55 

54 

41 

41 

44 

47 

40 

37 

35 

35 

40 

50 

51 

49 

49 

53 

56 

58 

50 

45.6 

C  PRL I NV I LLE 

npx 

62 

55 

60 

75 

76 

71 

58 

68 

70 

73 

79 

73 

69 

69 

60 

68 

74 

67 

63 

57 

57 

72 

70 

76 

77 

69 

74 

75 

6E 

7C 

77 

69 . 1 

MIN 

33 

27 

27 

47 

54 

54 

37 

30 

44 

35 

47 

48 

52 

53 

37 

35 

43 

38 

40 

33 

26 

36 

50 

SO 

56 

37 

42 

52 

59 

59 

63 

43.4 

GR I CGSV I LLE 

MPX 

50 

54 

59 

77 

75 

65 

58 

68 

68 

73 

80 

73 

65 

66 

60 

67 

74 

63 

64 

58 

59 

73 

67 

75 

75 

72 

77 

76 

7^ 

62 

76 

66  .8 

MIN 

35 

26 

32 

47 

56 

51 

32 

37 

44 

40 

48 

57 

50 

49 

34 

39 

48 

43 

31 

30 

30 

40 

53 

55 

S8 

40 

47 

50 

58 

58 

63 

44  .5 

HILLSBORO  2  SSM 

MPX 

61 

55 

60 

74 

75 

73 

59 

66 

70 

72 

78 

71 

70 

68 

60 

67 

74 

69 

60 

59 

SS 

70 

72 

74 

77 

72 

73 

77 

69 

79 

78 

68.9 

MIN 

34 

27 

28 

42 

50 

49 

33 

36 

42 

40 

46 

58 

50 

50 

36 

36 

41 

4  1 

34 

31 

26 

33 

43 

51 

55 

39 

45 

SO 

60 

59 

59 

42.3 

JPCKSONVILLE 

MAX 

59 

59 

54 

60 

77 

74 

67 

58 

68 

68 

72 

79 

66 

67 

60 

58 

65 

73 

52 

61 

52 

57 

71 

68 

74 

73 

69 

75 

76 

75 

82 

66.7 

MIN 

32 

26 

26 

30 

49 

57 

34 

30 

34 

34 

45 

52 

52 

36 

36 

38 

40 

33 

32 

28 

29 

38 

53 

56 

37 

37 

50 

50 

59 

59 

40  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERflTURES 


ILLINOIS 
OCIOBER 


DAY  OF  MONTH 


o  1  M  1  i\jn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Q 

g 

1 0 

1  \ 

1 2 

1  3 

1  4 

1  S 

1 6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

UJ 

a 

JERSETVILLE  2  SW 

MAX 

61 

60 

56 

75 

75 

74 

59 

67 

69 

72 

79 

79 

67 

70 

59 

67 

74 

72 

60 

60 

56 

71 

70 

75 

76 

70 

73 

75 

73 

80 

77 

69.4 

niN 

28 

45 

55 

55 

33 

28 

4  1 

33 

42 

60 

53 

53 

37 

34 

36 

37 

37 

35 

28 

35 

43 

44 

52 

46 

42 

47 

60 

57 

63 

42  .5 

PflNfl 

HAX 

S9 

52 

60 

72 

74 

70 

56 

64 

68 

68 

77 

70 

66 

67 

57 

64 

72 

60 

57 

53 

54 

67 

67 

72 

75 

67 

71 

75 

67 

76 

77 

66.3 

niN 

36 

29 

30 

46 

66 

63 

36 

33 

43 

40 

45 

57 

61 

49 

38 

38 

42 

43 

37 

33 

29 

35 

47 

53 

55 

39 

45 

51 

69 

62 

62 

44.2 

SPRINGFIELD  HSO  flP 

MAX 

61 

S4 

62 

78 

76 

71 

59 

69 

70 

72 

80 

70 

66 

65 

69 

67 

74 

47 

61 

52 

57 

71 

63 

76 

74 

67 

76 

77 

69 

73 

78 

67.9 

niN 

33 

26 

32 

48 

57 

41 

35 

31 

41 

37 

52 

54 

52 

45 

35 

37 

43 

36 

40 

32 

33 

39 

47 

57 

46 

36 

44 

55 

61 

61 

65 

43-6 

V  1  RDE  N   I  N 

MAX 

61 

60 

60 

75 

74 

73 

58 

66 

69 

73 

78 

70 

65 

64 

59 

67 

74 

64 

60 

51 

57 

70 

63 

74 

71 

75 

75 

68 

79 

77 

67.9 

MIN 

33 

26 

27 

45 

52 

52 

33 

32 

42 

34 

47 

60 

52 

SS 

34 

35 

42 

36 

37 

32 

27 

36 

46 

51 

55 

35 

49 

49 

59 

61 

42.5 

MMITE  MHLL   I  E 

MAX 

S3 

S9 

59 

76 

75 

75 

57 

67 

68 

72 

80 

80 

66 

68 

60 

65 

72 

71 

62 

61 

57 

72 

72 

74 

75 

71 

76 

76 

71 

80 

77 

63.5 

M  1  N 

34 

30 

46 

59 

S3 

36 

30 

47 

36 

45 

60 

53 

S3 

38 

36 

42 

4  1 

39 

35 

30 

35 

47 

51 

55 

43 

47 

50 

59 

57 

65 

44.7 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLES  TON 

MAX 

61 

55 

60 

72 

73 

72 

59 

66 

72 

72 

73 

71 

66 

66 

58 

64 

74 

61 

SS 

52 

55 

68 

72 

73 

74 

69 

70 

76 

66 

74 

78 

67.0 

MIN 

45 

55 

SO 

36 

31 

45 

43 

56 

5 1 

54 

40 

34 

42 

37 

33 

32 

28 

35 

48 

5 1 

56 

34 

51 

SI 

56 

62 

62 

43.5 

EPF  1 NGHfln 

MAX 

MIN 

FLORA  S  NH 

MAX 

62 

55 

62 

74 

76 

77 

58 

67 

74 

73 

79 

76 

70 

69 

60 

66 

75 

66 

57 

S4 

56 

69 

76 

75 

78 

72 

73 

78 

69 

73 

80 

63.3 

MIN 

36 

30 

29 

43 

52 

50 

36 

31 

42 

38 

4  1 

58 

55 

55 

43 

34 

40 

33 

32 

36 

25 

3 1 

4S 

so 

50 

33 

36 

50 

50 

62 

62 

42  .6 

HARSHALL   1  E 

MAX 

60 

53 

60 

72 

73 

75 

71 

65 

73 

71 

76 

73 

88 

6S 

57 

64 

72 

70 

56 

56 

52 

66 

72 

66 

70 

76 

70 

68 

64 

70 

77 

67.  1 

MIN 

28 

*^ 

58 

32 

*' 

40 

40 

57 

57 

52 

4  3 

33 

40 

40 

34 

36 

24 

30 

42 

35 

34 

4  1 

60 

60 

4  1.2 

MATTOON 

MAX 

59 

S3 

59 

72 

74 

72 

59 

65 

71 

71 

78 

71 

65 

66 

57 

64 

72 

43 

56 

43 

S3 

68 

71 

73 

74 

67 

70 

75 

64 

75 

78 

66.  1 

niN 

30 

28 

45 

56 

48 

35 

32 

45 

38 

48 

54 

SI 

49 

38 

36 

43 

37 

33 

33 

23 

35 

48 

S3 

48 

36 

38 

SO 

59 

62 

62 

4  3.1 

nONEAQUA 

MAX 

61 

54 

63 

75 

77 

73 

58 

68 

70 

72 

79 

71 

65 

67 

60 

67 

73 

62 

59 

55 

56 

70 

71 

74 

74 

70 

73 

77 

70 

79 

80 

68.5 

MIN 

32 

29 

29 

57 

52 

35 

30 

42 

36 

55 

5 1 

57 

38 

36 

40 

43 

35 

33 

29 

35 

44 

55 

54 

36 

4  1 

51 

60 

61 

62 

43  .4 

NEHTON  6  SSE 

MAX 

59 

60 

55 

60 

72 

74 

76 

57 

65 

72 

71 

77 

70 

67 

60 

58 

64 

72 

48 

57 

52 

ss 

67 

73 

74 

76 

69 

71 

76 

64 

71 

65.3 

MIN 

^' 

30 

32 

46 

48 

37 

33 

34 

4  1 

42 

** 

54 

54 

45 

35 

35 

*' 

34 

35 

25 

25 

34 

4S 

52 

39 

37 

42 

47 

59 

60 

40  .4 

OLNEY  2  S 

MAX 

62 

S7 

62 

74 

76 

78 

71 

67 

75 

73 

79 

76 

63 

64 

56 

66 

76 

67 

59 

54 

57 

68 

75 

76 

77 

72 

73 

78 

68 

72 

80 

69.6 

MIN 

35 

30 

45 

54 

52 

40 

3 1 

40 

38 

4  1 

58 

56 

52 

45 

32 

40 

4  1 

32 

31 

24 

3 1 

44 

48 

49 

4  1 

35 

49 

59 

62 

62 

42  .9 

PALEST  I NE 

MAX 

62 

55 

62 

73 

74 

78 

60 

66 

73 

71 

78 

70 

70 

66 

54 

64 

74 

53 

57 

51 

65 

69 

74 

74 

77 

69 

71 

77 

65 

70 

80 

67.5 

MIN 

35 

32 

30 

45 

53 

52 

39 

33 

43 

40 

42 

59 

54 

50 

40 

34 

4  1 

4  1 

34 

37 

26 

33 

45 

S2 

55 

38 

34 

46 

53 

61 

60 

43  .3 

PARIS  WATERHORWS 

MAX 

59 

54 

60 

73 

74 

75 

60 

68 

72 

70 

75 

73 

68 

67 

58 

65 

71 

57 

59 

51 

50 

68 

72 

I-. 

73 

63 

71 

76 

68 

74 

78 

67.1 

MIN 

29 

28 

53 

53 

34 

32 

35 

38 

45 

58 

51 

53 

40 

35 

** 

40 

32 

34 

27 

35 

46 

54 

56 

33 

36 

51 

57 

60 

60 

42.8 

SALEH 

MAX 

63 

57 

65 

74 

77 

77 

61 

68 

73 

75 

80 

76 

72 

69 

60 

67 

75 

68 

58 

54 

59 

70 

73 

76 

77 

71 

76 

79 

68 

75 

81 

70.1 

MIN 

36 

31 

28 

44 

55 

49 

37 

30 

39 

38 

41 

SS 

55 

53 

41 

33 

38 

43 

33 

35 

26 

28 

39 

45 

49 

42 

40 

46 

62 

62 

53 

42. S 

TUSEOLA 

MAX 

69 

57 

60 

75 

75 

73 

58 

67 

71 

71 

78 

75 

63 

64 

69 

68 

73 

70 

57 

55 

56 

70 

70 

71 

70 

75 

72 

76 

63 

77 

79 

68.7 

MIN 

34 

29 

29 

44 

55 

52 

34 

32 

42 

36 

42 

57 

49 

50 

39 

36 

40 

44 

32 

32 

29 

29 

44 

43 

56 

35 

36 

47 

57 

60 

57 

42.2 

VANDAL lA  2  NH 

MAX 

60 

61 

S3 

60 

72 

74 

75 

65 

57 

70 

70 

77 

72 

70 

57 

58 

65 

56 

57 

50 

55 

68 

73 

75 

77 

69 

73 

77 

69 

75 

66.3 

M  IN 

34 

30 

28 

40 

52 

50 

35 

40 

30 

37 

41 

SO 

55 

52 

40 

35 

40 

34 

34 

31 

30 

34 

48 

S3 

41 

33 

48 

60 

62 

58 

42.0 

H INOSOR 

MAX 

61 

56 

61 

72 

75 

74 

63 

65 

71 

72 

77 

71 

67 

67 

58 

65 

72 

61 

57 

54 

53 

68 

72 

73 

74 

69 

72 

75 

66 

75 

78 

67.5 

■          ■  ■ 

MIN 

35 

29 

32 

45 

54 

50 

36 

33 

45 

37 

48 

57 

5 1 

54 

39 

37 

40 

33 

33 

32 

29 

47 

53 

58 

35 

4  4 

49 

S3 

62 

62 

43.9 

SOUTHHEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

53 

55 

61 

71 

73 

77 

75 

67 

73 

75 

79 

79 

80 

72 

72 

66 

78 

74 

61 

54 

58 

68 

70 

77 

80 

75 

76 

71 

68 

78 

70.5 

M  1  N 

43 

35 

31 

40 

SI 

39 

*^ 

56 

62 

53 

46 

39 

39 

4  3 

40 

38 

30 

30 

40 

54 

52 

43 

46 

6 1 

59 

59 

44  .8 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

HAX 

62 

62 

61 

73 

72 

75 

69 

67 

70 

73 

79 

79 

75 

74 

68 

75 

69 

60 

59 

56 

71 

73 

76 

78 

72 

73 

76 

73 

78 

78 

70.9 

H  I  N 

35 

28 

27 

53 

49 

34 

29 

38 

36 

38 

57 

58 

53 

38 

36 

38 

46 

35 

38 

25 

27 

39 

50 

43 

42 

4  4 

61 

62 

62 

42  .2 

CAHOKIA 

MAX 

M  I  N 

CAIRO  HSO  CI 

MAX 

66 

57 

64 

73 

74 

79 

63 

68 

75 

75 

79 

81 

82 

75 

56 

65 

78 

71 

61 

59 

69 

76 

77 

81 

75 

78 

75 

70 

71 

80 

71  .3 

M  I N 

4B 

40 

39 

48 

S3 

51 

46 

40 

46 

*'' 

49 

60 

64 

50 

** 

40 

46 

48 

4  3 

4  1 

35 

40 

45 

58 

53 

57 

52 

54 

62 

63 

65 

49  .3 

CARBONDALE  SEHAGC  PL 

MAX 

65 

64 

57 

63 

73 

75 

77 

61 

68 

74 

72 

79 

79 

80 

67 

58 

66 

78 

74 

55 

53 

69 

76 

78 

78 

73 

74 

78 

72 

70 

70.4 

M  I  N 

40 

34 

30 

31 

45 

** 

** 

32 

32 

38 

36 

40 

61 

53 

4  1 

35 

36 

36 

37 

37 

36 

29 

3 1 

40 

48 

51 

44 

46 

46 

63 

62 

4  1.7 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

62 

61 

53 

62 

73 

75 

72 

56 

71 

71 

69 

78 

72 

72 

57 

68 

65 

74 

59 

59 

50 

56 

69 

73 

74 

77 

76 

74 

78 

70 

74 

67.4 

M  1 N 

37 

3 1 

33 

38 

47 

53 

37 

33 

35 

40 

43 

5 1 

52 

55 

40 

39 

39 

46 

36 

37 

30 

32 

36 

42 

52 

59 

49 

53 

52 

62 

62 

43.6 

COeOEN  2  S 

MAX 

63 

61 

62 

72 

74 

76 

73 

67 

73 

76 

78 

78 

80 

77 

56 

65 

78 

69 

61 

60 

60 

68 

77 

76 

79 

73 

76 

76 

71 

68 

78 

71  .0 

M  1 N 

42 

34 

31 

39 

52 

43 

31 

39 

43 

43 

56 

62 

56 

46 

36 

37 

42 

40 

43 

28 

33 

40 

54 

52 

5 1 

49 

48 

61 

52 

61 

45  . 1 

OU   QUOIN    1  NNH 

MAX 

S3 

61 

64 

74 

75 

79 

76 

67 

73 

74 

80 

78 

78 

59 

67 

78 

73 

61 

76 

77 

78 

73 

78 

71 

80 

72.5 

M  I N 

4  1 

3 1 

31 

56 

49 

40 

32 

4  1 

40 

** 

58 

54 

** 

36 

42 

40 

3 1 

33 

50 

53 

47 

46 

61 

62 

44  .2 

KASKASKIA  R   NAV  LOCK 

MAX 

63 

62 

52 

60 

71 

72 

74 

59 

68 

74 

73 

81 

76 

79 

65 

58 

69 

79 

68 

63 

54 

59 

73 

76 

73 

80 

72 

74 

76 

74 

76 

69.6 

42 

34 

34 

46 

50 

40 

30 

30 

39 

42 

58 

6 1 

** 

36 

38 

39 

39 

38 

3 1 

3 1 

39 

46 

52 

49 

47 

49 

60 

64 

62 

43.6 

HAKANDA    1  NH 

HAX 

64 

62 

63 

72 

74 

79 

70 

70 

73 

75 

78 

78 

79 

70 

58 

67 

78 

74 

62 

55 

58 

69 

77 

78 

78 

74 

75 

77 

70 

63 

79 

71  .  1 

niN 

43 

33 

34 

46 

53 

46 

42 

34 

48 

43 

51 

58 

6 1 

55 

45 

39 

45 

42 

39 

42 

30 

33 

46 

46 

58 

50 

54 

54 

60 

63 

60 

47  .  I 

HARION   4  NNE 

MAX 

63 

61 

54 

62 

72 

74 

75 

58 

60 

71 

70 

78 

78 

78 

66 

56 

63 

78 

63 

59 

52 

58 

68 

75 

78 

79 

71 

74 

78 

70 

70 

68.1 

HIN 

43 

35 

29 

30 

48 

47 

44 

32 

32 

34 

40 

46 

57 

62 

47 

33 

36 

40 

37 

35 

29 

30 

33 

42 

48 

49 

44 

46 

50 

62 

61 

41  .3 

NASHVILLE  4  NE 

HAX 

61 

68 

61 

73 

75 

78 

70 

66 

69 

73 

79 

70 

74 

73 

60 

65 

73 

66 

S8 

56 

56 

63 

72 

75 

76 

69 

73 

77 

69 

73 

78 

63.2 

HIN 

40 

32 

32 

46 

57 

SO 

39 

36 

46 

44 

49 

61 

68 

65 

42 

40 

45 

40 

38 

38 

31 

35 

46 

51 

58 

46 

51 

SO 

60 

62 

63 

46. 4 

SPBRTB 

MAX 

62 

56 

62 

72 

73 

79 

78 

68 

71 

73 

79 

77 

75 

77 

58 

67 

75 

72 

62 

54 

58 

65 

74 

77 

79 

70 

74 

76 

70 

71 

78 

70.4 

HIN 

3] 

35 

47 

45 

52 

38 

33 

46 

40 

48 

59 

61 

SS 

42 

39 

47 

47 

33 

37 

32 

35 

50 

57 

46 

46.3 

NATERLOO  1  HSH 

MAX 

62 

58 

61 

73 

73 

76 

58 

66 

70 

74 

79 

71 

78 

59 

70 

75 

72 

61 

54 

59 

74 

73 

75 

78 

71 

75 

76 

76 

77 

80 

70.2 

MIN 

40 

31 

32 

46 

55 

54 

37 

32 

46 

38 

48 

62 

58 

41 

37 

43 

40 

36 

39 

30 

35 

49 

49 

57 

48 

SO 

49 

61 

60 

62 

45. 5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLlNINO  STATION  INDEX 

9 


DniLY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

OCTOBER  1974 


STRT [ON 
■  ■  ■ 

SOUTHEfiST  0 
ALBION 

BROOKPORT  OPIM  52 
DIXON  SPRINGS  flGR  C 
FBIRFIELD  RSDIO  HFIW 
HRRRISBURC 
tlCLEBNSBORO  2  ENE 
MT  CSRMEL    I  NNN 
MOUNT  VERNON 

REND  LBKE  oan 

ROSICLHRE 


MIN 


MUX 
MIN 


MfiX 
MIN 


MAX 
MIN 


MRX 
MIN 


Max 

MIN 


MRX 
MIN 


MfiX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


61  60  SS 
38     31  29 


64  58  64 
41     34  30 


63  63 
39  32 


62  55  61 
37     32  31 


65  62  56 
40     34  32 


62  58  59 
41     36  33 


60  72  75 
31     43  47 


75  76  78 
42     54  44 


50  72  73 
34     43  46 


73     75  78 


62  73  75 
32     45  50 


66  73 
36  45 


69  76 
32  39 


70  69  75 
43     32  39 


77  59  66 
40     30  35 


68  67  75 
41     34  44 


78  61  66 
42     32  32 


65  63  70 
46     33  40 


10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22    23   24    25    26   27   28    29    30  31 


73  79 
44  49 


75  82 
40  44 


73  78 
39     4  1 


72  72 
43  41 


76  80 
40  41 


73  73 
40  43 


73  78 
45  45 


72  73 
40  42 


72  76  78 
43     42  52 


79  75  67 
56     57  45 


81  74  58 
62     56  48 


80  76  67 
54     58  45 


71  68  55 
56     49  46 


76  78  68 
60     60  45 


78  78  72 
63     55  47 


66  77  68 
35     38  41 


64     74  74 

32     35  42 


54  64  75 
33     35  40 


68  80  70 
35     39  40 


54  65  78 
33     36  37 


65  79  64 
35     41  48 


58     66  80 


52     73  68 


58  55 
38  28 


57  59 
40  29 


63  58  57 
35     42  29 


58  59  49 
35     34  28 


62  55  58 
35     42  27 


68  75  77 
37     45  54 


69  79 
32  45 


67  75 
33  39 


53  66 
30  33 


70  77  78 
30     39  53 


72  72 
43  46 


47     51  47 


75  75 
51  45 


77  67 
46  39 


76  73 
52  59 


72  76 
4 1  50 


72  80 
61  60 


70  80 
62  61 


69  77 
62  61 


66  71 
61  60 


66 
60 


62     58  58 


70.6 
45  .7 


72.3 
45  .0 


70  .8 
43.9 


67  .0 
40  .6 


71  .9 
44  .4 


68.1 
40  .9 


69  .2 
44  .6 


69.0 
42.3 


69  .8 
44  .5 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHINO  STRTION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

II  LINOIS 

OCTOBER  1974 


r 

Oflr  Of  MONTH 

o 

STfll ION 

0. 

a 

1  INI 

1 

2 

3 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

:6 

n 

le 

19 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

OC 
CT 

4 

nnx 
niN 

62 
59 

60 
66 

68 
54 

57 
63 

59 
55 

60 
56 

62 
58 

58 

55 

67 
53 

60 
55 

59 
54 

60 
56 

61 
58 

62 
60 

61 
58 

58 
55 

56 
52 

57 
52 

ss 

S3 

54 

52 

53 
SO 

50 
48 

50 
48 

64 

60 

57 
54 

59 
S6 

58 

S5 

56 
53 

57 
54 

S8 
67 

62 
58 

67.7 
54  .4 

8 

nnx 
niN 

63 
61 

61 
60 

60 
67 

58 
56 

59 
57 

60 
59 

60 
60 

60 
58 

58 
56 

58 

57 

58 

57 

59 
58 

60 
69 

61 
60 

61 
60 

60 
58 

58 

57 

57 
57 

57 
65 

56 
55 

55 
54 

54 

52 

55 
51 

54 

52 

S7 
54 

58 

57 

57 
56 

56 
54 

57 
55 

58 
57 

61 
58 

58.3 
66.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 


I  1 


EVflPORflTION  AND  WIND 


ILLINOIS 
OCTOBER  1974 


STATION 


NORTHWEST  01 
HENNEPIN  POWER  PLfiNT 


EBST 
URBONR 


SOUTHWEST  OB 
CHRLTLE  RESERVOIR 


WINC 
MAX 
MIN 


EVRP 
WIND 

nnx 

HIN 


WINC 

mx 

HIN 


DAY   OF  MONTH 


•16  .21 
39  98 
63 
36 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


.15  .09 
23  34 
6e|  70 
48 


27  36 
70 


50    46  47 


.06 
891  62 
68  60 


.15  .17 

38  60 

70  67 

40  45 


.14  .14 

19  69 
62|  63 
40 


.16  .1 

57  B2 
56  62 
35  34 


3.49B 
1619 
66.8 
46.7 


2.64B 
1451 
64.8 
42.9 


2356 
67.3 
45.4 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  SlftllON  INDE 


12 


SNOWFALL  fiND  SNOW  ON  GROUND  h-linois 


Q  T  Q  T  I  n  M 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■  ■  ■ 

NORTHEBST  02 

CMicnca  ttiOHUT  hso  bp 

PORK  FOREST 

■  ■  ■ 

EAST  OS 

PIPER  Cllr  3  SE 

SNOHFflLL 
SN  ON  ONC 
HIR  EQUIV 

SNOHFflLL 
SN  ON  CNC 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

I 

I 

.  i 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIflllON  INDEX 
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STflTION  INDEX 


ILLINOIS 
OCTOBER  1974 


O  T  O  T  T  d  Kl 

S T H T  ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LuUN 1 Y 

o 
cr 

cr 
(r 
o 

LATITUDE 

Q 
Z3 

O 

z 
o 

-J 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

(JDotK  Vt  K 

TEMP. 

PRECIP. 

a 
■> 

SPECIAL 
(SEE  NOTES) 

HLBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

2  3 

88 

0  3 

4  90 

6P 

6P 

l-j 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

flLEOO 

0072 

0 1 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

fiLEXIS  1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

0  4 

90 

34 

673 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

RLTON  OflM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

]  1 

4  32 

7  A 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

flNNR   1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

l-j 

J.   BON  HARTLINE 

flNTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7R 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON.  JR 

flRGONNE  NflTIONRL  LRB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

RSHLEY 

028  1 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

1  2 

570 

CHARLES  H  SCHUBACH 

flUGUSTR 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

EDWARD  L  .  SCHUT  TE 

flURORn  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

2  1 

690 

7P 

7P 

AURORA  COLLEGE 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

4  0 

4  3 

90 

22 

640 

7  A 

JAMES  R  MITCHELL 

BflRRINGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

4  2 

1  0 

88 

09 

800 

M  I  D 

M  I  D 

FREDERICK  WUJCIK 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

4  1 

9  1 

0  3 

7  1  0 

7  A 

MRS  JESSIE  M  ROBERTS 

BEflRDSTOWN 

04  92 

06 

CASS 

1 

4  0 

0  1 

90 

26 

450 

7  A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

5  1 

450 

4  P 

4  P 

r 

L 

l-j 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE   I  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMRN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRflNKL  IN 

4 

38 

02 

RP 

o  o 

55 

4  4  5 

R  Q 

NORMAN  0.  MELVIN 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

4  0 

30 

89 

0  1 

7  7  ^ 

7  R 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

4  0 

3  1 

89 

n  n 
u  U 

7  R 
/  0  o 

4  P 

4  P 

ILLINOIS  STATE  UNIV 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

3  9 

Q  n 

^  9 
J  c. 

4  n 
o  *+  u 

RP 

D  r 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

^7 

J  / 

n  R 
u  o 

o  o 

J  J  u 

R  P 
D  r 

R  Q 
D  H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIfl 

1160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

J  o 

Q  n 

1  o 

j1  n  n 

*t  u  u 

P  Q 
0  H 

R  Q 
O  H 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

^7 
J  / 

nn 
u  u 

RQ 

1  u 

^  1  A 

M  I  n 

ri  1  u 

M  1  U 

r 

L 

n  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   I  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

4  0 

33 

90 

0 1 

R  9  R 

R  P 

D  r 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

HUGH  B  BOYD 

CARL INVILLE 

1280 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1  284 

06 

MRCOUP  I  N 

1 

39 

1  7 

89 

5  3 

R  9  1 

r 
L 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1  290 

08 

CL I NTON 

2 

38 

38 

89 

2  0 

501 

8fi 

RD 
0  n 

P  Q 

o  r 

r 
L 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1 296 

09 

WHI  TE 

7 

J  o 

1  0 

R  R 

o  o 

1  9 

^  on 
0  y  u 

70 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRALIA  2  SW 

1  386 

08 

CLINTON 

2 

3  O 

-J  u 

R  Q 

1  n 

i  u 

^  p;  ^ 

4  D  J 

7D 

CITY  OF  CENTRALIA 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

2  4 

R  R 
o  o 

o  Uo 

n  1  u 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

14  36 

07 

COLES 

7 

39 

2  9 

R  R 
o  o 

1  u 

P.R  n 

D  0  U 

R  P 

7  C3 

QPLIflS  A  PRICE 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

^  u 

4  4 

R  R 

4  4 

7  1  n 
/  1  u 

R  P 
D  r 

R  P 

u  r 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

14  91 

06 

RANDOLPH 

4 

A 

R  Q 

^  n 
O  u 

■4  f;  n 

4  D  u 

7  Q 
/  H 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

3 

4  1 

40 

87 

36 

593 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

64 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

A  1 

D  J 

o  / 

J  / 

R  n  n 
o  u  u 

n  1  u 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

154  2 

02 

COOK 

3 

A  1 

D  O 

u  / 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

1  549 

02 

COOK 

1 

4  1 

5  9 

0 

R  R 
D  o  O 

M  T  n 
n  \  u 

M  I  n 
n  1  u 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1  552 

02 

COOK 

3 

4  1 

4  2 

R  1 

R 

R  ^  Q 

D  o  y 

r 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

4  1 

4  9 

R7 

A  1 

R  i4  n 

D  4  U 

r 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

R  1 

R 

R  n 

D  J  U 

r 
L 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1  564 

02 

COOK 

3 

A  1 

A  ^ 

R  1 

J  -5 

R  1  I 

C 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

A  1 

D  D 

R  T 

4  4 

c  ^  n 
o  J  U 

C 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

12M 

12M 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

A  n 

4  u 

D  D 

R  Q 

oU 

D  1  U 

7  A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

J  0 

J  1 
O  1 

Q  R 

o  o 

4  54 

c 

FRANK  K  .  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

174  3 

04 

DE  WITT 

1 

A  n 

n  p 
u  □ 

R  R 

^  R 

P  Q  Q 

D  y  o 

4  P 

R .   E .   P I TRAT 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

J  u 

Q  Q 

o  y 

1  o 

540 

5P 

5P 

R  .   G .  ANDERSON 

COULTERVILLE    1  SSW 

194  4 

08 

RANDOLPH 

2 

JO 

1  1 

8  9 

36 

5  1  0 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

A  1 

9  1 

o  / 

J  O 

564 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANV ILLE 

214  0 

05 

VERMILION 

7 

A  n 
^  u 

n  Q 
U  0 

Q  1 
C3  / 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7fl 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

n  c  r~  n  T  1 1 D 
UtLH 1  UK 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

45 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

5 

4  1 

50 

89 

29 

690 

6P 

7fl 

H 

RORFRT    H      NFI  1  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A  .   DE  V  I NE 

DU  QUOIN   1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

4  10 

5P 

5P 

RAn T n  STATTriM  ujnnM 

EDELSTE  IN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROI  n   n .    PR  I FF 

EDWARDSVILLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

EFF INGHAM 

2567 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7A 

MISS  MYRTLE  E .  SPIEGLER 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L  IVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

7A 

7A 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

MRS  NORAH  YERGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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UJ 

o 

IX 

— 
a 
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z 

o 
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FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

7R 

7fl 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

FULTON  DRM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

7R 

7fl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GflLENfl  1  N 

3312 

01 

JO  DRVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

8fl 

DIETRICH  KROENCKE 

GflLESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MIO 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GRL  Vfl 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

03 

855 

7R 

7fi 

H 

RRIMHSON   F.  SMITH 

GEBHHRO  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

22 

88 

28 

505 

7R 

7A 

GEBHRRD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

4  1 

27 

90 

10 

639 

MID 

MIO 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

BLAIR  JOSELYN 

GLRDSTONE  DRM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91 

02 

538 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDfl  ORM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  I  NW 

3530 

03 

RDRMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRRFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7R 

PAUL  E .  ARNOLD 

GRRND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JRCKSON 

4 

37 

40 

89 

31 

367 

7R 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

1  2 

550 

c 

WILLIAM  C  MENG 

GRttNUr 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

540 

7R 

DAVID  L  OWEN 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7R 

HAROLD  W.  DflVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7R 

HOWARD  E.  STRFFY 

HRRDIN 

3850 

06 

CRLHOUN 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

ORVILLE  H.  JOHNES 

HRRRISBURG 

3879 

09 

SRLINE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMRN 

HRRRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

350 

7R 

C 

CITY  DISPOSRL  PLANT 

HRVRNR  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

I  7 

90 

05 

464 

6P 

7R 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

401  3 

01 

PUTNAM 

1 

4  1 

1  8 

89 

1  9 

464 

5P 

5P 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4  108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7R 

MRS  RICHARD  T  PRTTIE 

HOOPESTON 

4  198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

C 

H 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7R 

C 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

05 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

1  2 

610 

7R 

7A 

c 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

5P 

8A 

JERSEYVILLE  SWC  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  ORM 

4530 

02 

WILL 

! 

4  1 

30 

88 

06 

543 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

4535 

02 

WILL 

1 

4  1 

33 

88 

05 

550 

5P 

6P 

ILL  ST   CORRECTIONAL  CTR 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

4603 

05 

KRNKRKEE 

1 

4  1 

08 

87 

53 

642 

7R 

7A 

c 

H 

KANKAKEE  WTR  PO  CTL  CTR 

KASKASKIA  R  NRV  LOCK 

4629 

08 

RRNDOLPH 

4 

37 

59 

89 

87 

380 

7fl 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KEITHSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

4  1 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWRNEE   1  E 

4710 

0  1 

HENRY 

1 

4  1 

1  5 

89 

54 

780 

9R 

9R 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

KEWRNEE  BRKER  PRRK 

4715 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89 

55 

800 

c 

KEWRNEE  BRKER  PRRK 

KINCRID 

4739 

06 

CHRISTIRN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK.  JR 

LRCON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

MRS.   0.8.PRCE.  JR. 

LR  HRRPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7R 

H 

JRCK  H.  SHRRPE 

LRNRRK 

4879 

0  1 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

LR  SRLLE   1  S 

4923 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

1  9 

89 

06 

4b0 

7A 

ILL  DEPT-TRANSPORTRT ION 

LRWRENCEVILLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

4  1 

447 

7A 

CALVIN  L  .  REYNOLDS 

L INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CRBIN  PK 

5089 

07 

COLES 

7 

39 

23 

88 

1  2 

655 

c 

JOSEPH  F  LITTLETON 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5 1  36 

02 

WILL 

1 

4  1 

34 

88 

05 

585 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES  F.  MORGAN 

MRCKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MflCOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

610 

7A 

VERNE  GEER 

MflKRNDfi   1  NW 

5294 

08 

JRCKSON 

4 

37 

38 

89 

1  4 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MRRENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

820 

6P 

6P 

HAROLD  HYDE 

MRRIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLIRMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7R 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROR   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SRLLE 

1 

4  1 

20 

88 

45 

486 

M  I  D 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

5380 

07 

CLRRK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

ERNEST   THOMAS  PINE 

MASON  CITY    1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MRTTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK   AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

c 

ORVILLE  W  GULLRNG 

MCLERNSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

7R 

7fl 

RICHARD  G  BROWN 

MEDORR 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M.   F.  DODGE 

MINONK  3  NE 

5712 

04 

LA  SRLLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MISS  KRY  GASPRRDO 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

30 

582 

MIO 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WRRREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

5P 

6P 

H 

MRS    INEZ   M.  FINLEY 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIRTT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7R 

MRS.   LUCILLE  R  BUCHRNRN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

21 

88 

26 

520 

7R 

RRY  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

HHI  TESIDE 

6 

4  1 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHR 1ST IRN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLRRD 

MT  CARMEL    1  NNH 

5893 

09 

WRBRSH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

7fl 

7A 

c 

GOROEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CRRROLL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

4P 

8A 

LAWRENCE  IRWIN 

MOUNT  OLIVE    1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HRROLO  MRRBURGER 
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PRECIP. 
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MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

0 1 

89 

17 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

5P 

HOMER  L  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

1  9 

88 

52 

479 

7  A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

MOWEflQUFI 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

6  1  5 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A.  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASH  I NGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DflM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91 

03 

548 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWTON  6  SSE 

6 1  59 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

5  1  0 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOM  I  S 

8 185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

1  8 

89 

16 

680 

c 

CARL   C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

0 1 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTRWFI 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

2  1 

88 

51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT   J  LITTLE 

PALEST  I NE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

5  1  4 

7P 

7P 

H.   M.  GADOIS 

PflNfl 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

C   E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGRR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

41 

710 

M  I  D 

MID 

H 

PARK  FOREST  WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

0  1 

LEE 

1 

4  1 

4  1 

88 

59 

895 

7A 

7A 

ROBERT  G.  WARD 

PRYSON 

6670 

03 

ROAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

780 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WSO  AP 

R 

671  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

4  1 

652 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89 

09 

5 1  5 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7  A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

68 1  9 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

590 

6P 

7fl 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

570 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

P  I  KE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONT  IRC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5P 

7A 

H 

ILLINOIS  WATER  5ERV  CO 

PRRIRIE  OU  ROCHER 

1  WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7  A 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

700 

6P 

6P 

MRS.    FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN 

70  1  4 

0 1 

WHITESIDE 

6 

4  ] 

40 

89 

57 

6  1  0 

RICHARD  D  BRADLEY 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY  FRA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

M  I  D 

M  I  0 

H 

U  S  FED  RVIRTION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

4  83 

7  A 

Q 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7  A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWRHNER 

RANTOUL 

7  1  50 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

1  9 

88 

10 

740 

7R 

7  A 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

13 

90 

00 

450 

5P 

OL I N  F .   KE  TTELKAMP 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL  IN 

4 

38 

02 

88 

59 

455 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

0  1 

OGLE 

6 

4  1 

56 

89 

1  1 

820 

5P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

0 1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  8 

88 

59 

860 

8  A 

MRS  HARRIET  L  REID 

ROCKFORD  WSO  AP 

R 

7382 

0  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  2 

89 

06 

/24 

M  I  D 

M  1  D 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

4  00 

6P 

RP 
D  r 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

755  1 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

33 

660 

7  A 

7fl 

CITY  OF  RUSHVILLE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7fl 

JUDSON  E .  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT  IN 

5 

37 

4  3 

88 

1  1 

400 

7R 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7fl 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

0  1 

87 

43 

500 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

43 

540 

6P 

D  r 

H 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPARTA  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

c 

8  E  LATTA 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

D  o  o 

M  I  D 

M  T  n 

n  1  u 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

4  1 

4  9 

87 

46 

D  U 

c 

CHICAGO  SRNITRRY  DIST 

STOCKTON 

8293 

0 1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

2  1 

90 

00 

1  n  9  n 
I  u  ^  u 

5P 

R  P 

c  r 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88 

48 

R  n 
U  o  u 

or 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN   1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

590 

c 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA 

8604 

01 

BUREAU 

I 

4  1 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

8630 

04 

STARK 

1 

4  1 

05 

89 

52 

765 

6P 

E  H  DODEN 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

1  7 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBRNA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88 

1  4 

743 

M  I  D 

MID 

7  A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

19 

88 

59 

464 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

C 

H 

MRS  BEULAH  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

1  3 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

5 

4  1 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

C 

AUGUST   T.  ROSENBERG 

WATERLOO   1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE   L.   MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

4  1 

46 

88 

45 

790 

C 

PAUL   T  LEIFHEIT 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WGFR 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

5A 

RADIO  STATION  WKRS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STfiTION  INDEX 


ILLINOIS 
OCTOBER  1974 


SinTION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


WRYNE  CITY 
WENONfl 
WEST  SRLEM 
WHERTON  3  SE 
WHITE  HRLL  1 
WILCOX 
WINDSOR 
YRTES  CITY 


9040 
9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9354 
9816 


WRYNE 

MRRSHRLL 

EDWRROS 

DU  PRGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


38  21 

41  04 

38  31 
41  49 

39  26 
36  36 

39  26 

40  47 


88  35 

89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  19 
88  36 
90  01 


450 
685 
445 
680 
578 
460 
685 
675 


6P 


7R 


MRS  BRENOR  0  HIRTT 
WRLTER  J.  WEN?LRFF 
CITY  OF  WEST  SRLEM 
MORTON  RRBORETUM 
WHITE  HRLL  PUMPING  STR 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  fl  SENG 
ORR  L.  BELL 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIN''  STBTION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  S""^"%Center     Federal  Build^^^  N.C. 
28801     or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURLY  PRECIPITATION  DAIA     tor  this  sxaie. 

OIMENSIONAL  UNITS-.     Unless  otherwise  "ted     dimensional  units  J-^^^r ^LpLltir^r? 6"°f"  " Su^pCme^Ll^oira-^Lbfe 

S?^::«ons"eniered  ln°?I'giLslrr ten^        degr:e: . '^Resuna:?  T^.Ts'^li^.tllTlZ^^f  wind  dfrectloL  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

ths  some  observers  take  the  observations  on 
me  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 

Temperature"  table,   "Evaporation  and  wina     lapie,  auu  »..uwi»ii  i..   —   

?iAroMT?ON°irmeasired  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
wind  table      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
tS  of  obierva^ion      «nd  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

".Ttf?  m^nTALEOT  Values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtalo^g  lea^ements  are  ta^en  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  soowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

•SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIOKS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  lor  January  1957. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  grou*.d  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

4   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  m  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price-  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  a 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Buildin 


summary.       Make  checks  payable  to  Depa 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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DAILY  PRECIPITATION 
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ALE  DO 
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roeCPOQT  uA^rc  UTB  olt 
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PAW  PAW 
aOCHELLC   6  NW 
QOCKroBD  6  EnE 
QOCKroBD  W&O  AP 
STOCK  TOM 


NOOTMtAST  03 

ANTIOCM  2  NW 
AURORA  COLLCGC 
BARSItlCTOn 

CNAnNAHON  DRCSOEN  ISL 
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ELGIN 
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LA  hARPC 
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MOUNT    bTERL ING 

PATSON 
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OUiNCr  FAA  AP 

OUlNCr  DAM  21  / 

Ouincr  rcnORIAL  BRIDGE 

RUSMVILLE 


CENTRAL  04 
BLOOnlNCTON  WATERWORKS 

BLOOniNGTON  NQRmi 
CHCNOA 
CHILL ICOTHE 
CLINTON    1  SSW 

DCCATUS 

rnapca  citt 

MAvANA  PObCR  STATION 
UACON  2  E 
L  inCOLN 

men.  INAW 

rWSON   CITY    1  NW 

ninorw  3  nc 

mUHT  PULASKI 

PCOniA  tA9  AP  ^ 

PCTCaSBUBG  3  SSW 
PBinCCvlLLC  1  N 
TOULOW 


CAST  O* 
OANvRLC 

OANttlLLC   SCk«GE  PLANT 
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MWPCSTON 
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22  23  24 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


WEST  SOUTHKST 

ALTON  Onn  26 
CARRY 

BLUFFS 
CftHL IHVILLE 

CDunRDSvILLC 
GHHFTOh 
GRCCNVlLLC   I  e 
GRIGGSvILLC 
HMOm 

HILLSB0R9  2  SSU 

JACKSONVILLE 

jeRSCTVILLC  2  SU 

MNCAID 

rCOORA 

MOUNT  OL ive   I  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  WSO  M 
vmoEN   1  N 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  S  NU 
GREENUP 

HUTSONVILLC  POMCa  PL 

LAWENCEVILLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOOH 
MOkCAOUA 
NEWTON  6  SSE 

OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  UATERUORRS 

5AIHTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 
VANDAL lA  2  NW 
WILCOX 
WINDSOR 


BELLEVILLE   SO    ILL  UNlv 
CAhOKIA 
CAIRO  USO  CI 
CAReONDALE  SEUAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL lA 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

OU  QUOIN   1  fINW 

GRAND  TOi*H  2  N 
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PRAIRIE  DU  ROCMER  IWSW 

RED  fiUO 
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CAHMI   6  NU 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIw 
GOLCONOA  DAM  SI 
HARRIseuRG 

HASRISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLCANSBORO  2  ENE 

MT  CAHrtL    1  NNU 
MOUNT  VERNON 
REND  LAKE  0AM 
ROSICLARE 

SHAkMEETOUh    NEW  TOWN 
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34 

32 
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37 
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21 

21 
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22 

24 

3?.  3 

GENESEO 

HAX 

70 

68 

51 

30 

36 

45 
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21 
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28 

30 

22 
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?8 
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21 

22 
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33 
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33 
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45 
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35 
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28 
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28 
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33 

29 

20 
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24 
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33 
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22 
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3! 
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33 
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29 

23 
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27 
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22 

22 
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3?.  5 

NOUNT  CARROLL 
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25 

24 
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26 

39 

32 

28 

22 

38 

35 

19 

?8 

26 

?8 

?s 

30 

29.7 

32 

28 

29 

43 

42 

35 

niN 

50 

5? 

41 

38 

35 

34 

33 

31 

3? 

30 

40 

34 

30 

20 

22 

20 

24 

30 

30 

33 

29 

25 

27 

38 

24 

20 

?9 

22 

30 

30.4 

33 

39 

46 

49 

42 

35 

niN 

51 

45 

42 

36 

35 

33 

26 

30 

28 

44 

43 

33 

31 

26 

24 

25 

3 1 

30 

40 

32 

30 

26 

38 

35 

2? 

19 

27 

18 

20 

31 

31  .7 

onrwcnon   ucn  ao 
nULI^rUKU  HoU  Hr 

31 

40 

47 

51 

42 

48 

32 

35 

40 

33 

45.4 

niN 

49 

44 

41 

35 

35 

3? 

26 

31 

30 

43 

35 

31 

27 

27 

23 

28 

31 

31 

42 

33 

25 

26 

36 

27 

18 

16 

27 

19 

17 

31 

30.5 

SIOCKION 

MAX 

66 

61 

60 

42 

38 

48 

54 

59 

52 

47 

48 

43 

34 

31 

38 

44 

SI 

41 

53 

48 

36 

SO 

50 

SI 

34 

36 

39 

32 

36 

32 

45.1 

niN 

51 

50 

40 

31 

32 

30 

31 

35 

36 

44 

41 

31 

29 

25 

23 

27 

31 

33 

39 

33 

28 

27 

40 

32 

19 

21 

24 

17 

20 

29 

31  6 

T ISKILNB 

nAx 

72 

73 

64 

44 

44 

52 

56 

59 

55 

49 

58 

47 

36 

31 

38 

43 

43 

45 

55 

52 

39 

51 

60 

59 

36 

39 

42 

36 

33 

35 

48.2 

HIN 

52 

43 

44 

40 

35 

37 

26 

29 

26 

44 

45 

36 

30 

21 

26 

24 

33 

31 

41 

32 

30 

23 

41 

36 

23 

26 

30 

22 

24 

30 

32.7 

HAL  NUT 

HAX 

68 

71 

59 

42 

43 

50 

56 

60 

54 

49 

50 

44 

35 

28 

36 

45 

46 

42 

S3 

50 

38 

50 

58 

56 

33 

37 

41 

33 

33 

34 

46.5 

HIN 

53 

50 

41 

36 

31 

33 

30 

33 

34 

43 

42 

33 

28 

2 1 

24 

27 

32 

3 1 

39 

31 

28 

26 

43 

33 

19 

20 

26 

18 

19 

27 

31  .7 

NORTMEASI  02 

ANT  I OCM  2  NM 

70 

36 

33 

43 

49 

45 

37 

HIN 

53 

43 

44 

34 

34 

31 

29 

29 

30 

29 

44 

29 

29 

26 

26 

25 

35 

35 

35 

38 

30 

29 

30 

38 

2? 

15 

25 

19 

20 

22 

30.9 

AURORA  COLLEGE 

41 

44 

40 

44 

43 

39 

HIN 

42 

50 

42 

40 

38 

38 

30 

30 

30 

44 

40 

29 

30 

24 

25 

25 

28 

31 

40 

32 

30 

30 

34 

36 

24 

19 

24 

2° 

22 

26 

3?-e 

BARR 1 NCTON 

72 

73 

55 

4  3 

31 

39 

47 

44 

47 

40 

29 

39 

35 

46.1 

HIN 

48 

54 

42 

37 

36 

30 

24 

29 

27 

48 

31 

29 

25 

24 

24 

26 

40 

4  I 

44 

31 

30 

29 

40 

28 

?6 

?8 

22 

23 

18 

25 

31  .3 

CHICAGO  GRANT  PARK 

7  1 

73 

58 

29 

37 

43 

44 

50 

38 

47.3 

MIN 

59 

56 

44 

42 

42 

41 

40 

40 

43 

48 

41 

36 

29 

27 

27 

32 

35 

38 

45 

34 

32 

34 

42 

34 

28 

28 

33 

26 

30 

33 

37  .  3 

CHICAGO  0 'HARE  HSO  AP 

HAX 

57 

45 

45 

52 

30 

38 

44 

43 

52 

38 

36 

4  1 

39 

48  .0 

HIN 

54 

49 

44 

40 

40 

36 

30 

32 

32 

46 

36 

31 

27 

23 

25 

26 

32 

35 

44 

34 

3? 

29 

40 

3? 

20 

20 

29 

22 

22 

34 

33.  1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

HAX 

77 

75 

75 

37 

37 

43 

44 

50 

40 

42 

50 . 1 

HIN 

S9 

SB 

46 

44 

41 

41 

37 

39 

40 

48 

41 

35 

33 

27 

27 

30 

35 

38 

41 

39 

31 

33 

41 

40 

28 

26 

33 

25 

29 

33 

37.2 

CHICAGO  mOHAY   HSO  AP 

HAX 

74 

78 

59 

48 

46 

52 

55 

60 

60 

5 1 

30 

37 

44 

45 

50 

62 

34 

35 

39 

36 

4  1 

38 

48 . 3 

HIN 

55 

SO 

43 

35 

37 

36 

32 

34 

33 

46 

33 

33 

28 

26 

25 

27 

3 1 

33 

43 

35 

32 

31 

40 

33 

23 

23 

29 

22 

25 

33 

33. 5 

OE  KALB 

HAX 

7] 

70 

65 

4  3 

50 

55 

31 

37 

44 

45 

41 

36 

35 

33 

35 

37 

36 

46  .9 

niN 

51 

50 

41 

36 

35 

35 

28 

32 

30 

44 

44 

33 

30 

25 

23 

25 

31 

33 

41 

35 

29 

28 

37 

3S 

23 

IB 

28 

21 

22 

31 

32.5 

GEBhARO  hoods  ST  PARK 

HAX 

78 

73 

68 

53 

54 

54 

57 

52 

3' 

35 

35 

37 

36 

42 

60 

48 

37 

3B 

42 

38 

49  .0 

HIN 

52 

50 

48 

41 

34 

36 

26 

27 

34 

38 

42 

25 

26 

25 

25 

26 

25 

32 

34 

30 

27 

29 

40 

24 

16 

23 

28 

25 

27 

31  .5 

JOL I£T 

HAX 

76 

76 

70 

4S 

S3 

56 

34 

32 

43 

42 

45 

3? 

3? 

42 

42 

40 

36 

49  .8 

HIN 

56 

SI 

44 

42 

38 

40 

31 

35 

32 

45 

45 

33 

30 

28 

29 

27 

30 

33 

39 

30 

36 

35 

28 

26 

25 

25 

28 

29 

34  .4 

MARENGO 

HAX 

71 

72 

67 

43 

4S 

SO 

3] 

36 

42 

49 

50 

43 

36 

47.5 

niN 

51 

45 

41 

34 

35 

32 

26 

32 

27 

42 

42 

30 

25 

24 

25 

3 1 

34 

40 

34 

29 

27 

37 

34 

22 

?7 

29 

25 

20 

31 

31  .7 

0  T  TAhA 

HAX 

75 

66 

45 

46 

55 

59 

62 

34 

40 

42 

44 

43 

3? 

38 

37 

37 

48  .2 

RIN 

49 

44 

43 

37 

39 

34 

32 

3? 

45 

41 

35 

25 

26 

28 

33 

33 

43 

35 

28 

38 

33 

24 

2? 

30 

22 

22 

32 

33.3 

PARK  FOREST 

MAX 

72 

74 

57 

46 

45 

52 

35 

30 

43 

44 

46 

35 

36 

47.1 

niN 

S3 

48 

43 

39 

39 

34 

34 

34 

32 

45 

35 

32 

27 

27 

26 

28 

32 

31 

35 

33 

30 

29 

3B 

33 

20 

20 

27 

21 

21 

30 

32.5 

PERU  2  M 

HAX 

73 

74 

65 

44 

44 

52 

56 

61 

56 

57 

51 

45 

37 

30 

37 

42 

43 

43 

S5 

53 

37 

SO 

61 

54 

36 

38 

42 

38 

35 

35 

48.1 

HIN 

49 

S2 

43 

41 

36 

36 

29 

35 

31 

39 

43 

35 

29 

23 

23 

26 

34 

33 

42 

33 

30 

25 

34 

36 

23 

19 

25 

22 

21 

30 

32.6 

HAUKEGAN  4  HSH 

HAX 

76 

72 

73 

46 

43 

43 

51 

56 

60 

57 

49 

47 

42 

36 

34 

40 

47 

46 

S3 

52 

40 

43 

47 

59 

39 

32 

35 

40 

35 

38 

47.7 

HIN 

S6 

49 

44 

36 

36 

34 

31 

32 

32 

32 

47 

32 

31 

26 

26 

26 

36 

36 

35 

39 

30 

29 

30 

39 

23 

20 

27 

23 

21 

24 

32  .7 

HHEATON  3  SE 

HAX 

74 

75 

69 

45 

45 

53 

57 

61 

59 

54 

49 

47 

36 

32 

39 

42 

41 

47 

S3 

S3 

37 

47 

57 

59 

37 

36 

40 

36 

4  1 

39 

48  .7 

HIN 

52 

43 

41 

38 

37 

36 

25 

29 

26 

42 

43 

30 

30 

23 

25 

23 

30 

31 

38 

36 

29 

26 

37 

35 

23 

13 

30 

20 

19 

31 

31  .3 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOHINC  SIO'ION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

or 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

2  7 

30 

31 

flVEl 

m           m  m 

WEST  03 

CRLESBURC 

nflx 

hlN 

72 
54 

71 
50 

52 
43 

45 

37 

44 

36 

52 
35 

S5 
30 

59 
35 

55 
35 

49 
46 

53 
34 

41 

33 

34 

25 

32 
23 

40 

23 

42 
34 

49 

33 

45 
35 

51 
42 

43 

32 

4  1 

26 

54 

29 

63 
42 

43 

26 

36 
20 

42 

23 

44 

26 

34 

2  1 

34 
24 

34 

30 

47.0 
32  .7 

GOLDEN   1  NH 

(1HX 

n  I N 

75 
55 

69 
48 

55 
45 

47 

37 

44 

30 

52 
31 

53 
31 

60 
32 

57 
34 

52 
46 

53 
46 

49 

36 

46 

30 

32 
20 

44 

22 

44 

35 

48 
34 

54 

34 

60 
44 

52 
35 

44 

29 

60 
30 

65 
48 

48 
34 

38 
21 

46 

25 

46 

28 

46 
24 

30 
25 

34 

28 

50  .  1 
33  .9 

Lfi  HHRPE 

nnx 
niN 

73 
51 

69 
46 

54 

40 

45 

32 

44 

29 

53 
32 

S5 
25 

59 
27 

56 
29 

50 
42 

54 
41 

48 

31 

36 
2S 

35 
18 

43 

20 

43 

28 

50 
29 

46 

32 

57 
39 

48 

32 

43 

22 

58 
25 

65 
42 

45 

29 

38 
19 

43 

20 

45 

25 

35 
21 

31 
21 

34 

26 

48  .5 

29  .9 

HONMOUTH 

MAX 
tllN 

73 
53 

70 
SO 

56 
45 

45 

35 

43 

36 

SI 
34 

58 
32 

61 
31 

55 
33 

50 
45 

51 
46 

46 

35 

35 
25 

32 
23 

40 

26 

42 

25 

47 

29 

46 

38 

57 
43 

55 
35 

40 

26 

55 
29 

64 
44 

SO 
35 

35 
21 

41 

23 

44 

28 

33 
22 

30 
25 

33 
30 

47  .9 
33.4 

QUINCY 

MAX 

niN 

75 
57 

71 
53 

56 
45 

47 

36 

43 
34 

54 

35 

54 

32 

60 
35 

56 
40 

52 
45 

54 

45 

48 

35 

39 
30 

34 
24 

52 
26 

45 
40 

58 
36 

55 
39 

62 
46 

52 
35 

49 

30 

64 
34 

70 
47 

47 

32 

41 

23 

50 
26 

49 

29 

39 
26 

32 
25 

35 
30 

SI  .4 

35  -  7 

OUINCY  Fflfi  flP 

MAX 
M  1  N 

73 
56 

70 
51 

56 
44 

44 

34 

42 

33 

51 
33 

S  1 
32 

57 
34 

55 
36 

50 
47 

52 
38 

4  1 

32 

35 
28 

31 
24 

45 

26 

43 

35 

53 
34 

51 
38 

60 
45 

SO 
37 

45 
30 

61 
32 

66 
42 

42 

30 

37 
23 

45 

27 

46 

29 

34 

27 

32 
26 

33 
32 

48.4 
34  .5 

RUSHV ILLE 

nAx 
n  I N 

75 
45 

68 
44 

72 
40 

43 

31 

45 

31 

52 
29 

54 

28 

53 
31 

60 
31 

58 

32 

54 

36 

4  1 

29 

35 
25 

33 
2  1 

50 
21 

48 

32 

49 

33 

49 

26 

59 
36 

48 

28 

43 

28 

44 

29 

52 
30 

39 
22 

41 

22 

45 

25 

44 

22 

45 

25 

40 

22 

34 

29 

49  .  1 

29  .4 

CENTRBL  04 

BLOOnlNCTON  NORMRL 

MAX 
M  I  N 

74 

56 

75 
53 

72 
45 

45 
4  1 

43 
34 

50 
37 

54 

29 

59 
30 

58 
30 

55 
46 

49 
45 

49 
34 

36 
31 

35 
24 

37 
22 

42 

29 

42 

33 

44 

34 

54 

43 

54 

35 

38 

30 

SO 
29 

60 
4  1 

58 
36 

36 
24 

39 
22 

42 

26 

40 

23 

37 
25 

35 
31 

48.7 

33  .9 

CHENOR 

MAX 
11 1  N 

73 
51 

74 
47 

63 
43 

46 

39 

43 

33 

50 
38 

55 
29 

59 
36 

59 
29 

49 
42 

49 
4  1 

44 

33 

33 
27 

30 
22 

36 
23 

41 

23 

42 
31 

43 

30 

55 
4  1 

54 
33 

39 
29 

53 
33 

60 
36 

61 
32 

35 
23 

38 
1  8 

42 

2  1 

35 
21 

35 
24 

36 
30 

47  .7 

31  .9 

OECRTUR 

MAX 
M  1  N 

74 

57 

75 
54 

66 
47 

49 
42 

48 

36 

52 
34 

57 
30 

60 
35 

60 
34 

53 
46 

SO 
42 

44 

32 

37 
31 

32 
24 

43 

26 

47 
34 

53 
33 

46 

34 

SB 
45 

55 
37 

40 

29 

63 
29 

61 
43 

59 
35 

41 
24 

42 

24 

46 

31 

40 

22 

43 

30 

39 
32 

50.6 
35  . 1 

FRRHER  CITY 

MAX 

niN 

74 

54 

75 
46 

65 
46 

49 
4  1 

45 

36 

53 
32 

59 
29 

58 
31 

56 
32 

51 
45 

50 
40 

40 
34 

36 
30 

32 
22 

38 
15 

41 

25 

48 

31 

44 

30 

55 
44 

54 

35 

39 
30 

49 

27 

61 
39 

61 
36 

39 
25 

40 

21 

43 

30 

41 

21 

36 
31 

49  .4 

33  . 1 

HHVHNR  POWER  SIBTION 

nnx 
n  1 N 

74 
54 

73 
50 

67 
47 

48 
40 

45 

35 

52 
37 

54 

32 

59 
32 

56 
33 

54 
47 

S3 
46 

48 

35 

42 

32 

32 

23 

44 

21 

44 

33 

49 

33 

48 

32 

53 

56 
38 

44 

31 

56 
31 

64 
46 

61 
37 

38 
24 

43 

23 

45 

31 

39 
26 

33 
27 

34 

32 

50.3 
34  .8 

LRCON  2  E 

MAX 

niN 

73 
55 

72 
48 

65 
43 

45 
40 

44 

34 

51 
38 

56 
31 

61 
30 

56 
31 

51 
45 

50 
45 

46 
34 

38 
28 

30 
23 

38 
25 

42 

27 

48 

37 

43 

34 

55 
42 

53 
34 

39 
29 

62 
27 

60 
42 

61 
34 

36 
21 

39 
18 

42 

29 

35 
22 

33 
24 

35 
30 

48  .3 

33  .3 

L  INCOLN 

MAX 

niN 

74 

53 

76 
49 

68 
47 

48 

39 

45 
34 

53 
33 

56 
30 

59 
32 

58 
32 

S3 
45 

52 
45 

47 
32 

36 
30 

32 
22 

40 
24 

44 

29 

47 
31 

45 
30 

56 
44 

56 
36 

40 

28 

S3 
27 

63 
4  1 

61 
36 

37 
24 

41 

22 

45 

30 

36 
24 

40 
28 

36 
32 

49  .9 

33  .6 

tlRSON  CITY   1  NH 

MAX 

MIN 

74 

52 

76 
49 

62 
46 

47 

4  I 

45 

33 

51 
34 

55 
29 

59 

29 

57 
31 

51 
46 

51 
45 

46 

33 

35 
30 

31 
21 

39 
22 

42 

29 

48 

32 

44 

31 

56 
43 

55 
37 

40 

28 

54 

29 

61 
44 

59 
35 

36 
22 

42 

22 

44 

30 

34 

23 

37 
28 

36 

32 

46  .9 

33.5 

niNONK   3  NE 

MAX 
HlN 

72 
51 

72 
48 

68 
43 

45 
40 

44 

35 

SO 
38 

55 
32 

58 
32 

57 
32 

S3 
44 

50 
44 

47 
34 

37 
29 

30 
21 

36 
24 

42 

26 

42 

33 

43 

33 

54 
42 

54 
34 

38 
30 

49 

27 

60 
39 

60 
36 

38 
24 

38 
20 

41 

30 

39 
22 

34 
24 

35 
31 

48  .0 

33  .3 

PEORIfl  HSO  RP 

MAX 
MIN 

73 
52 

71 
50 

55 
45 

45 

35 

44 

36 

51 
33 

SS 
27 

58 
29 

56 
31 

50 
46 

S  1 
35 

4  1 

32 

34 

28 

29 
22 

37 
27 

42 
32 

43 

32 

46 

32 

55 
44 

44 

33 

40 

27 

52 
28 

60 
42 

43 
28 

35 
22 

40 

23 

43 

27 

35 
22 

34 

26 

34 

3  1 

45  .5 

32  .6 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 
M  I  N 

7C 
56 

71 
53 

64 
44 

44 

41 

43 

37 

SO 
38 

54 

31 

58 
33 

54 
34 

52 
45 

50 
45 

48 
34 

47 

30 

30 
22 

37 
25 

41 

31 

43 

33 

43 

34 

55 
42 

53 

35 

40 

27 

52 
29 

60 
45 

59 
35 

38 
23 

40 

22 

40 

30 

40 

23 

30 
25 

35 
30 

48  .0 
34.4 

ERST  05 

OHNVILLE 

MAX 
MIN 

73 
60 

75 
50 

69 
50 

52 
45 

47 

39 

50 
34 

57 
27 

60 
30 

60 
29 

55 
44 

51 
47 

48 

35 

37 
32 

34 

25 

38 
23 

45 

24 

56 
31 

49 

30 

5 ; 

46 

57 
37 

39 

32 

49 

26 

62 
4 

62 
40 

4  1 

27 

41 

18 

43 

31 

42 
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26 

27 

29 

29 

31 

41 

36 

32 

34 

36 

42 

27 

28 

30 

28 

25 

26 

35.0 

nnKRNOA  I  NM 

75 

77 

75 

62 

SS 

49 

52 

57 

62 

56 

S3 

49 

SS 

56 

49 

53 

49 

53 

62 

61 

54 

63 

65 

63 

44 

48 

49 

58 

58 

49 

57  -0 

MIN 

61 

58 

61 

46 

35 

41 

34 

40 

37 

47 

47 

37 

32 

28 

27 

33 

42 

50 

42 

37 

30 

52 

40 

28 

21 

34 

33 

27 

31 

39.0 

flWRION  4  NNE 

78 

76 

74 

76 

57 

54 

54 

53 

57 

64 

56 

52 

43 

56 

40 

49 

52 

54 

56 

63 

57 

55 

62 

65 

44 

42 

47 

48 

54 

52 

56  .3 

MIN 

62 

53 

53 

55 

40 

40 

30 

30 

30 

31 

49 

38 

29 

29 

25 

26 

30 

32 

45 

42 

35 

27 

27 

33 

27 

24 

23 

27 

28 

32 

35.1 

NBSM»ILLE  t  NE 

MBX 

75 

78 

74 

64 

52 

SO 

SI 

56 

60 

54 

51 

46 

SO 

51 

48 

SI 

52 

52 

60 

60 

55 

59 

62 

62 

40 

45 

47 

46 

48 

43 

54  .7 

MIN 

61 

55 

60 

47 

37 

41 

35 

39 

39 

48 

45 

37 

31 

25 

27 

3S 

31 

39 

SO 

38 

35 

29 

49 

39 

26 

26 

34 

29 

25 

35 

38.2 

SPRRTR 

MBX 

74 

76 

75 

65 

54 

SO 

S3 

58 

61 

55 

S3 

48 

54 

52 

51 

51 

57 

54 

62 

58 

52 

62 

59 

58 

42 

47 

49 

49 

48 

48 

55  .7 

MIN 

60 

55 

61 

45 

34 

40 

33 

40 

36 

49 

46 

37 

30 

25 

27 

36 

32 

39 

50 

49 

3 1 

29 

48 

34 

26 

25 

33 

32 

27 

24 

37.8 

MATERLOO  I  nSM 

MBX 

74 

75 

70 

61 

53 

48 

51 

60 

61 

52 

S3 

48 

52 

39 

51 

SO 

53 

SS 

62 

S6 

53 

65 

63 

63 

45 

48 

49 

47 

43 

38 

54  .6 

MIN 

56 

51 

60 

42 

33 

36 

31 

37 

34 

48 

48 

36 

29 

26 

26 

35 

30 

37 

45 

42 

35 

30 

49 

38 

29 

24 

32 

30 

28 

29 

36.9 

SEE  REFERENCE  NO'ES  fOLLOMiNG  5IBII0N  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEnBER  1974 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25    26   21    28   29    30  31 


SOUIHEBST  0 
BLBION 

BROOKPORI  Dflfl  S2 
DUON  SPRINGS  RGR  C 
FBIRFIELD  RBOlO  HF  1  H 
HBRRISBURG 
nCLEBNSBORO  Z  ENE 
nr    CBRMEL    I  NNH 
nOUNT  VERNON 
REND  LBKE  DBM 
ROSICLBRE 


75  74  73 
62     59  59 


79  76  78 
61     55  55 


78  79  77 
63     57  58 


79  76  78 
62     61  62 


62     57  59 


64     61  58 


78  56  49 
51     38  39 


65  57  52 
56     40  43 


77  55  55 
52     38  39 


65  62  49 
60     40  38 


S3  58  63 
30     36  32 


50  52  62 
31     33  39 


54  59  63 
31     38  31 


50  52  5b 
32     40  37 


55  58  64 
31     35  32 


58  52  47 
47     46  36 


62  50  51 
48     48  37 


49     49  38 


58  52  51 
37     48  37 


62  56  54 
40     46  37 


68     54  50 


52  51 
32  26 


56  56 
31  29 


52 
29 


52  39 
28  26 


58  55  50 
34     30  30 


31     27  26 


43  55  40 
31     26  26 


59     55  48 

32     31  28 


SO  55  53 
34     36  39 


54  53  56 
33     33  41 


49     53  54 

28     34  37 


49  52  57 
30     32  37 


53     49  56 


59  59  53 
51     42  31 


66     64  54 

53     48  39 


SEE  REFERENCE  NOTES  fqllOHING  SIBTION  INDEX 
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64  64  55 

51  43  37 

54  59  53 
43  43  32 

66  65  52 

53  45  37 

55  60  55 
43  42  33 


55     62  56 


65  65  52 
52     48  41 


53     64  62 


62  68  65 
30     SO  42 


62  66  67 
27     50  40 


45  58  65 
26     27     4  1 


45     57  64 

29     29     4  1 


47  63  65 
27     32  41 


60  68  66 
28     43  40 


42     42  47 

27     27  32 


44     48  50 

28     24  37 


28     22  31 


26     22  24 


26     24  29 


43     46  48 

38     23  35 


56     55  51 


57  54 

30  27 


28     27  29 


49  52  50 
30     29  32 


56     S3  49 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

NOVCnBCR  1974 


X 

Onr  OF  MONTH 

STflr ION 

Q. 
O 

1  INI 

Tini 

1 

2 

3 

i 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

QC 

a 

URBRNR 

i 

MUX 
niN 

63 
61 

63 
61 

63 
61 

62 
60 

60 
55 

57 
50 

52 
50 

56 
52 

52 
49 

S2 
SO 

S3 
SO 

52 
SO 

50 
47 

47 
46 

46 
43 

43 
42 

44 

42 

44 

42 

45 
42 

47 
45 

47 
45 

4S 
42 

43 
42 

45 
43 

47 
45 

45 
41 

41 

38 

41 

39 

40 

39 

49.8 
47.3 

8 

tlflX 

niN 

62 
61 

61 
61 

6! 
61 

61 
60 

60 
57 

57 
55 

55 
53 

53 
53 

S3 
52 

S2 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
50 

50 
49 

49 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
45 

46 
45 

46 

46 

48 
48 

48 
46 

46 
45 

47 
46 

47 
46 

47 
45 

45 
43 

43 
43 

42 
42 

50-9 
49.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNO  SIRTION  INOEX 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  197* 


STOT ION 

NORIHHEST  01 
OIXON 

FREEPORT  HRSTE  HTR  PLI 
CflLvn 

nOLINE  HSO  BP 

nORR I  SON 
ROCKFORO  HSO  flP 

NORTHEHST  02 
BNIIOCH  2  NW 

fiURORfi  COLLEGE 

CMICfiGO  O'HORE  HSO  flP 

CHlCfiCO  MIDHSY  HSO  RP 

DE  KBLB 
OTTBHB 
PBRK  FOREST 

HESI  03 
LB  HRRPE 

nONMOUIH 

aUINCr  FBB  BP 

CENTRBL  04 
BLOOM INCTON  NORMOL 

DECBTUR 

L  INCOLN 

PEORIB  HSO  BP 

EBST  05 
HOOPESTON 

KBNKBKEE  HTR  POLL  CTL 
P IPER  CITY  3  SE 
PONTlflC 
URSBNB 

HEST  SOUTMHEST  06 
CBRLINVILLE 

SPRINCF lELD  HSO  BP 

HHIIE   MBLL    1  E 

EAST  SOuTmERST  07 
NEHTON  6  SSE 


SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN   ON  CNO 
HTR  EOUIV 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN   ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN   ON  GND 

SNOHFRLL 
SN   ON  GNO 
HTR  EQUIV 


SNOHFRLL 
SN  ON  GND 


SNOHFRLL 
SN   ON  GNO 


SNOHFRLL 
SN   ON  GNO 


SNOHFRLL 
SN   ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  CNO 


SNOHFRLL 
SN   ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFRLL 
SN   ON  GND 


SNOHFRLL 
SN   ON  GND 


DRY  OF  MONTH 


3     4      5     6  7 


9     10    1  1    12    1  3    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23    24    25   26    27   28    29    30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIHIION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEnBER  1974 


DRY  OF  MONTH 


STflT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ruscoLP 

VRNDHL in   2  NH 
HINOSOR 

SOUTHMEST  08 
RNNK   1  E 

CniRO  HSO  CI 

SPBRTB 

SOUTHESSI  09 
flLBION 

SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFHLL 
SN  ON  CNO 

SNOHf BLL 
SN  ON  GNO 

SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

I 

I 

?.S 
2 

I 

I 

I 

I 
T 

I 

I 

T 

2.S 
2 

I 
I 

T 
I 
I 

I 

SEE  REFERENCE  NO'ES  fOLLOHiNC  SIfltlON  INOEX 
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STATION  INDEX 


STflT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LU 

cr 
a 

QC 
Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES! 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL  .  STATE  POLICE  RADIO 

flLEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

13 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

fiLEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

C 

RLEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DflM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

flNNfi   1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J  .   BON  HARTL I NE 

RNTIOCH  2  NW 

0203 

0  2 

LAKE 

1 

4  2 

30 

88 

08 

752 

7  A 

7  A 

l-l 

THOMAS  G.   ROBINSON.  JR 

flRGONNE  NPTIONRL  LRB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

RSHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

C 

CHARLES  H  SCHUBACH 

flUGUSTR 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

680 

C 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

fiURORR  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

21 

690 

7P 

7P 

H 

AURORA  COLLEGE 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7R 

JAMES  R  MITCHELL 

BflRRINGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88 

09 

800 

MID 

MID 

FREDERICK  WUJCIK 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

4 

39 

4  1 

91 

03 

710 

7R 

MRS  JESSIE  M  ROBERTS 

BEflRDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7R 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

Sill   RFI  1  FVII  1  F    RFS  CNTR 

BELVIOERE   1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

4  2 

1  5 

88 

5  0 

R  1  ^ 

O  i  o 

r 

L 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8R 

NORMAN  D.  MELVIN 

BLOOMINGTON  WflTERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7R 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILLINOIS  STATE  UNIV 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  R.  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIR 

1  160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  156 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CRNTON   1  ESE 

1250 

03 

FUL  TON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

RRflin   STRTIAN  WRYS 

CRRBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

4  4 

1  u 

^  Q  n 

J  J  u 

7  fl 

'  n 

HUGH  B  BOYD 

CARL INVILLE 

1280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

JRCK  R.  CRMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

1  284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIRM  J.  PRRNGER 

CRRLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL I NTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8fl 

8R 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CRRMI   6  NW 

1296 

09 

WHI  TE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7R 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRRL IR 

1  386 

08 

MARION 

2 

38 

31 

89 

07 

510 

7R 

JAMES  E  GLASGOW 

CHRNNAHON  DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88 

1  7 

505 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

10 

680 

6P 

7R 

ORLIAS  A  PRICE 

CHENOA 

1475 

04 

MCLERN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

BP 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RRNDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7R 

RARF  R  T    W      GORR I S 

CHICAGO  CALUMET   TR  WKS 

1  522 

U  L. 

COOK 

3 

/I  1 

"i  1 

t\  u 

ft  ~i 

J  D 

c:  Q  o 

o  y  o 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  OIV 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

3 

4  1 

53 

87 

37 

600 

MID 

JOHN  GRUBER 

CHICAGO  MRYFRIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HRRE  WSO  RP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87 

54 

658 

MID 

MID 

c 

HJ 

N.-'TL  WERTHER  SERVICE 

CHICRGO  ROSELRND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICRGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  RACINE  PUMP 

1557 

02 

COOK 

3 

4  1 

49 

87 

4  1 

640 

c 

CHICRGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICRGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1  564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

61  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87 

44 

630 

c 

LniLHuU    MMICn    rur\  uiv 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

A  1 

A  1 

0  / 

Q  C 
J  D 

59  4 

1  2M 

1  2  M 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

4  1 

Al 

87 

45 

507 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIfl 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7R 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WRYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K.  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

695 

4P 

R .   E .   PI TRAT 

COBOEN  2  S 

1  775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

1  5 

540 

5P 

5P 

R.   G.  ANDERSON 

COULTERVILLE    1  SSW 

1944 

08 

RRNDOLPH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

510 

c 

C  WRRREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANV  I  LLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

nOKJUll   1  F     QFlJ DPP     PI  QMT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDR  C  SWICART 

DE  KRLB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DI  XON 

2348 

01 

LEE 

6 

4  1 

50 

89 

29 

590 

6P 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  RGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

DIXON  SPRCS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLERN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  R.  DEVINE 

DU  QUOIN   1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

4  1  0 

5P 

5P 

RRDIO  STRTION  WDQN 

EDELSTE I N 

2542 

04 

PEORIR 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWAROSV I LLE 

2679 

06 

MRDISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFF INGHAM 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

7P 

7A 

c 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

7R 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

tHIKdUKY  WRItRWDRKS 

2923 

05 

L I  V  I NGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FRIRF lELD  RROIO  WF Iw 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

1  9 

425 

7A 

7R 

RADIO  STATION  WFIW 

FRRMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7R 

c 

MRS  NORAH  YERGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 


14 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1974 


c  T  n  T  T  r\  K\ 

b 1 H 1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LuUN  T  Y 

o 
<r 
z 

a 

a 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  RNO 
TRBLES 

UdoLK Vt K 

PRECIP. 

Q_ 

> 
UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

3262 

0 1 

b 1 t  r nt  NoUN 

b 

42 

1  8 

89 

36 

750 

7fl 

7fl 

H 

cpccpnpT     UQCTir    uTR    PI  T 
rntlLrU'^'     MMOIC    nin  rLI 

cin  TOM    noM  IT 

3290 

0 1 

iju  I  T P  c  I  n c 
Wn 1  1 t  b  1  Ut 

4 

4  1 

54 

90 

09 

592 

7fi 

7fl 

U    O    LU»^iO    Ur  Cr«L7llNLL.no 

3312 

0  1 

JU  UHvltbb 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

BR 

GPLESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

77  1 

M  I  0 

M  I  0 

CITY  WRTERWORKS 

GfiLVR 

3335 

01 

HENRY 

1 

4  1 

10 

90 

03 

855 

7fl 

7R 

H 

RfllMRSON  F  .   Sni  TH 

L/tdnHKU    WUUUo    j\  rHKr\ 

3369 

02 

p  D 1 1 M  n  V 
LjKUNU  T 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

7fl 

7R 

ppRHDPn  unnncL  ctqtf  pk 

uCDnHrAU    nUUUO    OInIC  rn 

P  P  M  c  c  F  n 

3384 

0  1 

HENRY 

C 

D 

4  1 

27 

90 

1  0 

639 

M  I  0 

M  I  D 

MMMiriPQI      IITII  ITIF'^ 
ilUiNiLlrrlL    Ui  ILI  I  luO 

PTRCnM  PITY 

34  13 

05 

c  no n 
r  UKU 

1 

40 

28 

88 

23 

655 

7P 

PI   QnCTflMC     nOM  1Q 

ULHUolUNt    UHn  ItJ 

3455 

03 

ntNUtKbUN 

4 

40 

53 

9  1 

02 

538 

7R 

II    c;    PPRPt^    nP    PMP.  IWFPR^ 

UULLUiMUH    UHn  Dl 

3522 

09 

D  n  D  c 

r  Ur  t 

b 

37 

22 

88 

29 

354 

6R 

H 

II         rnRPc;    riF  PMfilWFFR^i 
U     0     LU"'0    ur  LINl/iriLLfAO 

p  n  1  n  c  M    1    M  ij 

3530 

03 

HUHnb 

I 

40 

07 

9 1 

02 

725 

5P 

6P 

P  D  Q  C  T  n  M 
LrKHr  1  UN 

3572 

06 

1  C  D  C  C  V 

Jt Kbt  ' 

4 

38 

58 

90 

27 

4  70 

7R 

PQtll      P  ORMflin 
rnUL    u  •  MnlNULU 

LjKHNU    lUWtK    d  IN 

3595 

08 

1  Q  P     C  1^  M 

JHL  r\buN 

4 

37 

40 

89 

3  1 

367 

7fl 

1  PPriY    K  HPKinFR^nM 
LLr\Ul     T\  t  nCINULiAOUlN 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

1  2 

550 

WILL IRM  C  .  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLflND 

7 

39 

15 

88 

10 

540 

7fl 

ORVIO  L  OWEN 

PDCCMUTI    1    C      1  C 

LfKc  t  N  V  I  L L  t    1  t 

3693 

06 

D  n  M  n 
DUNU 

£. 

38 

53 

89 

24 

580 

7fl 

nnrvULU    V%  *  UnVlO 

PDIPPCV/Il    1  C 

37  1  7 

06 

r  1  r\  t 

1 

39 

43 

90 

4  4 

700 

7P 

7fl 

U  Q  D  n  T  M 

nHKU  1  N 

3850 

06 

P  D  1    i-l  n  1  1  M 

L  HL  nUU  N 

1 

39 

09 

90 

37 

440 

5P 

HRUll  1  F    H  inHKJF^ 

UdDD  I  CQllDP 

nHK  K  1  ouUKL; 

3879 

09 

C  Q  1  IMC 

bHL 1 Nt 

b 

37 

4  4 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

n   vnP  P1TTMDW 

UDDDTCQllDP     riTCDnCQl  Dl 

nHKKlaDUKL)   UlorUoHL  rL 

3884 

09 

SflL I NE 

b 

37 

45 

88 

32 

360 

7R 

c 

TfTY    nic;Pn<^QI     PI  QWT 
LI  1  '     UlOruOnL  rLrinil 

HHVHNH    rUWtK    bIHI  1  UN 

3940 

04 

M  D  c  n  M 

"Hb  UN 

1 

40 

1  7 

90 

05 

4  64 

6P 

7R 

HQVQKIQ    PnuPR  CTTQTiriN 
nrlVniNn     rUMCiA     OIMI  lUIi 

HtNNtrlN    rUWtK  rLHNI 

4013 

0  1 

D  1  I  T  M  O  M 

r U 1 NHD 

1 

4  1 

1  8 

89 

1  9 

464 

5P 

5P 

5P 

HPWWFPTM    PnUPP    Pi  QNT 

LjTi    I    CDflDfl      O  CCII 

H 1 LLbbUKu  ^  bbW 

4  1 08 

06 

MHMTPnMC  Dv 

"UN  1  LrUn  t  K  T 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7R 

MR^    RirwQRn    T  PQTTIF 

HOOPESTON 

4  1  98 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

7  1  0 

6P 

7R 

c 

H 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRfiWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7R 

c 

CENTRRL    ILL  PUB  SVC  CO 

I LL 1 Nu 1 5  L 1  1 T   UHn    1  b 

4355 

01 

KUL  r\     I  bL  HNU 

4 

4  1 

25 

91 

01 

554 

BR 

c 

II    Q    rnppc;    HF    PNIP.  IKIPFR^ 
U    b    LUr\ro    Ur     L  INu  I  ML  C.  n  0 

JflCKSONV  I  LLE 

4442 

06 

M  n  D  P  P  M 

1 

39 

4  4 

90 

1  2 

6 1  0 

7R 

7R 

c 

Ul  nc    R  Q  n  1  n 
WL  Uo    r\  H  U  1  U 

jLKSE.iVlLLt   <;  bW 

4489 

06 

JE RSE  Y 

1 

39 

06 

90 

2 1 

630 

5P 

BR 

IPRciPYVll  1  P    ^Ur.    PI  QMT 

JULIET    BRHNUUN   KU  UHn 

4530 

02 

WILL 

1 

4  1 

30 

88 

06 

543 

M  I  0 

11       rnpp^;  np  PwriMPPRt^ 

U    O    LURro    Ur  C.'NUl'iL.C.nO 

JOL I E  T 

4535 

02 

WILL 

1 

4  1 

33 

88 

05 

550 

6P 

6P 

11 1            rnRRFfTinMPI  ttr 
ILL    Oi     LUrxi^LLilUiinL  Lir\ 

KHNKRKEt   WIK   rULL  LIL 

4603 

05 

r\  HNnHrV  1 1 

1 

4  1 

08 

87 

53 

642 

7fl 

7fl 

c 

H 

KQMKQKFF    UTR    Pfl    PTl  TTR 
rxrllMnnrxcc.    HI"    rU    LIL  Lir\ 

KflSKRSKIfl  R  NRV  LOCK 

4629 

08 

o  n  M  n  n  1  d  ut 
KHNUULrn 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

7R 

7fi 

c 

II         rnPPt^    nP  FWfiTMFFR^ 
U     O     LUrxrO     Ur  LiiUinii_L,r\0 

KE 1 TH5BURG 

4655 

0  1 

M  C  D  P  C  D 

n  t  K  L  t  K 

4 

4  1 

06 

90 

57 

550 

7R 

D  p  kl    P    kl  Y  1    T  W 

KEWRNEE   1  E 

4710 

0 1 

HENRY 

1 

4  1 

1 5 

89 

54 

780 

9R 

9fi 

KEWRNEE  SEWRGE  PLANT 

KEWRNEE  BRKER  PRRK 

4715 

01 

HENRY 

1 

4  1 

15 

89 

55 

800 

c 

KEWRNEE  BRKER  PARK 

L/  I  III     n  T  n 

K 1 NLH 1 U 

4739 

06 

PUDTCT IQM 

L  MK  i  b 1  1 HN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7R 

Rl  inni  PH     1    K  I  NK  IP 
f^UUULrn    yj    T\  \  viT\  w  sjr\ 

LOGON  2  E 

4805 

04 

M  n  D  C  Li  P  1  1 

nHKbnHLL 

1 

4  1 

0 1 

89 

2 1 

6  1  4 

5P 

5P 

MR<^      n    R    PPPP  IR 
lino*     U»D«rr1LL«  JIa. 

LH  HRRrE 

4823 

03 

u  Q  M  p  n  p  I* 
nH NL UL  n 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7R 

H 

IQPK    H  9HQRPP 

L  RNRRK 

4879 

01 

P  Q  D  D  n  1  1 

L  HKKUL  L 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

RflYPF    n  HIIMPHRFY^ 

Lfl  SRLLE    1  S 

4923 

02 

1  Q   c  o  1  1  r 
L  H    bHL  L  t 

1 

1 

4  1 

1  9 

89 

06 

460 

7fi 

11 1    nppT - TRQN^pnR T QT 1 nw 

ILL     ULi    I      inrll'IOiU'^  'Ml  lU'" 

LflWRENCEV  I  LLE 

4957 

07 

1  n  1 1 D  c  kl  p  c 
L  HWK t  NL  t 

/ 

38 

4  3 

87 

4  1 

4  4  7 

7R 

PQi  u  I  M  1  RFYKini 

LMLvin    L«  nciiNULUO 

L  I  NCOLN 

5079 

04 

LOGON 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7R 

H 

VFRKinW    P       P. PHI  RQPH 

LINCOLN  LOG  CRBIN  PK 

5089 

07 

COLES 

"7 

1 

39 

23 

88 

1  2 

655 

c 

IfmFPH    F    1   TTTI  PTnW 
JUOCrn    r  LlllLLlUn* 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5  1  36 

02 

WILL 

1 

4  1 

34 

88 

05 

585 

c 

CHICAGO  SRNITRRY  OIST 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JRME5  F .  MORGAN 

MRCK  I  NRW 

5272 

04 

T  P  "3  C  P  1  C  1  1 

1 H^  t  Wt  L  L 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

PQPt   IP    H  Kllll 
LMr\LlL    n  nULL 

MflCOMB 

5280 

03 

Mf~nPMPl  iPLl 

"L  UUNUULjH 

1 

40 

28 

90 

40 

6  1  0 

7R 

wpRMF  p.FFR 

MRKRNOR    1  NW 

5294 

08 

t  n  r"    c  p  M 
JHL  fxbUN 

4 

37 

38 

89 

1  4 

680 

6P 

6P 

HQRVP Y    R      HQRTI  IMF 

MRRENGO 

5326 

02 

M  f  LJ  C  k  1  D  V 

nL  Ht  NK  Y 

6 

42 

1  5 

88 

36 

820 

6P 

6P 

nMrruLU    n  I  UC 

MRR I E  T  Tfl 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRlinV    M    PWP.I  I 

MARION   4  NNE 

5342 

08 

1  1  T  1    1    T  Q  M  C  P  M 

WILLI HnbUN 

37 

46 

88 

54 

4  77 

7fl 

7fi 

MR^    Mil  HRPn    K    M  1  PKinNF 
ltr\o     IIILUHLU     r\  lliUI'»U''L 

MRROR   1  W 

5364 

04 

M  n  p  p  M 
"HL  UN 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

1  1  nvn    1    ^  I  MP^nw 

LLU'U     J»  OltlrjUt'i 

MRRSEILLES  LOCK 

5372 

02 

1    P     C  P 1   1  c 

LH  oHLLt 

1 

4  1 

20 

88 

45 

486 

M  I  0 

M    c:    pnppQ    pp  pwniWFFR^^ 

MRRSHRLL    1  E 

5380 

07 

CLRRK 

7 

39 

23 

87 

41 

575 

5P 

5P 

ERNEST   THOMAS  PINE 

MfiSON  CITY    1  NW 

5413 

04 

MflSON 

1 

40 

1  3 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JRMES  M.  MC  DONALD 

MRT  TOON 

54  30 

07 

COLES 

7 

o  o 

9  1 
c  1 

7 1  8 

M  I  0 

M  I  0 

P.FWP  FRQWPIQ 

MCHENRY  LOCK  RNO  DRM 

5493 

02 

M  r*  Lj  c  k  t  D  V 

rlLnt  NK  Y 

1 

42 

17 

88 

1  4 

742 

c 

riRVll  1  P    UJ    P.IM  1  QMP. 
unviLLL     n  UULLnrju 

MCLERNSBORO  2  ENE 

5515 

09 

l_i  D  M  T  1     T  P  M 

HHrl  1  L  1  UN 

b 

38 

06 

88 

30 

480 

7R 

7R 

RlPHQRn    P.  RRnUJW 

MEDORR 

5539 

06 

kt  ri  r~  n  I  1 D  i  ki 

MHCOU" 1 N 

I 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

M     F  nnnPF 

II.     r  .  UUUUC 

MINONK   3  NE 

5712 

04 

LR  SRLLE 

1 

40 

56 

89 

00 

750 

6P 

6P 

MI*^^   KDY  riQ^^PQRnn 

I'lOO    mMI  UMOrrlnUU 

MOLINE  WSO  flP  R 

5751 

01 

ROCK  15LHNU 

6 

4  1 

27 

90 

30 

582 

MID 

MIO 

c 

HJ 

KJQTl      LlFQTt-lFP  QFRV/TPF 

MONMOUTH 

5768 

03 

WRRREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MR^     T  MP  7    M       F  t  Kll  FY 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

05 

PIHTT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7fl 

MRS.   LUCILLE  A  BUCHRNRN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

21 

88 

26 

520 

7H 

RRY  WEBB 

M  n  D  D  (  c  n  M 
nUnK 1 oUN 

5833 

01 

uM I TFS I DF 

Dill  IL^iJlUl- 

6 

4  1 

49 

89 

58 

603 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORRISONVILLE 

5841 

06 

CHRIST IRN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLRRO 

MT  CRRMEL    1  NNW 

5893 

09 

WfiBRSH 

7 

38 

26 

87 

46 

485 

7R 

7R 

c 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CRRROLL 

5901 

01 

CRRROLL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

4P 

8R 

LAWRENCE  IRWIN 

MOUNT  OLIVE    1  E 

5917 

1 

06 

MRCOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7R 

HRROLO  MRRBURGER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 

15 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1974 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

Q 

LfiTITUOE 

u. 
c: 

c: 
z 
z: 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 
5 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES! 

MOUNT  PULRSKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

1  7 

645 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

5P 

HOMER  L  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7A 

7fl 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

MOWEflQUfl 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A.  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

60 1  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

5  1  5 

6P 

6R 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DflM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

9  1 

03 

548 

7fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWTON  6  3SE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7R 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CRRNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

21 

88 

51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

PALEST  I NE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.   M.  GflODIS 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7fl 

C  E.  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66  1  0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

CITY  OF  PRRIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87 

4  1 

710 

MID 

MID 

H 

PRRK  FOREST  WATER  CO 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

41 

88 

59 

895 

7R 

7R 

ROBERT  G.  WARD 

PRYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

780 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WSO  AP  R 

671  1 

04 

PEOR  I  A 

1 

40 

40 

89 

4  1 

652 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87 

48 

722 

6P 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

P I  PER  CITY  3  S£ 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

P  I  KE 

4 

39 

37 

90 

48 

670 

c 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

686  1 

06 

PIKE 

4 

39 

27 

90 

52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONT  I  AC 

6910 

05 

L  I  V  I NGSTON 

1 

40 

53 

88 

37 

647 

5P 

7A 

H 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE    I  N 

7004 

04 

PEOR  I  A 

1 

40 

57 

89 

46 

700 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWRRT 

PROPHETSTOWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89 

57 

610 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  GIBSON 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

475 

7A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 

RRNTOUL 

7150 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

19 

88 

1  0 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  3 

90 

00 

4  50 

5P 

OL I N  F .  KETTELKAMP 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88 

59 

455 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

4  1 

56 

89 

1  1 

820 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  REID 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

01 

W  I  NNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

MID 

MID 

c 

HJ 

NR'^L  WEATHER  SERVICE 

ROS  I  CLARE 

7487 

09 

HARD  I N 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS   H  WALLACE 

RUSHV I LLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

33 

660 

7A 

7fl 

CITY   OF  RUSHVILLE 

SRINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7R 

JUDSON  E  .  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MAR  I  ON 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT  I  N 

5 

37 

43 

88 

1  1 

400 

7R 

JAKE  H .  STEWART 

SHELBYVILLE  DflM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  I  DELL 

7952 

05 

VERM  I L I  ON 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7fl 

THELMR  LRNE 

SKOKIE  N  SIDE   TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42 

01 

87 

43 

600 

c 

CHICRGO  SRNITRRY  DIST 

SPARTfl 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

43 

540 

6P 

6P 

H 

WILLIRM  H.  MORGAN 

SPARTR  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

07 

89 

43 

500 

c 

B  E  LRTTA 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STICKNEY  W  SIDE   TR  WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

4  1 

49 

87 

46 

640 

c 

CHICAGO  SRNITRRY  DIST 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90 

00 

1020 

6P 

6P 

RICHRRD  J.  TOWNSEND 

STRERTOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88 

48 

650 

6P 

LRRRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN   I  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

35 

88 

37 

690 

c 

MFRI  F   F    1 flSH 

TISKILWA 

8604 

01 

BUREAU 

1 

4  1 

17 

89 

30 

512 

6P 

6P 

ORVILLE  L.  WERVER 

TOULON 

8630 

04 

STARK 

1 

4  1 

05 

89 

52 

765 

5P 

E  H  DODEN 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

1  7 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  flSSN 

URBANR 

8740 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICR  STARVED  ROCK  DRM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

454 

MID 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDRLIR  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7fl 

7fl 

C 

H 

MRS  BEULAH  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

6P 

WARREN  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

1  3 

515 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89 

35 

760 

6P 

BP 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

C 

AUGUST   T.  ROSENBERG 

WHILKLUU     1  How 

9002 

08 

MuNKUt 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

5P 

8A 

EUGENE  L.   MC  MURTRY 

WHTERMflN   1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

4  1 

46 

88 

45 

790 

c 

PAUL   T  LEIFHEIT 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WGFR 

WflUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6R 

5A 

RADIO  STATION  WKRS 
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SinriON  INDEX 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1974 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


WRYNE  CITY 
WENONO 
WEST  SPLEM 
WHEflTON  3  SE 
WHITE  HRLL  1 
WILCOX 
WINDSOR 
YflTES  CITY 


9040 
9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9354 
9816 


WRYNE 

MRRSHRLL 

EOWRRDS 

DU  PPCE 

GREENE 

CLRY 

SHELBY 

KNOX 


38  21 

41  04 

38  31 
41  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


88  35 

89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  19 
88  36 
90  01 


450 
685 
445 
680 
578 
460 
685 
675 


6P 


7R 


MRS  BRENDO  D  HIRTT 
WRLTER  J.  WENZLRFF 
CITY  OF  WEST  SPLEM 
MORTON  PRBORETUM 
WHITE  HRLL  PUMPING  STR 
HUGH  C  LYNN 
ORRIS  R  SENG 
ORP  L.  BELL 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  he  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Servict-  Oltices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation"   l.ihlt,  Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  huiir=,  iiiding 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowlall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19AI-1970, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  mln  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  misslngi   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"   table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

"    P?eclpitatlon''Data'')"^  ^"^^ '     ''"'^^^  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

?,T,°J-'^l?,^-,m^  f  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 

i  "/"'y  amo^hts  ai-f  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  ^age,   except  where  Indicated 

by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MlSSISSlPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  elther^jnlssing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospherj 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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temperrtur:  and  precipitation  extremes 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 

LOWEST  lEMPERflTURE: 

GREATEST   TGTflL   PREC I P I TRT I  ON  : 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 

GREATEST  DEPTH  OP  SNOW  OR  ICE: 


3  STATIONS 

3  STATIONS 
DIXON  SPRINGS  ACR  C 
STOCKTON 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 
GLADSTONE  DAM  18 


63 
3 

4  .23 
.78 
1  .28 
16.3 

10 


DATE  31* 
DATE  22* 


SUPPLEMENTAL  DRTR 


HIND 

ISPEEO  -  n.P.H. I 


RELATIVE  HUMIDITY 
BVERBCES- 
PERCENT 


SIONDORD  OF  HUE 

CENTRAL 
00     06     12  18 


NUMBER  OF  DRTS  HITM 
PRECIPITPTION 


RIRO    WSO  CI 

:hICAGO  0  HARE  WSO  AP 

:hicrgo  WSO  ap 

10L INE  WSO  AP 
'EORIA  WSO  AP 
iOCKFORD  WSO  AP 
(SPRINGFIELD  WSO  AP 


24 
23 
26 

22 
25 
23 


3.0 
2  .8 
2.4 
2.3 
1  .7 
3.3 


10.1 
9.3 
9.2 
9.4 
9.0 

11.1 


29 

29^ 

26 

26 

23 

23^ 

29 


18 

01 
02* 
16  + 

22 
01 
22 


80 
84 
82 
88 
84 
89 


84 
87 
83 
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40 

.  4 

27 

•  6 

34 

0 

56 

24 

17 

10. 

954 

0 

4 

22 

0 

2.28 

.57 

.43 

31 

2  .8 

3 

1 

7 

0 

0 

OLNEY  2  S 

42 

.4 

29 

.5 

36 

0 

1  .3 

58 

23 

16 

9 

892 

0 

2 

20 

0 

3.25 

.23 

1  .17 

31 

4  .0 

2 

1 

9 

1 

1 

PALEST INE 

42 

.0 

30 

.  I 

36 

1 

2.4 

57 

23 

13 

9 

8B7 

0 

2 

19 

0 

2.63 

.39 

.84 

31 

5.0 

3 

1 

8 

2 

0 

PRRIS  HRTERHORKS 

40 

.5 

28 

.5 

34 

5 

2.9 

52 

6 

12 

9 

941 

0 

3 

24 

0 

2  .86 

.08 

.62 

31 

7.0 

5 

1 

8 

1 

0 

SALEfl 

4  3 

.  S 

28 

-8 

36 

2 

59 

23 

IS 

26. 

868 

0 

1 

20 

0 

2.49 

.85 

31 

1  .2 

1 

1 

7 

2 

0 

TUSCOLA 

40 

.1 

28 

.5 

34 

3 

50 

1  4 

12 

9 

945 

0 

1 

23 

0 

2.55 

.17 

.70 

7 

5.0 

2 

2. 

7 

1 

0 

VANORLIA  2  NH 

40 

.6ri 

26 

.0 

33 

3M 

56 

24 

1  1 

10 

978 

0 

4 

23 

D 

2.03 

.46 

31 

9 

0 

0 

HINDSOR 

40 

.  1 

28 

.4 

34 

3 

2.7 

49 

29- 

1  3 

9 

945 

0 

2 

22 

0 

2.68 

.10 

.72 

31 

7.0 

4 

1 

8 

2 

0 

DIVISION 

34 

7 

2.3 

2.48 

-  .21 

4  .2 

■       ■  ■ 

SOUTHHEST  08 

BNNA   I  E 

44 

.6 

29 

.8 

37 

2 

.5 

56 

24. 

17 

9 

853 

0 

1 

23 

0 

.90 

24 

3.0 

1 

1 

1 

0 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

43 

.5 

28 

.0 

35 

8 

58 

23 

14 

25. 

898 

0 

0 

20 

0 

1  .30 

.53 

31 

4 

1 

0 

CAHOK IB 

42 

.  3 

25 

•  3 

34 

3 

59 

24 

10 

9 

944 

0 

3 

23 

0 

0 

2.05 

.94 

31 

3  .0 

3 

1 

S 

0 

CRIRO  H30  CI  R 

46 

.0 

32 

.  1 

39 

1 

.0 

63 

31 

20 

9 

795 

0 

1 

n 

0 

2.59 

-   1  .35 

.55 

24 

T 

0 

8 

[ 

0 

CBRBONOBLE  SEHBGE  PL 

44 

.4 

27 

.6 

36 

0 

-  .8 

59 

24 

17 

9. 

893 

0 

1 

25 

0 

2  .52 

-  .63 

.82 

24 

1  .5 

1 

2* 

8 

] 

0 

CBRLYLE  RESERVOIR 

4  1 

•  2 

27 

.5 

34 

4 

2 

59 

24 

IS 

10. 

944 

0 

5 

22 

0 

0 

1  .89 

-  .60 

.40 

31 

2 

1 

7 

0 

0 

COBDEN  2  S 

4  4 

.  7 

29 

.  1 

36 

9 

57 

24* 

1 5 

9 

862 

0 

1 

23 

0 

2.73 

.  59 

24 

2  .0 

2 

1 

8 

1 

0 

Du  Quoin  i  nnm 

KASKASKIR  R  NAV  LOCK 

42 

.8 

27 

.0 

34 

9 

59 

24 

14 

9 

926 

0 

3 

25 

0 

1  .35 

.41 

31 

1  .0 

1 

1 

6 

0 

0 

HBKBNOA   1  NH 

45 

.  1 

29 

.7 

37 

* 

58 

24. 

IS 

9 

847 

0 

2 

20 

0 

2 . 37 

.60 

24 

2  .0 

2 

1 

7 

2 

0 

MARION  4  NNE 

43 

•  1 

26 

.0 

34 

6 

59 

24 

1  3 

10. 

937 

0 

1 

28 

0 

2.43 

-65 

.46 

24 

4  .8 

2 

2 

1  1 

0 

0 

NASHVILLE  4  NE 

42 

.7 

29 

.7 

36 

2 

58 

23 

16 

9 

885 

0 

1 

18 

0 

2.05 

-  .66 

.38 

7 

2.9 

3 

2 

7 

0 

0 

SPARTA 

HATERLOO   I  HSH 

43 

.9 

28 

.2 

36 

1 

59 

23 

12 

4 

692 

0 

2 

20 

0 

.52 

31* 

4.0 

4 

1 

2 

0 

DIVISION 

36 

1 

-      .  1 

2.13 

-  .91 

2.4 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

43 

■  6 

30 

.0 

36 

8 

60 

23 

IS 

9 

663 

0 

2 

20 

0 

3.32 

-  .08 

.84 

30 

3.0 

2 

1 

9 

2 

0 

BROOKPORT  OBM  52 

46 

.SM 

30 

.7r 

38 

6M 

17 

4 

608 

0 

1 

21 

0 

4  .04 

.26 

.90 

24 

T 

T 

2 

1  1 

2 

0 

DIXON  SPRINGS  RGR  C 

45 

.  7 

30 

.  1 

37 

9 

60 

23 

1  6 

18* 

833 

0 

1 

20 

0 

4  .23 

1  -28 

24 

1  .5 

2 

1 

10 

2 

1 

FRIRF lELO  RADIO  HF IH 

41 

.5 

27 

.2 

34 

4 

-   1  .0 

61 

24 

15 

10- 

94  1 

0 

4 

23 

0 

2  .51 

-  52 

.44 

6 

3.0 

1 

2. 

9 

0 

0 

HARR I SBURC 

46 

•  6 

30 

.9 

38 

8 

1  .5 

63 

23 

IB 

9 

809 

0 

1 

20 

0 

2  .65 

-  .73 

-61 

7 

3.0 

1 

1 

10 

2 

0 

MCLERNSBORO  2  ENE 

MT  CARMEL   1  NNH 

MOUNT  VERNON 

43 

•  0 

28 

.4 

35 

7 

.7 

59 

24 

16 

9 

898 

0 

1 

20 

0 

2.54 

.4  1 

.45 

24 

T 

0 

9 

0 

0 

RENO  LAKE  DAM 

42 

.7 

27 

.8 

35 

3 

60 

24 

1  3 

18 

914 

0 

1 

23 

0 

2.83 

-54 

24 

I 

0 

1  1 

1 

0 

ROSICLARE 

46 

.  4 

3D 

.9 

38 

7 

63 

31 

17 

18* 

809 

0 

0 

21 

0 

4.11 

.45 

.81 

24 

I 

I 

I 

1  1 

2 

0 

DIVISION 

37 

0 

.8 

3.28 

-  .03 
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GALESBURG 
GLADSTONE  DAM  16 

GOLDEN   1  NU 
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FARfCR  CITY 
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L INCQLN 

MACKINAW 
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MOUNT  PULASKI 

PEORIA  USO  AP  / 

PETERSBURG  3  SSW 
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EAST 
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DANVILLE 
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srflrioN  INOE 


DRILY  PRECIPITnTION 


STflT ION 


fcCST  50UTMk«ST 

«L  TON  0«n  26 
BAROr 

BCAROSTO^ 

CARL INVILLC 

COWARDSVILt.C 
GRAr  TOn 

cReeNvuLC  1  e 

GRIGGSvILLC 
HARD  IN 

HlLLSeSRO  2  ssu 
JflC^SOMVILLC 
jCRSCtvULE  3  4H 
«  INCAIO 
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WUNT  OL  Ivt   1  C 
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PLEftSAMT  HILL 
SPRINCrjCLn  WSO  AP 
VIROCH   1  N 
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FLORA  9  HU 
GREENUP 

HUT^ONVILLE  PObCR  PL 
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l-RRSHALL    1  E 
fiATTOON 
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fiEwTOfi  6  SSE 

OLNEr  2  S 
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PARIS  UATtRUOfiKS 

SAINTt  f*»RIE 

SALEM 

TUSCOLA 
VANDAL lA  i  NH 
UILCOX 
UINOSOR 


BELLEVILLE  SO  ILL  UNIv 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CAR60N0ALE  SEMAOE  PL 

CARLTLE  RESERVOIR 

CENTRAL lA 

CHESTER 

COeDCN  2  S 

DU  QUOIN    1  NNU 

GRAND  TOKR  3  N 
KASKASKIA  R  NAV  LOCH 
nAKANOA    1  NU 
rvMlOn  4  nnC 
NASHVILLE   4  NE 

PRAIRIE  DU  ROChER  lUSU 

RED  BUD 

SPARTA 

bMTCRLOO    1  USM 


SOUTHEAST  00 
ALBION 

6ENT0N  FOREST  SERVICE 
BROORPORT  DAM  %2 
CARMI  6  NU 
DIXON  SPRINGS  ACQ  C 

rAIRFiCLD  RADIO  kf'iu 
GOLCONDA  DAM  51 
HARRISBURC 

HARfilSBuRG  DISPOSAL  PL 
rCLEANSBORO  2  EHE 

TT  CARfCL    1  "NW 
rOUNT  vERHON 
REND  LAKE  DAn 
ROSICLARE 

SHAmEETOkn  NEH  TOkVt 
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sinnoN  iNDf 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
cr 
ir 

27 

28 

29 

30 

3  1 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

g 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

IS 

15 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

cr 

NORTHWEST  Ql 

flLEDO 

MAX 

33 

32 

29 

32 

40 

40 

40 

35 

26 

41 

41 

36 

40 

42 

43 

35 

29 

33 

31 

33 

31 

44 

41 

36 

35 

35 

35 

38 

4  1 

37 

35 

36.2 

niN 

27 

I  7 

6 

22 

1  7 

^' 

16 

3  3 

27 

20 

I  5 

1  5 

20 

I  7 

1 5 

25 

23 

1  5 

1  6 

29 

OIXQN 

MAX 

35 

35 

33 

30 

40 

36 

40 

35 

27 

42 

40 

35 

36 

41 

36 

33 

28 

30 

29 

31 

30 

38 

39 

32 

25 

35 

35 

37 

37 

32 

37 

34  .6 

MIN 

29 

24 

1 5 

24 

21 

32 

30 

32 

26 

20 

1 6 

1  6 

1  5 

1  7 

8 

22 

20 

1  4 

1  3 

27 

FREEPORT  HfiSTE  HTR  PLT 

MAX 

34 

33 

38 

30 

26 

38 

37 

36 

26 

26 

4  1 

40 

35 

36 

39 

34 

25 

29 

27 

29 

28 

37 

39 

27 

25 

34 

34 

36 

36 

39 

33.3 

MIN 

29 

22 

15 

30 

32 

33 

22 

1  6 

1 9 

1  4 

16 

1  5 

1  7 

1  8 

15 

9 

n 

FULTON  OBM  13 

MAX 

34 

34 

36 

31 

30 

37 

37 

36 

28 

26 

40 

39 

34 

35 

41 

40 

33 

25 

30 

28 

32 

26 

39 

36 

26 

26 

35 

35 

37 

37 

35 

33.6 

MIN 

3 1 

26 

20 

18 

18 

20 

32 

32 

32 

22 

20 

1  9 

1  6 

1  B 

22 

2  1 

22 

16 

15 

1  1 

GflLVfl 

MAX 

32 

31 

31 

27 

32 

37 

4  I 

36 

24 

26 

42 

40 

34 

36 

42 

36 

32 

23 

31 

30 

33 

27 

40 

37 

27 

24 

33 

33 

36 

39 

37 

33.2 

MIN 

26 

22 

10 

27 

27 

30 

33 

32 

20 

1 6 

1 6 

1  9 

25 

15 

26 

25 

1  3 

15 

1  B 

GENESEO 

MAX 

33 

33 

30 

32 

37 

36 

36 

34 

27 

42 

40 

33 

39 

40 

43 

35 

26 

31 

30 

31 

30 

41 

36 

32 

26 

34 

35 

38 

40 

36 

35 

34  .6 

MIN 

29 

16 

32 

32 

3  4 

25 

20 

1  7 

1  6 

2 1 

g 

9 

26 

1  6 

15 

1  7 

29 

HENNEPIN  POWER  PLRNT 

MAX 

35 

36 

32 

26 

34 

48 

42 

37 

28 

45 

37 

36 

39 

42 

43 

37 

31 

32 

34 

33 

33 

42 

41 

35 

34 

38 

39 

4  1 

34 

36 

36.7 

MIN 

29 

25 

26 

15 

35 

28 

32 

34 

3  ( 

23 

20 

1 6 

1  6 

25 

6 

2 1 

26 

30 

25 

26 

KEHfiNEE   1  E 

MAX 

32 

34 

31 

28 

32 

38 

42 

36 

24 

30 

43 

38 

36 

37 

43 

36 

33 

24 

31 

31 

32 

32 

40 

37 

29 

25 

32 

34 

37 

39 

37 

34  .0 

MIN 

25 

22 

27 

3 1 

32 

32 

2  1 

1  4 

20 

1  9 

25 

Q 

I  B 

23 

1  5 

1  ] 

22 

30 

^' 

26 

26 

22.1 

nOL [NE  WSO  flP 

MAX 

33 

34 

28 

31 

39 

39 

37 

34 

29 

45 

40 

36 

39 

41 

43 

36 

25 

32 

30 

31 

30 

42 

40 

32 

28 

36 

35 

39 

41 

39 

34 

35  .4 

MIN 

30 

14 

15 

15 

35 

27 

35 

25 

22 

1  7 

1  4 

2  1 

4 

7 

2  1 

1  6 

1 6 

1  9 

30 

3  3 

32 

24 

29 

nORRISON 

MAX 

35 

37 

35 

31 

39 

39 

35 

34 

27 

42 

41 

37 

36 

41 

38 

34 

30 

31 

30 

32 

30 

39 

39 

37 

29 

37 

36 

36 

37 

39 

37 

35.5 

MIN 

28 

30 

33 

32 

30 

22 

1 8 

1  6 

1  2 

25 

5 

1  6 

2 1 

1 6 

1  0 

26 

32 

30 

23 

28 

22.3 

HOUNT  CHRROLL 

MAX 

34 

35 

34 

31 

36 

36 

37 

32 

25 

39 

37 

36 

36 

38 

40 

33 

29 

29 

29 

30 

30 

36 

37 

33 

26 

34 

35 

37 

37 

34 

35 

34  .0 

MIN 

29 

21 

1  7 

28 

30 

33 

29 

20 

1  7 

1  6 

1  ] 

22 

g 

1  4 

1  3 

1  4 

7 

26 

3 1 

28 

25 

20.0 

PfiW  pnw 

MAX 

32 

32 

31 

32 

31 

37 

39 

36 

24 

30 

41 

37 

32 

37 

40 

39 

32 

24 

27 

30 

32 

30 

36 

36 

27 

32 

33 

34 

34 

35 

36 

33  .2 

MIN 

28 

25 

16 

27 

27 

3 1 

35 

32 

22 

1  6 

1  4 

23 

22 

3 

1 5 

2  1 

1  2 

I  9 

23 

26 

25 

26 

21  .3 

ROCHELLE  S  NW 

MAX 

35 

36 

33 

31 

37 

37 

37 

35 

25 

40 

38 

35 

35 

37 

40 

35 

31 

29 

30 

30 

31 

34 

37 

34 

25 

33 

34 

36 

36 

35 

35 

34  .  1 

MIN 

30 

24 

15 

18 

20 

32 

3 1 

34 

30 

22 

1  8 

1 6 

1  3 

24 

I  2 

1  5 

1  5 

]  3 

B 

27 

32 

3  1 

22 

25 

22.2 

ROCKFORO  WSO  HP 

MAX 

34 

37 

30 

30 

38 

36 

37 

34 

25 

41 

39 

31 

34 

37 

40 

34 

28 

28 

29 

31 

31 

34 

35 

31 

23 

33 

33 

35 

36 

35 

34 

33.3 

MIN 

30 

17 

14 

8 

15 

32 

32 

12 

6 

20 

21 

23 

30 

31 

33 

26 

17 

17 

16 

1  4 

8 

B 

19 

15 

6 

6 

29 

32 

32 

2C 

29 

20  .  1 

STOCKTON 

MAX 

30 

36 

31 

29 

37 

36 

34 

34 

24 

40 

39 

40 

34 

35 

36 

33 

34 

28 

27 

29 

27 

39 

31 

25 

25 

33 

33 

36 

35 

38 

34 

33.0 

MIN 

28 

20 

16 

16 

20 

33 

31 

1  1 

6 

18 

25 

23 

29 

30 

32 

26 

18 

14 

13 

IS 

18 

13 

15 

15 

15 

12 

28 

32 

29 

20 

28 

21  .0 

riSKILWB 

MAX 

34 

34 

31 

34 

41 

46 

43 

35 

27 

44 

37 

36 

38 

42 

42 

36 

31 

32 

31 

33 

32 

40 

41 

35 

32 

34 

34 

36 

39 

40 

35 

36.3 

MIN 

29 

24 

12 

25 

1  3 

33 

35 

23 

1  1 

16 

23 

29 

31 

33 

36 

30 

22 

19 

21 

19 

24 

15 

21 

20 

16 

1  3 

29 

32 

29 

27 

29 

23.9 

HflLNUT 

MAX 

33 

33 

30 

30 

38 

39 

37 

37 

26 

42 

39 

33 

36 

39 

40 

41 

27 

30 

31 

31 

29 

37 

39 

34 

24 

33 

33 

37 

38 

38 

34 

34.5 

MIN 

20 

g 

2  3 

1  9 

30 

35 

2  1 

g 

20 

27 

26 

28 

3  ] 

34 

27 

20 

1  7 

1  9 

1  6 

1  9 

7 

24 

22 

1  2 

1  5 

26 

30 

30 

24 

30 

22.5 

NORTHEPST  02 

fiNTIOCH  2  NH 

MAX 

35 

36 

42 

31 

33 

43 

40 

3b 

28 

27 

42 

40 

36 

36 

39 

43 

35 

27 

29 

32 

32 

29 

40 

42 

32 

23 

33 

36 

35 

37 

40 

3S.3 

MIN 

22 

25 

30 

33 

3  3 

26 

1  2 

1  7 

I  7 

7 

I  3 

1  6 

1  3 

1  5 

29 

3 1 

2 1 

1 9 

21.1 

HURORfl  COLLEGE 

MAX 

34 

42 

35 

34 

41 

44 

40 

35 

26 

42 

42 

37 

39 

40 

43 

35 

30 

30 

31 

31 

32 

36 

38 

34 

30 

36 

33 

36 

36 

36 

35 

35.9 

MIN 

27 

34 

33 

20 

2 1 

23 

29 

30 

3 1 

35 

30 

2  3 

1  9 

20 

1 9 

2  3 

g 

22 

23 

1  3 

28 

30 

30 

27 

32 

24.2 

BflRRINOION 

MAX 

36 

43 

31 

34 

41 

41 

39 

33 

25 

40 

40 

33 

39 

39 

42 

35 

30 

30 

30 

32 

32 

39 

34 

33 

21 

32 

33 

36 

37 

39 

34 

34  .9 

M  I  N 

35 

32 

7 

25 

25 

29 

32 

32 

26 

1  5 

1  7 

1 9 

1 6 

1  3 

7 

24 

1  6 

1  (3 

1  1 

27 

30 

32 

2  I 

30 

22  ■  1 

CHICAGO  GRUNT  PRRK 

MAX 

37 

42 

35 

34 

43 

45 

41 

36 

26 

40 

40 

37 

40 

39 

42 

36 

31 

32 

31 

32 

33 

41 

4  1 

34 

24 

3C 

34 

35 

38 

36 

35 

36.1 

M  I  N 

35 

1 6 

25 

32 

30 

3 1 

36 

3 ) 

22 

24 

2  4 

32 

34 

32 

32 

27.5 

CHICBGO  O'hSRE  WSO  flP 

MAX 

36 

43 

33 

34 

42 

45 

40 

36 

25 

41 

40 

35 

40 

4  1 

4  ~ 

35 

30 

32 

31 

34 

33 

42 

4  1 

34 

22 

30 

34 

35 

38 

37 

36 

36  .2 

M  I  N 

32 

26 

2  3 

26 

22 

30 

35 

1 6 

1  1 

24 

25 

3 1 

32 

35 

35 

30 

1  9 

\  7 

2  1 

1  E 

1  2 

25 

2  1 

1  I 

29 

33 

34 

27 

34 

24  .2 

CHICAGO  UNIVERSI TT 

MAX 

37 

44 

44 

36 

44 

45 

46 

41 

28 

40 

42 

40 

40 

42 

43 

43 

36 

26 

33 

31 

35 

34 

4; 

40 

35 

3C 

35 

37 

39 

4  1 

4  1 

38  .5 

M  I  N 

32 

34 

3  1 

33 

28  .5 

CHICAGO  fllOwAr  WSO  AP 

MAX 

36 

43 

34 

34 

42 

47 

40 

36 

26 

42 

39 

36 

41 

42 

43 

37 

31 

32 

32 

33 

34 

42 

42 

35 

24 

32 

35 

38 

41 

39 

35 

36.9 

M  I  N 

3 1 

29 

26 

27 

24 

3  J 

35 

]  7 

1  2 

24 

26 

3  1 

3[ 

35 

33 

32 

33 

29 

32 

25  .4 

GE  KBLB 

MAX 

33 

37 

34 

31 

40 

38 

38 

34 

26 

39 

39 

36 

36 

36 

40 

34 

3C 

28 

28 

2S 

31 

34 

36 

35 

25 

32 

33 

34 

35 

36 

34 

34  .0 

M  I  N 

2" 

25 

I  8 

23 

2  ] 

30 

3  3 

22 

1 0 

2C 

25 

32 

32 

26 

27 

23.5 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

42 

34 

41 

3S 

34 

4  I 

46 

40 

32 

29 

45 

36 

35 

37 

44 

43 

3E 

28 

32 

35 

33 

3; 

4C 

40 

32 

31 

32 

36 

36 

36 

39 

36.7 

M  I  N 

24 

20 

24 

26 

26 

26 

23.4 

JQLIET 

MAX 

M  I  N 

MARENGO 

MAX 

34 

38 

32 

32 

4C 

37 

36 

34 

21 

4C 

36 

35 

36 

36 

4  1 

35 

32 

29 

3C 

2? 

31 

36 

36 

35 

2E 

32 

35 

36 

37 

36 

35 

34  .4 

MIN 

3(; 

3  1 

32 

2  1 

24 

22  .  1 

OTTAWA 

MAX 

3E 

41 

36 

34 

43 

46 

41 

3'i 

29 

45 

3'i 

36 

4C 

42 

43 

37 

31 

32 

35 

3< 

31 

3E 

4C 

35 

2" 

35 

35 

35 

36 

40 

35 

36.9 

M  I  N 

32 

32 

26 

31 

25  .4 

PARK  FOREST 

MAX 

35 

44 

35 

34 

41 

46 

39 

36 

25 

40 

37 

36 

40 

4  1 

4  1 

36 

29 

29 

31 

30 

34 

41 

42 

22 

33 

35 

36 

40 

37 

36.0 

M  I  N 

29 

20 

21 

26 

22 

29 

32 

20 

12 

22 

27 

30 

32 

34 

34 

29 

19 

19 

19 

13 

16 

7 

26 

12 

13 

31 

32 

26 

32 

23.9 

PERU  2  W 

MAX 

34 

36 

31 

35 

40 

45 

41 

36 

26 

44 

37 

35 

39 

41 

43 

38 

30 

32 

33 

33 

32 

36 

42 

35 

31 

35 

34 

37 

36 

40 

36 

36.4 

MIN 

29 

24 

10 

26 

20 

34 

35 

22 

1  1 

22 

26 

29 

31 

34 

31 

29 

21 

19 

21 

20 

16 

5 

24 

25 

16 

14 

26 

32 

32 

27 

28 

24  .0 

MAUKECAN  t  WSH 

MAX 

34 

37 

42 

34 

40 

43 

42 

4  1 

30 

26 

4  I 

39 

38 

39 

39 

43 

35 

26 

29 

32 

34 

33 

40 

38 

32 

22 

32 

35 

36 

38 

40 

35.9 

MIN 

30 

30 

23 

24 

22 

24 

36 

30 

10 

10 

25 

27 

2B 

32 

35 

34 

26 

15 

17 

17 

17 

10 

12 

1  7 

14 

10 

15 

29 

32 

25 

25 

22.6 

WHEATQN  3  SE 

MAX 

34 

43 

38 

35 

42 

42 

42 

36 

27 

4  I 

40 

35 

40 

40 

42 

37 

32 

30 

31 

31 

34 

36 

40 

38 

30 

31 

34 

35 

3! 

36 

36.4 

M  I  N 

29 

29 

20 

27 

18 

29 

33 

19 

9 

18 

26 

29 

30 

33 

35 

30 

22 

15 

21 

1  4 

28 

4 

23 

26 

13 

5 

26 

3^ 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERflTURES 


DRY  OF  MONTH 

cr 

STATION 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■        ■  ■ 

WEST  03 

GBLESBURG 

MBX 

32 

34 

28 

34 

40 

43 

39 

34 

29 

45 

39 

35 

38 

43 

40 

37 

26 

33 

35 

33 

34 

41 

40 

34 

28 

34 

34 

37 

41 

39 

35 

35.9 

rtiN 

28 

' ' 

6 

1 9 

22 

35 

32 

1 2 

10 

23 

27 

28 

33 

32 

35 

25 

19 

15 

2 1 

2 1 

23 

23 

25 

1 9 

1 5 

1  7 

29 

32 

30 

26 

29 

23*3 

GOLDEN  1  NM 

MBX 

33 

29 

21 

28 

41 

45 

41 

37 

33 

47 

39 

36 

39 

46 

44 

35 

29 

35 

34 

41 

35 

SO 

43 

34 

27 

32 

34 

37 

44 

39 

39 

37.0 

(1IN 

29 

IS 

15 

* 

20 

35 

36 

1 8 

1 2 

24 

33 

30 

32 

31 

35 

29 

22 

21 

1 6 

22 

27 

24 

29 

24 

1 7 

1 7 

29 

32 

34 

32 

33 

25  •  1 

LB  HHRPE 

MBX 

33 

3S 

23 

28 

41 

43 

39 

34 

31 

47 

37 

36 

41 

4S 

4S 

37 

28 

33 

35 

39 

34 

47 

42 

34 

30 

35 

36 

39 

42 

40 

37 

36.9 

niN 

25 

1  4 

3 

1 1 

I  7 

32 

3 1 

1 2 

6 

20 

25 

24 

29 

27 

31 

24 

16 

9 

17 

24 

18 

1  7 

22 

21 

I  4 

12 

26 

26 

26 

23 

28 

20 . 3 

nONMOurH 

MBX 

32 

32 

2S 

33 

40 

40 

39 

35 

29 

47 

38 

37 

39 

43 

43 

36 

29 

33 

35 

38 

34 

45 

42 

36 

28 

35 

35 

38 

42 

39 

35 

36.5 

MIN 

29 

1 8 

9 

I  7 

1 8 

35 

35 

1 9 

9 

22 

29 

27 

33 

31 

35 

29 

22 

13 

20 

23 

24 

21 

25 

26 

16 

18 

30 

33 

33 

25 

33 

24  . 4 

QUINCr 

MBX 

33 

34 

26 

31 

44 

47 

43 

35 

35 

53 

40 

39 

42 

46 

47 

37 

31 

37 

36 

42 

35 

55 

48 

36 

32 

34 

37 

37 

47 

39 

39 

39.3 

MIN 

28 

19 

10 

9 

23 

37 

33 

16 

14 

28 

23 

32 

35 

29 

35 

29 

22 

21 

22 

30 

26 

27 

28 

24 

18 

20 

30 

33 

35 

28 

33 

25.7 

QUINCY  FflB  BP 

MBX 

32 

30 

22 

25 

39 

45 

39 

31 

32 

48 

39 

37 

40 

45 

46 

36 

30 

34 

33 

40 

33 

50 

35 

34 

26 

30 

34 

36 

45 

36 

39 

36.2 

MIN 

27 

13 

5 

9 

22 

36 

31 

16 

13 

25 

32 

32 

33 

30 

35 

27 

22 

20 

19 

29 

25 

27 

29 

21 

17 

18 

30 

33 

30 

29 

31 

24  .7 

RUSMV ILLE 

MBX 

34 

32 

27 

22 

41 

40 

29 

22 

32 

49 

37 

38 

39 

37 

35 

40 

29 

35 

34 

36 

32 

40 

38 

34 

27 

28 

34 

35 

37 

40 

38 

34.5 

■          ■  ■ 

MIN 

21 

8 

7 

9 

15 

18 

15 

8 

22 

25 

29 

29 

25 

24 

23 

22 

15 

19 

20 

22 

29 

26 

25 

20 

17 

20 

28 

29 

28 

29 

27 

21  . 1 

CENTRBL  04 

BLOOM [NOTON  NORMRL 

MBX 

33 

35 

32 

35 

42 

47 

46 

39 

27 

43 

42 

36 

4  1 

46 

43 

35 

30 

33 

32 

37 

34 

42 

40 

35 

28 

31 

32 

35 

39 

41 

39 

37.  1 

MIN 

29 

28 

15 

1 6 

26 

36 

39 

22 

1  1 

23 

26 

3 1 

31 

31 

35 

30 

22 

13 

19 

1  1 

27 

9 

27 

28 

1  6 

1  5 

28 

3 1 

35 

31 

34 

25 . 0 

CHENOS 

MBX 

33 

35 

33 

34 

40 

44 

42 

38 

25 

42 

36 

35 

42 

42 

43 

35 

32 

31 

32 

33 

33 

39 

42 

35 

28 

31 

33 

35 

38 

40 

38 

36.  1 

MIN 

28 

26 

1 5 

18 

1  4 

33 

34 

20 

7 

16 

29 

30 

32 

34 

35 

29 

22 

15 

16 

1 5 

25 

1 7 

28 

25 

1  4 

1  1 

25 

28 

31 

29 

30 

23.6 

OECBTUR 

MBX 

34 

40 

39 

39 

46 

SI 

43 

36 

31 

50 

41 

38 

44 

49 

45 

36 

30 

34 

40 

44 

36 

46 

49 

39 

31 

34 

33 

38 

44 

43 

40 

40.2 

MIN 

30 

21 

1 5 

1 6 

26 

37 

35 

20 

9 

23 

30 

34 

36 

30 

36 

30 

24 

16 

26 

29 

28 

22 

30 

31 

1  8 

1  7 

29 

32 

34 

32 

35 

27 . 1 

FBRMER  CITY 

MBX 

34 

37 

34 

36 

42 

49 

42 

38 

29 

48 

37 

36 

44 

46 

42 

35 

32 

33 

33 

36 

35 

41 

42 

37 

31 

31 

34 

36 

41 

41 

39 

37.8 

M  I N 

29 

29 

1 5 

1 9 

22 

34 

38 

26 

1  I 

2 1 

29 

32 

34 

32 

35 

30 

23 

17 

20 

2  1 

28 

1  9 

29 

28 

1  7 

1  7 

28 

3 1 

33 

30 

32 

26 . 1 

MflVBNB  POHER  STBTION 

MAX 

34 

34 

29 

40 

49 

43 

38 

30 

48 

38 

37 

40 

47 

46 

39 

33 

36 

35 

36 

35 

46 

45 

36 

32 

34 

38 

43 

42 

38 

38.7 

M  1  N 

29 

23 

1 0 

1  6 

35 

37 

20 

I  4 

25 

28 

3 1 

34 

33 

37 

31 

25 

17 

3 1 

27 

30 

23 

28 

27 

1  4 

30 

34 

35 

31 

35 

27 . 3 

LBCON  2  E 

MBX 

34 

34 

30 

36 

43 

50 

43 

37 

29 

45 

38 

34 

40 

44 

43 

37 

30 

31 

33 

36 

33 

41 

43 

35 

26 

34 

33 

38 

40 

41 

37 

37.0 

MIN 

29 

25 

1 2 

20 

23 

34 

34 

2 1 

1 1 

22 

27 

30 

30 

29 

35 

30 

22 

17 

20 

20 

24 

1 0 

28 

25 

1  6 

1  4 

28 

3 1 

32 

27 

30 

24  .4 

L INCOLN 

MBX 

34 

35 

33 

36 

44 

52 

43 

37 

29 

48 

39 

37 

40 

48 

45 

37 

32 

34 

36 

40 

35 

44 

45 

40 

30 

33 

39 

36 

43 

42 

39 

38.9 

M  I  N 

30 

28 

1  4 

1 8 

24 

36 

35 

20 

1 2 

23 

28 

32 

33 

29 

35 

30 

23 

16 

22 

26 

29 

22 

28 

28 

1  7 

1 7 

29 

32 

33 

30 

34 

26  .2 

naSON  CITY   I  NH 

MAX 

33 

33 

28 

34 

41 

47 

43 

37 

28 

47 

36 

35 

38 

47 

44 

37 

31 

33 

32 

36 

34 

45 

43 

37 

27 

32 

33 

37 

42 

41 

38 

37.1 

MIN 

29 

25 

1  1 

9 

23 

35 

37 

21 

1 2 

23 

26 

32 

34 

31 

34 

31 

24 

15 

20 

23 

24 

20 

28 

27 

1 6 

1  5 

29 

32 

34 

30 

34 

25  .4 

nINONK  3  NE 

MBX 

33 

35 

32 

34 

40 

45 

42 

38 

26 

42 

41 

35 

40 

44 

42 

37 

31 

32 

32 

33 

33 

37 

40 

34 

27 

31 

32 

34 

38 

36 

37 

36.0 

MIN 

28 

25 

14 

21 

19 

32 

36 

21 

8 

20 

29 

30 

30 

34 

35 

30 

21 

16 

19 

13 

26 

5 

29 

26 

16 

15 

27 

31 

32 

30 

30 

24.1 

PEORIB  HSO  BP 

MAX 

32 

32 

28 

32 

39 

47 

41 

35 

27 

44 

37 

35 

37 

45 

44 

36 

28 

32 

31 

37 

32 

42 

38 

34 

27 

31 

32 

36 

41 

41 

38 

35.8 

MIN 

29 

17 

1  I 

?1 

23 

36 

35 

14 

1  1 

22 

27 

30 

33 

29 

35 

27 

19 

1  4 

16 

25 

17 

17 

26 

22 

15 

IS 

29 

32 

32 

30 

32 

23.9 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

32 

32 

26 

34 

40 

47 

42 

35 

28 

42 

36 

35 

37 

42 

44 

35 

30 

32 

34 

35 

34 

42 

41 

34 

27 

33 

33 

36 

40 

38 

36 

3S.9 

... 

MIN 

29 

24 

10 

25 

23 

35 

35 

22 

12 

23 

30 

30 

32 

32 

35 

30 

21 

17 

21 

25 

25 

13 

28 

26 

1  1 

18 

29 

32 

33 

30 

31 

25.4 

EBSr  OS 

OBNVILLE 

MAX 

33 

40 

37 

34 

44 

51 

45 

43 

27 

43 

38 

37 

44 

48 

44 

39 

34 

33 

37 

37 

36 

45 

47 

39 

36 

32 

33 

36 

43 

43 

39 

39.3 

M  I  N 

29 

32 

20 

25 

1 8 

29 

39 

26 

1  3 

1 7 

24 

32 

35 

35 

37 

33 

24 

23 

26 

20 

30 

1 8 

32 

34 

1 9 

1  4 

29 

3 1 

34 

33 

31 

27  .2 

HOOPESTON 

MAX 

32 

39 

35 

33 

42 

46 

43 

41 

24 

41 

37 

36 

43 

44 

43 

37 

32 

32 

33 

33 

33 

39 

43 

37 

33 

31 

32 

34 

39 

39 

37 

36.9 

M  I  N 

26 

31 

19 

28 

22 

31 

37 

22 

1  4 

19 

30 

32 

34 

36 

36 

32 

23 

20 

23 

1  5 

28 

1 6 

31 

32 

1 6 

1  7 

26 

31 

33 

32 

31 

26  .7 

KBNKBKEE  HTR  POLL  CTL 

MBX 

38 

36 

42 

32 

36 

42 

46 

44 

35 

27 

42 

38 

37 

43 

44 

43 

37 

28 

33 

32 

33 

35 

41 

40 

35 

25 

32 

33 

35 

37 

41 

36.9 

MIN 

31 

33 

22 

24 

23 

25 

37 

34 

1 2 

1  4 

25 

30 

34 

34 

36 

35 

25 

22 

24 

2 1 

25 

29 

24 

26 

1 6 

1  4 

1 6 

30 

29 

30 

32 

26  .2 

PIPER  CITY  3  SE 

MBX 

33 

36 

32 

31 

38 

44 

41 

37 

24 

40 

36 

35 

42 

43 

43 

37 

31 

31 

33 

33 

33 

39 

41 

36 

27 

31 

33 

34 

37 

40 

37 

35.7 

MIN 

2S 

29 

!7 

28 

19 

29 

35 

22 

1 2 

20 

27 

31 

32 

35 

36 

31 

23 

18 

1 9 

1 0 

28 

9 

28 

27 

1  5 

1  3 

16 

29 

32 

34 

32 

24  .S 

PONI IBC 

MBX 

32 

40 

36 

33 

39 

41 

40 

38 

25 

43 

37 

33 

40 

4  1 

42 

36 

31 

31 

31 

31 

31 

37 

38 

35 

27 

30 

32 

33 

39 

40 

37 

35. S 

MIN 

29 

29 

17 

26 

18 

32 

35 

22 

12 

20 

27 

32 

32 

35 

36 

31 

23 

18 

20 

1 5 

27 

1  1 

28 

26 

16 

14 

27 

31 

32 

31 

32 

25.3 

RBNTOUL 

MAX 

42 

34 

37 

33 

34 

42 

48 

43 

35 

25 

43 

3S 

38 

42 

45 

44 

37 

27 

29 

34 

38 

40 

38 

40 

43 

25 

31 

40 

43 

41 

41 

37.6 

MIN 

2S 

28 

18 

18 

22 

22 

34 

34 

7 

14 

22 

31 

32 

35 

36 

35 

25 

21 

18 

23 

22 

27 

28 

34 

17 

18 

18 

30 

34 

32 

34 

25.6 

URSnNB 

MBX 

34 

38 

35 

37 

44 

49 

41 

36 

24 

42 

40 

35 

43 

46 

43 

35 

29 

33 

35 

38 

34 

41 

38 

38 

26 

31 

32 

34 

41 

39 

39 

37.1 

MIN 

28 

27 

22 

27 

24 

29 

35 

20 

13 

21 

30 

33 

35 

34 

35 

29 

24 

20 

26 

26 

22 

21 

33 

25 

19 

18 

29 

31 

33 

32 

34 

26.9 

HBTSEKB  2  NM 

MAX 

30 

38 

36 

32 

40 

43 

44 

42 

30 

39 

35 

34 

42 

46 

41 

34 

30 

31 

30 

31 

30 

40 

38 

37 

30 

2S 

34 

34 

37 

40 

38 

35. 9 

... 

MIN 

2S 

27 

19 

28 

22 

30 

36 

30 

12 

19 

26 

31 

31 

35 

34 

30 

22 

20 

16 

10 

27 

12 

27 

30 

12 

15 

24 

28 

29 

31 

30 

24  .8 

WEST  SOUIHMEST  06 

BLTON  OBH  26 

MAX 

38 

33 

34 

35 

38 

46 

45 

43 

33 

35 

51 

41 

43 

42 

48 

39 

37 

31 

40 

41 

46 

36 

51 

55 

40 

27 

32 

37 

42 

47 

40 

40.2 

MIN 

29 

26 

17 

15 

19 

28 

40 

27 

1 7 

1  7 

26 

31 

27 

30 

32 

34 

25 

21 

24 

28 

3 1 

26 

29 

35 

19 

19 

19 

29 

34 

33 

32 

26  .5 

CBRLINVlLLE 

MAX 

34 

33 

33 

38 

46 

49 

43 

38 

32 

SI 

44 

39 

41 

48 

47 

37 

32 

39 

38 

45 

42 

50 

52 

40 

31 

31 

36 

41 

4-' 

47 

39 

40.7 

MIN 

30 

26 

12 

1 1 

26 

39 

36 

20 

1 0 

25 

27 

32 

34 

26 

34 

32 

25 

19 

27 

29 

30 

23 

33 

3] 

20 

1 6 

26 

33 

36 

31 

35 

27.0 

GRICCSVILLE 

MAX 

32 

34 

3S 

27 

44 

47 

42 

37 

35 

SI 

41 

38 

41 

46 

46 

36 

30 

36 

40 

47 

38 

52 

46 

35 

29 

32 

35 

39 

46 

41 

41 

39.3 

M  I N 

28 

20 

7 

7 

16 

34 

37 

14 

1  1 

23 

32 

32 

31 

28 

36 

30 

22 

20 

22 

27 

27 

25 

28 

25 

17 

17 

28 

32 

34 

28 

32 

24  .8 

HlLLSaORO  2  SSH 

MAX 

32 

34 

35 

40 

47 

SO 

44 

39 

33 

SI 

41 

42 

41 

49 

47 

37 

32 

36 

38 

47 

40 

49 

53 

46 

33 

31 

35 

41 

46 

47 

41 

41  .3 

MIN 

26 

24 

12 

13 

21 

32 

35 

17 

8 

20 

29 

29 

32 

28 

31 

27 

21 

17 

23 

29 

27 

27 

35 

29 

n 

14 

25 

30 

32 

29 

32 

24.9 

JBCKSONVILLE 

MAX 

33 

34 

31 

26 

30 

42 

47 

42 

32 

31 

50 

39 

38 

40 

47 

38 

35 

28 

3S 

40 

45 

36 

48 

46 

37 

2B 

30 

3S 

39 

45 

42 

37  .a 

niN 

29 

24 

12 

e 

10 

25 

36 

26 

13 

12 

26 

34 

32 

30 

30 

34 

24 

20 

24 

25 

29 

24 

28 

29 

18 

le 

20 

30 

33 

31 

32 

24.7 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 


7 


DniLY  TEMPERnTURES 


STFIT  ION 

Dfir   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSErvILLE  2  SW 

MAX 

34 

3  \ 

39 

36 

45 

48 

44 

39 

34 

54 

46 

4  I 

42 

49 

47 

37 

33 

40 

40 

47 

40 

50 

51 

40 

31 

31 

37 

43 

50 

46 

39 

41 

5 

MIN 

29 

24 

1  I 

10 

22 

38 

39 

19 

13 

25 

25 

32 

32 

28 

35 

32 

25 

20 

27 

30 

30 

22 

32 

30 

19 

19 

28 

32 

36 

32 

35 

26 

8 

PRNfi 

HflX 

34 

3  3 

32 

38 

46 

50 

43 

38 

28 

46 

40 

39 

4  1 

49 

44 

36 

32 

35 

38 

45 

39 

46 

51 

4  1 

37 

30 

34 

39 

45 

44 

40 

39 

8 

MIN 

29 

27 

16 

17 

25 

36 

38 

19 

14 

23 

31 

32 

36 

33 

36 

32 

24 

21 

27 

30 

27 

23 

37 

34 

20 

18 

29 

33 

35 

33 

35 

28 

I 

SPRINGFIELD  WSO  flP 

HfiX 

33 

32 

29 

36 

43 

50 

43 

35 

30 

48 

39 

39 

40 

49 

46 

37 

30 

35 

38 

45 

34 

46 

43 

38 

29 

31 

34 

39 

45 

40 

40 

38 

6 

MIN 

30 

19 

8 

1 1 

27 

38 

34 

17 

13 

25 

29 

35 

35 

33 

36 

29 

20 

18 

26 

31 

26 

27 

29 

27 

20 

19 

30 

33 

36 

32 

34 

26 

7 

VIRDEN  1  N 

MAX 

41 

34 

32 

49 

41 

37 

40 

25 

MIN 

28 

23 

1 0 

g 

27 

34 

1  5 

1  I 

23 

29 

32 

32 

29 

32 

3D 

26 

22 

32 

25 

23 

31 

18 

16 

31 

34 

30 

2 

HMITE  HHLL   I  E 

MRX 

35 

32 

32 

29 

44 

48 

44 

38 

33 

5 1 

48 

39 

42 

48 

48 

38 

34 

37 

39 

45 

42 

48 

iO 

39 

32 

33 

36 

40 

47 

46 

40 

40 

5 

■          ■  ■ 

MIN 

29 

24 

10 

8 

21 

38 

37 

19 

12 

24 

26 

34 

31 

27 

36 

32 

25 

19 

26 

31 

29 

36 

31 

30 

19 

18 

29 

33 

35 

3  1 

34 

26 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

33 

38 

37 

39 

45 

48 

45 

42 

28 

47 

38 

38 

45 

48 

45 

37 

37 

34 

40 

40 

47 

49 

43 

43 

32 

34 

38 

45 

45 

45 

40 

.8 

MIN 

28 

30 

20 

16 

29 

33 

39 

22 

12 

19 

3D 

35 

36 

29 

36 

31 

25 

20 

27 

30 

28 

29 

34 

19 

1  4 

18 

31 

32 

33 

34 

34 

27 

•  5 

EPF INGHPH 

MAX 

MIN 

FLORR  5  NW 

MAX 

36 

36 

4  t 

40 

48 

48 

46 

42 

32 

49 

4  1 

42 

46 

SO 

47 

39 

34 

37 

45 

46 

40 

49 

59 

57 

39 

31 

36 

4  1 

46 

43 

.  1 

MIN 

29 

30 

20 

18 

22 

31 

40 

24 

14 

21 

30 

34 

38 

26 

39 

33 

27 

20 

28 

30 

30 

22 

45 

39 

25 

15 

28 

34 

37 

37 

38 

29 

.2 

MHRSHfiLL   1  E 

MAX 

45 

40 

4  I 

40 

44 

5 1 

47 

45 

28 

44 

40 

39 

43 

4  1 

48 

39 

36 

35 

40 

46 

50 

40 

32 

34 

37 

45 

45 

42 

41 

•  3 

MIN 

30 

31 

23 

27 

20 

28 

40 

28 

12 

n 

26 

34 

37 

37 

31 

35 

26 

22 

30 

27 

40 

23 

17 

29 

32 

34 

35 

35 

28 

■  8 

HPTTOON 

MAX 

34 

35 

35 

37 

44 

49 

4  4 

37 

28 

46 

38 

4  I 

42 

47 

45 

36 

30 

34 

39 

44 

37 

45 

47 

40 

30 

31 

33 

37 

40 

39 

.  I 

MIN 

28 

27 

21 

18 

25 

35 

36 

n 

14 

23 

31 

32 

37 

30 

35 

29 

25 

21 

28 

32 

25 

25 

37 

26 

19 

1  7 

28 

33 

35 

34 

35 

27 

.  7 

nOWERQUP 

MRX 

35 

35 

33 

37 

38 

49 

43 

4  1 

29 

48 

39 

38 

44 

48 

45 

37 

37 

33 

4  I 

42 

40 

45 

50 

39 

32 

35 

34 

39 

39 

.8 

MIN 

30 

31 

17 

16 

20 

24 

38 

22 

1  3 

23 

29 

32 

35 

31 

37 

32 

25 

20 

27 

28 

36 

30 

35 

31 

20 

18 

29 

32 

33 

33 

35 

27 

.8 

NEWTON  6  SSE 

MRX 

38 

35 

38 

4  I 

38 

46 

48 

45 

35 

29 

45 

38 

39 

45 

49 

46 

37 

29 

37 

43 

45 

36 

51 

56 

42 

28 

32 

34 

40 

.4 

MIN 

30 

3D 

23 

21 

21 

24 

29 

35 

17 

17 

26 

33 

35 

29 

33 

36 

26 

21 

21 

30 

31 

23 

23 

39 

26 

18 

16 

31 

34 

37 

37 

27 

•  6 

OLNET  2  S 

MRX 

34 

38 

43 

40 

49 

50 

46 

42 

30 

47 

40 

40 

47 

5 1 

48 

38 

34 

36 

44 

46 

36 

49 

58 

55 

36 

32 

35 

39 

42 

.4 

MIN 

29 

31 

23 

19 

23 

31 

41 

24 

16 

20 

31 

34 

36 

28 

36 

34 

28 

21 

30 

29 

29 

22 

45 

36 

24 

17 

29 

33 

36 

38 

38 

29 

•  5 

PBLESTINE 

MRX 

32 

40 

43 

38 

45 

5 1 

46 

43 

28 

45 

40 

40 

45 

49 

45 

36 

33 

36 

42 

45 

40 

48 

57 

56 

37 

33 

34 

39 

42 

.0 

MIN 

32 

31 

24 

24 

22 

31 

40 

24 

1  3 

21 

29 

35 

38 

30 

38 

33 

28 

22 

30 

30 

33 

23 

48 

37 

24 

18 

30 

33 

35 

37 

39 

30 

.  1 

PARIS  HATERHORKS 

MAX 

33 

39 

38 

39 

46 

52 

45 

42 

27 

45 

37 

39 

45 

49 

44 

38 

32 

35 

40 

46 

39 

46 

50 

40 

36 

32 

33 

37 

40 

.5 

MIN 

29 

31 

22 

27 

22 

31 

39 

24 

12 

19 

30 

32 

37 

29 

36 

32 

25 

20 

30 

28 

31 

24 

39 

34 

25 

16 

29 

32 

34 

33 

32 

28 

.5 

SALEft 

MAX 

35 

37 

40 

43 

5 1 

48 

45 

4  I 

33 

49 

42 

43 

44 

5  1 

46 

39 

34 

38 

44 

48 

40 

5  I 

59 

57 

39 

3D 

35 

46 

43 

.5 

MIN 

31 

30 

19 

17 

21 

34 

40 

22 

15 

22 

26 

33 

34 

28 

37 

32 

27 

18 

28 

30 

32 

22 

46 

37 

23 

15 

28 

34 

37 

37 

37 

28 

.8 

TUSCOLA 

MRX 

34 

42 

36 

38 

44 

49 

45 

45 

28 

4  1 

38 

37 

45 

50 

47 

36 

34 

33 

38 

40 

37 

4Z 

44 

39 

42 

39 

33 

38 

39 

40 

.  I 

MIN 

28 

29 

21 

28 

22 

34 

39 

25 

12 

20 

29 

32 

36 

37 

31 

33 

26 

14 

26 

28 

31 

27 

35 

29 

32 

16 

29 

32 

38 

32 

33 

28 

.5 

VANDAL lA  2  NW 

MAX 

38 

34 

37 

40 

48 

50 

44 

30 

33 

48 

40 

41 

42 

50 

40 

36 

30 

36 

40 

46 

36 

54 

56 

41 

3D 

32 

38 

4  1 

45 

40 

40 

.6 

MIN 

29 

30 

2  1 

I  5 

2  1 

30 

36 

27 

12 

1  1 

23 

30 

34 

29 

34 

33 

23 

1  5 

26 

25 

30 

22 

26 

35 

20 

1  5 

21 

30 

35 

33 

34 

26 

.0 

WINDSOR 

MAX 

34 

37 

35 

39 

4  1 

49 

44 

40 

29 

47 

40 

37 

43 

49 

47 

37 

33 

34 

40 

44 

4  1 

44 

48 

40 

35 

3  1 

34 

38 

49 

43 

40 

40 

.  I 

. 

MIN 

29 

31 

18 

19 

24 

35 

39 

22 

13 

22 

31 

32 

36 

32 

31 

32 

25 

21 

26 

31 

30 

24 

38 

34 

20 

16 

29 

34 

35 

28 

.4 

SOUTHWEST  oe 

ANNA  I  E 

MAX 

33 

38 

44 

45 

50 

48 

47 

45 

35 

48 

44 

45 

46 

50 

48 

42 

35 

44 

47 

5  1 

44 

56 

54 

56 

39 

29 

37 

38 

48 

4  8 

50 

44 

.6 

MIN 

30 

29 

22 

20 

23 

30 

4  1 

28 

17 

24 

31 

32 

34 

28 

39 

30 

27 

18 

30 

30 

32 

25 

49 

39 

25 

l9 

28 

28 

36 

40 

4  1 

29 

.8 

BELLEVILLE    SO    ILL  UNIV 

MAX 

33 

33 

35 

39 

49 

46 

46 

43 

4  1 

50 

46 

42 

48 

49 

47 

37 

34 

4  1 

43 

48 

46 

55 

58 

55 

36 

34 

36 

40 

4  7 

46 

4  4 

43 

•  5 

MIN 

32 

27 

18 

14 

18 

39 

39 

29 

20 

24 

27 

33 

30 

22 

33 

33 

27 

16 

28 

29 

33 

23 

39 

36 

21 

14 

26 

32 

35 

34 

37 

28 

•  0 

CAHOKIR 

MAX 

45 

35 

35 

38 

39 

52 

45 

45 

28 

36 

55 

42 

48 

42 

5 1 

4  1 

36 

34 

4  3 

45 

5  1 

38 

54 

59 

4  1 

26 

32 

39 

4  3 

50 

42 

42 

.3 

MIN 

30 

26 

18 

16 

19 

29 

31 

26 

10 

18 

3D 

34 

29 

27 

2t 

35 

27 

15 

25 

30 

33 

21 

34 

37 

21 

12 

21 

31 

35 

35 

35 

26 

.3 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

35 

41 

46 

47 

53 

48 

48 

40 

34 

50 

43 

43 

50 

54 

49 

40 

33 

46 

46 

5  1 

46 

58 

60 

58 

36 

32 

37 

4  1 

49 

46 

63 

46 

.0 

MIN 

34 

30 

25 

25 

28 

38 

40 

24 

20 

28 

38 

34 

35 

31 

34 

30 

26 

25 

33 

34 

32 

32 

51 

36 

24 

23 

32 

31 

40 

41 

42 

32 

.  1 

CBRBONDflLE  SEHAOE  PL 

MAX 

45 

34 

42 

44 

43 

51 

49 

49 

34 

37 

50 

46 

46 

48 

50 

49 

39 

34 

45 

48 

52 

43 

58 

59 

4  3 

30 

33 

39 

4  1 

49 

45 

44 

.4 

MIN 

31 

31 

22 

17 

17 

26 

36 

33 

17 

18 

28 

30 

29 

25 

25 

33 

29 

16 

22 

30 

32 

23 

31 

43 

27 

20 

20 

29 

32 

40 

41 

27 

•  6 

CRRLTLE  RESERVOIR 

MAX 

40 

33 

34 

37 

40 

48 

46 

45 

3D 

32 

49 

42 

42 

45 

5  1 

4  1 

37 

32 

39 

4  3 

47 

37 

55 

59 

4  1 

27 

32 

37 

46 

47 

4  I 

41 

.2 

MIN 

30 

29 

18 

18 

20 

27 

37 

29 

15 

15 

28 

33 

34 

30 

33 

35 

27 

20 

24 

29 

32 

25 

31 

38 

24 

17 

20 

31 

34 

35 

35 

27 

.5 

COBDEN  2  S 

MAX 

33 

38 

45 

44 

5  I 

49 

47 

44 

34 

48 

43 

45 

46 

50 

46 

38 

36 

4  1 

46 

50 

46 

56 

57 

57 

4  3 

29 

37 

37 

48 

48 

49 

44 

.7 

MIN 

30 

28 

21 

19 

22 

30 

41 

25 

15 

24 

33 

32 

29 

28 

37 

28 

27 

17 

29 

29 

31 

24 

50 

41 

24 

17 

28 

28 

35 

40 

40 

29 

.  1 

DU  QUOIN   I  NNW 

MRX 

MIN 

KRSKASKIA  R  NPV  LOCK 

MRX 

40 

34 

37 

42 

4  1 

52 

45 

44 

32 

37 

5 1 

45 

44 

49 

50 

43 

39 

34 

4  1 

46 

54 

4  I 

57 

59 

4  2 

28 

3 1 

37 

40 

5  1 

42 

42 

.8 

MIN 

30 

27 

18 

18 

20 

27 

39 

30 

1  4 

16 

27 

33 

32 

30 

32 

35 

27 

22 

24 

30 

33 

24 

29 

31 

24 

15 

15 

31 

31 

37 

37 

27 

.0 

KAKANOA   1  NH 

MRX 

32 

38 

45 

46 

52 

48 

48 

40 

35 

50 

46 

48 

46 

50 

49 

38 

36 

40 

4  8 

5 1 

46 

57 

58 

56 

4  2 

29 

49 

48 

50 

45 

.  1 

MIN 

30 

29 

19 

18 

26 

36 

38 

25 

15 

25 

36 

33 

31 

32 

35 

29 

27 

20 

29 

34 

29 

27 

50 

40 

23 

16 

28 

29 

35 

39 

39 

29 

.7 

nARION  4  NNE 

MRX 

42 

33 

37 

4  1 

4  1 

50 

54 

47 

33 

34 

45 

45 

44 

49 

52 

46 

38 

34 

44 

46 

46 

4  1 

56 

59 

45 

29 

33 

38 

4  1 

48 

44 

43 

.1 

MIN 

30 

30 

20 

17 

17 

23 

32 

29 

13 

1  3 

25 

34 

31 

27 

30 

26 

29 

17 

18 

29 

32 

22 

29 

30 

27 

17 

17 

30 

3  1 

40 

40 

26 

.0 

NASHVILLE  4  N£ 

MRX 

36 

34 

36 

39 

47 

45 

45 

41 

34 

46 

4  1 

42 

45 

49 

48 

46 

34 

39 

43 

47 

41 

51 

58 

56 

38 

28 

35 

42 

47 

46 

44 

42 

.7 

MIN 

31 

28 

20 

19 

25 

35 

40 

23 

16 

24 

34 

33 

34 

31 

35 

33 

27 

21 

29 

32 

32 

27 

46 

37 

22 

19 

25 

33 

36 

37 

38 

29 

.7 

SPRRTR 

MRX 

MIN 

HATERLOO  1  HSM 

MAX 

32 

37 

40 

43 

54 

45 

44 

40 

38 

55 

42 

42 

52 

51 

45 

36 

35 

41 

46 

52 

39 

56 

59 

55 

40 

3D 

38 

40 

50 

40 

43 

43 

.9 

MIN 

29 

26 

IS 

12 

22 

38 

40 

20 

14 

22 

35 

34 

30 

31 

33 

32 

25 

18 

26 

31 

30 

24 

4  1 

36 

21 

16 

30 

35 

36 

36 

37 

28 

.2 
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DRILY  TEMPERPTURES 


ILLINOIS 

DECEMBER  1974 


STRTION 


DAY  OF  MONTH 


10    1  1    12    13   14    15    16    17    18    19   20   21    22   23  24   25   26  27   28   29   30  31 


SOUTHEBSr  0 

BROOKPORI  ORtI  52 
DIXON  SPRINGS  flOR  C 
FniRflELO  RflOIO  HFIH 
NRRRISeuRC 
nCLEBNSBORO  2  ENE 
MT  CBRMEL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
RENO  LSKE  OBM 
ROSICLHRE 


37  43 

30  23 


52  49 

19  31 


51  49 

20  36 


39  48 
19  24 


52  49 

20  29 


SO 
20 


47  46 

40  26 


35     30  IS 


46     44  42 

23    33  35 


SO 
28 


20     30  36 


48  48 

33  28 


48  SI 

35  27 


SO  S2 
36  31 


42  S2 

28  35 


40     36  36 

3S    27  21 


44  45 

30  31 


48  52 
34  26 


48  52 

32  30 


40  45 

19  30 


42  43 

30  28 


55  61 
27  42 


42  56  59 
25     33  42 


39  56 
25  34 


30  3S 
19  28 


27 
17 


41  47 

32  35 


37  4  1 
31  34 


46  SI 

32  38 
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DAILY  SOIL  TEMPERfiTURES 

ILLINOIS 

DECEMBER  1974 


X 

out 

OF  MONTH 

o 

STBTION 

a. 
o 
(  INI 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

URBRNfl 

4 

niN 

41 
39 

42 
39 

40 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
37 

39 
37 

42 
38 

45 
38 

38 
37 

37 
36 

37 
35 

38 
37 

39 
38 

40 
39 

40 
40 

40 

39 

39 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
35 

37 
35 

37 
36 

36 
32 

34 
34 

34 

33 

35 
34 

36 
34 

39 
36 

38.1 
36.5 

6 

MAX 
M  1  N 

42 

42 

42 
42 

42 
42 

42 
40 

40 

40 

40 
40 

4  1 
40 

42 
4  1 

42 
41 

42 
40 

40 

39 

40 

39 

40 
40 

40 

39 

41 

40 

41 
41 

41 
4  1 

4  1 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
36 

38 
38 

39 
38 

36 
36 

38 

37 

37 
37 

38 
37 

38 

37 

39 
38 

40.0 
39.4 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  l<;y,:ill 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

la 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     ■  ■ 

NORTHHEST  01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .3 

< 

3 

3 

3 

3 

2 

T 
T 

T 
T 

r 
r 

1  .7 
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2 

2.1 
4 

T 

4 

3 

T 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1  .4 
2 

FREEPORT  HHSTE  HIR  PLT 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

.9 
4 

2 

2 

2 

2 

I 

T 

I 

I 

T 

I 

T 

I 

r 

T 

I 

I 
I 

T 

r 
I 

1  .0 
1 

1 

I  .5 
3 

•  S 
3 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

1  -3 
1 

GBLVB 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

3.0 

7 

.5 
6 

S 

S 

4 

3 

1 

T 

T 
T 

T 

I 

I 

T 

T 

I 

T 

.5 
1 

1 

T 

I 

.5 
1 

I  .0 
1 

T 

1 

1 

1  .0 
1 

1 

1 

1 

t 

1 

7 

7 

■  S 
1 

tlOLINE  WSO  RP 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

7 

1  .0 

6 
.8 

S 
.7 

S 
.7 

4 
.6 

1 

I 

1 

I 

.  3 

1 

2 
.1 

3 
.2 

3 

.3 

3 
.3 

? 

I 

I 

T 

T^ 

T 

3 . 3 
1 

MORRISON 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

.2 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

.3 

2.0 
2 

.6 

3 

1  .2 
4 

3 

2 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

2.5 
2 

ROCKFORO  HSO  HP 

SNOHFBLL 
SN  ON  QND 

U  TR    Fni  1 1  V 

M  1  n     CUU 1  V 

T 

3 

3 
.  3 

2 
.  3 

2 
.  3 

2 
.  3 

2 

1  .9 

T 

T 
T 

r 

I 

T 

T 

T 
T 

I 

.3 

T 

.3 
T 

.4 

r 

.8 
2 
.2 

2.4 

2 

.7 
5 
.  5 

S 
■  S 

I 

4 

.  3 

.3 

1 

T 

1 

1 

T 

I 

1 

7 

7 

3.3 
2 

NORTHERS^  02 

flNriOCH  2  NH 

SNOHFBLL 
SN  ON  DNO 

.8 

2 

1  .0 

3 

I 

I 

T 

T 

I 

.5 
I 

T 
T 

I 

t 

.5 

1 

.0 

2.5 
3 

I 

3 

2.5 
5 

.S 

5 

5 

1  .0 

S 

S 

I 

4 

4 

T 

3 

3 

2 

.8 
2 

SURORH  COLLEGE 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

2 . 9 
t 

4 

4 

4 

2 

T 

.2 

I 

.2 
T 

2  .5 
2 

3  .0 
5 

.5 

4 

3 

.  2 

3 

.  3 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

CHICAGO  O'HflRE  HSO  flP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

3 . 7 
2 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

T 

.  I 

.  2 

T 

.  1 
T 

2 . 3 
I 

1  . 5 
3 
.2 

3 
.2 

2 
.2 

I 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

CHICBGO  niOWPT  HSO  BP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

4  .6 

3 

I 

3 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

.4 

.8 

.3 

T 

.7 

1 

4.2 
T 

3.3 

7 

6 

I 

4 

.8 
3 
.  5 

I 

3 
.  3 

3 

T 

2 
,  4 

2 
.  3 

2 

7 

I  .2 

OE  KBLB 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

.2 

3 

2 

1 

1 

T 

.6 

.2 

.6 

.8 

3.7 

3.8 

OrrBHB 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

2.8 
2 

1 

1 

I 

.5 

2.5 

1  .5 

I 

.2 

1  .s 

PARK  FORESr 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.       .  . 

LB  HBRPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
8 

8 

6 

2 

I 

3.0 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .8 
8 

S 

6 

5 

2 

T 

T 

.3 

I 

.8 

.2 

aUINCT  FBR  BP 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

s 

T 

T 

T 

T 

2 

.5 

.6 

T 

7 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMBL 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

3.0 
3 

T 

2 

1 

I 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

.5 
T 

2.5 
2 

2 

T 

1 

T 
I 

I 

.2 

T 

.5 

1 

1 

T 

I 

OECBTUR 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

L INCOLN 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

- 

T 
T 

T 
I 

I  .0 

1 

T 
I 

PEORia  HSO  BP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
U  T  R   F  ni  1  1  V 

win     CUU I  V 

3.3 
5 
.8 

T 

6 
•  S 

5 
•  E 

4 

.£ 

3 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 

2 

.0 
T 

2 

.  I 

1 

I 
I 

T 

T 

.6 

1 

1 

T 
T 

7 
7 

7 

7 

T 

EAST  05 

MOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.2 
1 

.2 

T 

T 

.2 

T 

2.0 

1  .C 

I 

.5 

I 

KBNKRKEE  HTR  POLL  CTL 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNC 

S.C 

T 

1 

.0 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

PIPER  CITT  3  SE 

SNOHFALL 
SN  ON  GNC 

6.0 

1  .C 

.2 

.2 

.  1 

2.0 

.: 

.: 

1  .E 

T 

PONTIflC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4.C 

1  .c 

2 

2 

I 

I 

.2 

I 

2.E 

1  .c 

.s 

1  .0 

7 

URBBNB 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNC 

3.S 
3 

3 

I 

T 

T 

T 

.7 
I 

1 

T 

T 
I 

I 
I 

.4 

I 

2 

.0 
2 

2 

1 

.  1 

T 

T 

HEST  SOUTHHEST  06 

CBRL INVILLE 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

2.5 
2 

1 

1 

T 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  HSO  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 
HTR  EQU I ^ 

I  .6 
2 
.  ■ 

2 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

t 
T 

I 

I 
I 

.2 
7 

.5 
I 

T 

I 

T 
I 

.2 

T 

I 

I 

T 

HHItE   MSLL    1  E 

SNOHFflLL 
91   un  uni 

1  .S 
2 

T 

a       ■  ■ 

EBST  SOUIHEBSI  07 

NEhTON  6  SSE 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

2.S 

3 

T 

- 

T 
I 

.3 
I 

T 
I 

I 

SBlEM 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

1  .C 

I 

T 

T 

T 

I 

.2 

I 

I 

T 
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SNOWFniL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILL  INOIS 
DECEMBER  1974 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


VRNOBLlfi  2  NH 


SOUTHHESr 
fiNNP  I  E 


BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAIRO  HSO  CI 


SOUTHERST 
ALBION 

OOLCONDA  DAn  SI 
HARRISBURG 
MOUNT  VERNON 


09 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


1  .0 
1 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
DECEMBER  1974 


O  T  O  T  T  r>  k  1 

S  T  R  T I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

u. 
c 

c 

2 
C 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 
c 

Q. 
(_) 

tr 
a. 

EVRP. 

SPECIAL 

(Stt  NOTES  1 

RLBION 

0055 

09 

EDWARDS 

~j 

J  O 

9 

68 

03 

4  QO 
•*  3  U 

6P 

6P 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

flLEOO 

0072 

0 1 

MERCER 

4 

4  1 

I  J 

90 

45 

790 

R  P 

or 

RP 

or 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

A  I 

0  4 

90 

34 

K7 

r 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

RLTON  DRM  26 

0137 

06 

MAO  I  SON 

4 

38 

5  3 

90 

1  1 

4  9 

7Q 

7Q 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RNNH   1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

14 

R4  0 

RP 

or 

RP 

or 

f-j 

J.   BON  HARTLINE 

RNTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7Q 
/H 

7Q 
/  n 

H 

THOMAS  G.  ROBINSON.  JR 

RRGONNE  NRTIONRL  LRB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

C 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

RSHLEY 

0281 

08 

WASH  I  NGTON 

4 

^R 

J  o 

90 

89 

1  2 

R  7  0 

r 

L 

CHARLES  H  5CHUBACH 

RUGUSTR 

0330 

03 

HANCOCK 

40 

1  4 

90 

56 

680 

Q 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

RURORR  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

4  1 

4  5 

88 

2  I 

690 

7P 

7P 

H 

AURORA  COLLEGE 

AVON  5  NE 

0386 

0  3 

FUL  TON 

1 
1 

A  0 

**  u 

4 

90 

22 

R  4  0 
D  *♦  U 

7R 

JAMES  R  MITCHELL 

BRRR  INGTON 

0442 

02 

LAKE 

4  2 

1  0 

88 

09 

ROO 

M  T  n 
n  1  u 

M  r  n 
n  1  u 

FREDERICK  WUJCIK 

BRRRY 

04  45 

06 

P  I  KE 

4  1 

9  1 

03 

7  1  0 

7fl 

MRS  JESSIE  M  ROBERTS 

BERRDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

40 

0  1 
U  I 

90 

26 

4  50 

7R 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

U  O  1  u 

u  o 

ST  CLAIR 

9 

D  O 

"^0 

89 

51 

4  RO 

4  P 

4  P 

r 
L 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE   1  E 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

SO 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9 1 

06 

650 

RP 

or 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL  I  N 

4 

0  D 

09 

88 

55 

4  4  5 

P  Q 

NORMAN  0-  MELVIN 

BLOOMINGTON  WRTERWORKS 

n7R  1 

U  /  D  1 

n  A 

U  *t 

MCLEAN 

1 

4  0 

■^0 

89 

01 

7  7  R 

I/O 

7  P 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

u  ** 

MCLEAN 

1 
1 

4  0 

■J  1 

89 

00 

7RR 
'  o  o 

A  P 

*i  r 

A  P 

ILLINOIS  STATE  UNIV 

BLUFFS 

n7ft  1 

U  '  O  I 

u  o 

SCOTT 

1 
I 

Q 
0  3 

4R 

90 

32 

R  4  0 
0  **  U 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

U  3  3  J 

HQ 

MASSAC 

c 
o 

J  / 

OP 

U  O 

88 

39 

J  J  U 

RP 

or 

RQ 
oH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRHOK  I  R 

I  1  UU 

u  o 

ST  .  CLAIR 

4 

P 

J  o 

A 

90 

1  3 

4  0  0 
*t  U  U 

Q  Q 
oH 

oH 

CAHOKIR  TREATMENT  PLT. 

CRIRO  WSO  CI  R 

1  1  D  O 

u  □ 

ALEXANDER 

4 

J  / 

00 
U  U 

89 

1  0 

I  4 

M  I  O 

n  I  u 

M  I  O 

n  1  u 

r 

L 

n  u 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  ^  ou 

FULTON 

I 
1 

A  0 

90 

01 

R9P 
o  ^  o 

C  P 

or 

RADIO  STATION  WBYS 

CRRBONORLE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7Q 

7Q 

HUGH  8  BOYD 

CARL  I NV I LLE 

1280 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

RP 

or 

RP 

or 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLINVILLE  NO.  2 

I  ^  a  H 

U  D 

MACOUP  I  N 

1 
1 

1  7 

89 

53 

R9  1 

r 

L 

WILLIAM  J  .  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

I  9cin 

no 
u  o 

CL INTON 

C 

P 

0  o 

^P 

O  o 

89 

20 

RO  1 
OU  1 

RQ 
on 

RQ 
OH 

RQ 
O  n 

r 
i_ 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1  9Qfi 
1  ^ 

WH  I  TE 

'^P 

J  o 

I  n 

1  u 

88 

1  2 

^QO 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
DECEMBER  1974 


STnilON 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WfiYNE  CITY 
WENONfl 
WEST  SflLEM 
WHEflTON  3  SE 
WHITE  HRLL  1 
WILCOX 
WINDSOR 
YflTES  CITY 


9040 
9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9354 
9816 


WAYNE 

MARSHALL 

EDWARDS 

DU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


3B  21 

41  04 

38  31 
41  49 

39  26 

38  36 

39  26 

40  47 


88  35 

89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  19 
88  36 
90  01 


450 
685 
445 
680 
578 
460 
685 
675 


6P 


7A 


MRS  BRENDA  0  HIATT 
WALTER  J.  WENHLAFF 
CITY  OF  WEST  SALEM 
MORTON  ARBORETUM 
WHITE  HALL  PUMPING  STA 
HUGH  G  LYNN 
ORRIS  A  SENG 
ORA  L  .  BELL 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
16 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILLINOIS 


Temperature 


Precipilalion 


■3 

.B 


No.  ol  D«yft 


u  1 


Snow.  Sl««t  No.  ol  Diy 


«       *  • 

IPRIL  1974 


KASK45KIA  R  N4V  LOCK 


*       •  * 

MAY  197* 


•       •  * 

JUNE  1974 


•       *  * 

Ay.UST  197A 


CANHKU 


*       *  • 

^EPTFMBER  1974 

JACKSJNVULf 
RANTOUL 

WATFRuaO   1  WSW 


50.9 


J6.« 


59.5 


23 


17 


209 


77.2 


19 


0     0     *     0  3.76 


0     0     0     0       9.29         1.40  .72 


0     0     0     0       9.97         5.15  2.50 


72.2 
72.1 
73.6 


4B.3 
49.3 
53.0 


74. 6M 


60.3 
60.7 
63.3 


53 


Ol  0     0     0  4.21 


166 
159 
11'' 


2.14 
3.71 


.97 
.24 


1.55 


.54 
1.09 
1.36 


22 


29 


i  ! 


.0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


APRIL  197* 
K4S<ASKlfi  R  Nav  CnC 


CALESBJPG 


JUNE  1974 


Cah:3kia 


SEPTEMBER  1974 

JACKSONVILLE 
RflNTOUL 

WATSRLOa    1  wSH 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.10     ,03  .01 


.01      .62  .60 


.07  .08 


.72     .31  .22 


1.55     .48  .05 


S«e  ielef«nce  not«5  following  Station 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
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Day  of  Month 

• 

01 

tt 

1   1   2  1   3  4 

5  i  6 
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*         *  • 
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K4SK»S'U  S  tiv  LOCK 

•  •  • 

H4V  1974 

•  *  • 

JU'<E  1974 
CALESBORG 

•  •  • 
AUOUST  1974 

CAHOKIt 

«  •  • 

september  1974 
jjcksonville 

RINTHUL 

kate^lod  I  wsw 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MO) 


73     61  47 


70  65 
•iZ  it 


75  79 
5*-  51 


91  95 
59  ft7 


75 

70 

56 

65 

67 

70 

57 

5J 
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40 

40 

43 

76 
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65 
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71 
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54 
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42 

45 

48 

81 

68 

68 

69 

72 

76 

60 

52 

47 

45 

48 

50 

80  79 
53  54 


47     49  50 


63  81 
63  62 


74  77  79 
48     57  57 


57  69 
30  45 


7o:  78 
56  56 


65 

50 


60  63 
42  I  45 


74  I  77 
46  1  53 


80  80 
69  69 


79  80  79 
60     66  62 


82  80  84 
69     68  68 


85 

69  64 


85  58 
53  42 


52     45  47 


78  82 
51  55 


88  87 
62  68 


68  65 
56  62 


89  88  78 
64     66  65 


89  90 
62  63 


82  80  74 
57     58  49 


78  63 
54  55 


82  78 
59  65 


60 
39 


90  90  84 
66     64  64 


58 

30 


45     94  93 


85  89  92 
62     67  71 


76 

79 

71 

68 

90 

53 

47 

42 

72 

71 

70 

69 

90 

51 

48 

41 

75 

'2 

68 

63 

90 

59 

45 

49 

68.3 
49,4 


H7  76  76  74 
70     65     99  63 


77.2 
97.1 


99,4 
63,8 


72.2 
48,3 


72,1 
49,3 


S««  n«l*r«De«  Notet  ToUowlBg  SuUon  Index 
A-3 


CORRECTIONS 


ILLINOIS 


CORRECTION 


OCTOBER  1974 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  NORTHEAST  02 
&  DIVISIONAL  DATA 


OCTOBER  1974 
OCTOBER  1974 


MONTHLY  SUMJIARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHEAST  02 


NORTHEAST  02 


CHICAGO  UNIVERSITY 


AVERAGE  MAXIMUM  65.6;    AVERAGE  MINIMUM 
47.1;   AVERAGE  TEMPERATURE  56.4;  DE- 
PARTURE FROM  NORMAL   .4,   TOTAL  DEGREE 
DAYS  272 


AVERAGE  TEMPERATURE  53. 
FROM  NORMAL  -1.5. 


DEPARTURE 


CHICAGO  UNIVERSITY 


MAXIMUM  ON  27th  70;   28th  72;   29th  73; 
30th  76;   31st   76;   AVERAGE  MAXIMUM  65.6; 
MINIMUM  ON  27th  44;   28th  52;   29th  56; 
30th  60;   31st  65;   AVERAGE  MINIMUM  47.1 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N,C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F.   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  ior  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.S.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Pi-fclpi latlon"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
niches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
I  now  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  lee. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt   loam  under  bluegrass  sod. 
Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

IWTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  nonth. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSlSSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIHATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STOR*l  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  ma 
station  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at 
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7.23 
6.97 
12.22 
9. 86 


9.96  9.33 


7.84  4,1! 


6.78  3,2( 


5.90  1.78 
7.13  3.19 
5.26  1.24 


9.B3  1.73 


3.21 

7,01 
2,61 
3,61 
1,9! 
4,2! 


7,54  3,81 
7,88  3.92 


10.78  6,59 


7,81  3,83 


8,16  3.79 
5.1J 
3,24 


6,18  1.29 


7.75 
7.60  3 
6.45 
9.39  4,93 
7,72  2.92 


5.36 


4.02 

3.47 

3.10 

2.26 
4.10 
2.39 


10.21 
7,46 
6,02  1.94 
8.83 
7.20  2.48 

11.15  6,50 


8,23  3,58 


6,65  2.81 


8,12  3.89 


1.37- 
1.02 
2.35- 
2.25- 

2.15-  1.85 
1.84.  2.32 


2.27-  1.9C 


1.48.  2.79 


3.93 
3.71 
1 .26- 
2.96- 


2.81.  1.00 


B-  1.23 


1,51- 
1,49- 
3,86 
,99- 


1.33-  2.5S 


1.51- 
2.88- 
3.20 


2.96.  .61 


1.63. 
2.81. 
5.72 

3.38.  1.37 


2.40-  1.00 


2.49-  1.93 


5.01 
3.90 
5.47 


.53 
.53 
.89 
1.21 
.72 


1.99 
1.13 
1.10 


l.S2r.  2.20:  2.71- 


3.05-  1.04 


.68 

.98-  2.69 
1.68 

1.39-  2.27 

1.94k  1.80 

I. 02k  2.20 


1,68-  2.12 
2.99 
.97-  2.59 

.79.  2.88 
1.33 
1.47.  2 
1.29-  2 
2.63r  1.13 


2.60 

.54 

1.32 

1.56 

1.69 
4.21 
2,26 


S«*  R«l«renc«  NolM  FoUowlno  Sutlon  Index 
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2,79-  .99 
3,41 
3.41- 
6.31 

,98- 
1,87- 
2,51 

1.62-  2,0!|  2,55-  .46 
4.78     l.U  3,29 


0.  2,46  1,91. 


1,61  2,09- 


1.91-  1.60 


2,50-  .51 
3.33 
2.02 
1.33-  1.55 
2.60-  .13 


1.13-  2.11 


2.24-  1.97 


1.99- 
2.71 
1.88- 
1.97. 


2.42  ,61^  1.46- 
1.91- 
1.64 
1.92- 
1.75 


2.73  1.19 
3.08  1.00 


.29:   38.32  3.79 

.31  :  40.61  6.69 

35.09 

.16     39.94  9.40 

44.99  11,04 


.38 


41,25  9,81 


9,98 


.03 

.12^  37.87  1,B5 

46.83  11.03 

45.97  10.11 

36.54  3.91 

36.18  2.94 


1.90- 
1,49- 

1,13 


.37;  36,77 
.23 


1.47-  1.94 


3,37  1.20 


1.93-  1 
.65-  : 
1.21-  ; 
2.21 

2.62-  ,84 


1,89 
1.92. 
2.12 


1.96 
1.72- 
1.75 


.20 
.79 
.91 


2.22-  I.IIE 


1.25.  1 
1.49»  1.28 
1.72.  1.04 
1.66-  .84 

1.75- 

1.66.  .84 

2.02.  .35 

1.72.  ,89 


2,26 
3,07 
3,18 

3,09 
2,92 
3,27 
4.17 
3.22 

3.97 
3.1J 


.48 
.82 
1.26 


1.95 
1 .09 
.34 
,86 


2.54 
2.13 
l.BO. 


1.04. 
1.53- 
1.40- 

1.48- 

2.07- 
1.33- 
1.79- 
1.38- 

2.52 

1.06- 

1,27- 

1,63-  ; 
1,43- 


2,35 

2,68 

3,10 

2,00- 

2,72- 


2,09 
2,15 


,29 


2,75  1.00 


1.77.  1.26  3.20  1 

1.90-  1.29  4,96  ! 

1.77-  l.U  3.29  1 

2.24U  ,79l  2,94  1 

2. 68-  ,44  4,86  i 

2,28  I  3.67 

2.60-  .44  3.65  1.89 

2.72-  .45  4,09  2.32 

2.21-  .69  3,69  2,01 

2,35-  ,67  3,76  I 

1,75k.  1,25:  4,111  1.92t  2.891 


1.44-  2.40 


1.00 
1.01. 
1.46; 
1.28. 
1.69. 


1.64. 


1.68 

2.95 

1.59 

2.88 

1,53 
1,08 

2,10 


1,36, 
1,69 
1,45> 


,S5 
1.36 

1,22 

1,52 

1.41 

.26 


3.99  1,37 


3,84  1,59 


1.37 
35.63  3.05 
32.07 

34.31-  2.41 
4  1.99 


40.13  5.18 


.07^  36.61 
41.02 
38.14 
39.67 
35.39 


.18 


.59 


39.20 
37.33 
36.69 
38.53 
34.97 


5.63 
3.09 
1.15 


29.68-  .43 
40.26  6.65 
37.70  4.15 


39.46  4.76 

42.21  6.71 

49.01  13,31 
42.59  8.91 

38.44  3.79 

41.02  7.01 
38.85  6.22 

.35^  40.72  6.32 


39.06 
40.80 
45.30 


42.04 

40.77' 
37,09. 
39,331 


5.64 
2.42 
3.94 
1.12 


4.41 
3.90 
1.90 
1.91 


■281    42.05  3.31 


36. 9A  1.62 


.44!  38.59  5.48 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TOULON 

DIVISION 


OINVULE 

DANVILLE  SEWilGE  PLANT 
OlaSGN  CITY 

hoopeston 

kankakee  wth  poll  ctl 

hdnticello  no  2 
piper  city  3  se 

PONTUC 
KANTOUL 
SIOELL 


3. 731  1.8! 
2.99  1.1 


2.04 


2.27! 
2.S<> 


3.62  1.57 


1.59 
2.61 
2.11 


WEST  SOUTHWEST 


ALTON  DAH  26 
8ARRY 

8EARDST3HN 

BLUFFS 

CARLINVILLE 

3.91 
3.41, 
E  2.6<| 
«.09 

3.8a 

1.6! 

.9* 
2.4( 
2.0< 

EDWARDSVILLE 
GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 

GRICGSVILLE 

HARDIN 

I:'} 

1.2! 
3.2< 

i.i: 

2.51 
2.U 

HILLSBORO  2  SSW 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE  2  Sw 

KINCAID 

HEOORA 

4.50 
2.6^ 

3.66 
4.16 

2.1! 
.91 

2.23 

MOUNT  OLIVE    I  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
SPRINGFIELD  HSO  AP  R 
VIRDEN   1  N 

3.7( 
4.29 
4.73 
2.61 
4.13 

1.65 
2.19 

3.ie 
■  ee 

2.27 

VIRGINIA 
WHITE  HALL   1  E 

3.31 
4.39 

1.61 
2.S( 

DIVISION 

3.88 

2.05 

EAST  SOUTHEAST 


CHARLESTON 
EFFINGHAH 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

LAHRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
MATTDON 
MOWEAflUA 
NEWTON  6  SSE 

OLNEY  2  S 

palestine 
paris  waterworks 
sainte  marie 
saLem 

TUSCOLA 
VANOALIA  2  NW 
WILCOX 
WINDSOR 


ANNA   1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBDNDAlE   SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALIA 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

DU  QUDIN   I  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
KASKASKIA  R  NAV  LOCK 
MAKANDA  I  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IWSw 

RED  BUD 

SPARTA 

WATERLOO  1  WSw 


5.48 
3.62 

3.6i: 


3.85  1.2« 


4.34 
3.56 
3.68 


3.58  1.03 


3.30  .6< 
3.21  .4( 


5.03 
4.64 
3.5^ 
3.271 


4.50 
2.3i 
1.59- 
2.59 
3.5", 


3,81  1.6C 


3.44  1.52 


3. IDE  3.31  1.27 


2.76  .11 


3.16  I.IC 


3.12 
4.11 

3. Ill 


3.22 
2.63- 

v.ii 


2.49r 


2.4lU 
1.97j 


3.75 
2.93) 
3 ,5* 


2.50-  .44 


4.67  .6S 
3.57.  .67 


1.9 
1.0! 


.01 
.57 
1.2! 

1 .69 
.71 


2.69- 

4.07 
4.59 
1.88- 
3,3^ 
2.5C(- 

3.49 


4. id 

4.78 
4.9^^ 


3.73 
3.44 
5.39 


6.92  2.81 
7,24  3.27 


7.1« 
7.2^ 
8.59 
8.22 
9.22 


1.66-  2,5t 


6.45  2.0! 


2.62- 
3,58- 
3.62. 


7,31, 
6.4^ 
5.95 


6.31, 

6.o; 


6.03 
8.4^ 
5.57 
6,28 


8.07 
6.63 
5.90 


3.2( 
2.4< 
1.9! 

3.ec 


9.31  5.12 
7.67  3.39 


6.05 
4.811 


6.39  2.45 


5.65 
3.25. 
3.0^. 


1.07 
1.11 
1.41 
1.33 


3.03.  1.61 


5.87  1.49 


7.08  2.7S 
6.37  2.83 
72|     7,37  3,2C 


3.62< 
6.48 
4.77.. 
5.0C 
6.43 


1.83  6.22  2,27  7,70 
,47     5,98     1,73  2,21 


6.48     2.21  4.65 


10.45  6.2G 


27     3.21     3,97  3.29. 


1.73  4.7t 


7,43 
.47  10.94 
.97  12.53 
B.53 


8. If  5.00 


74  6.6B  2.4!  5.85 
3;i     7.85     3.5d  5.37 


.89     4.49       .45     8.26     3.84  5.1^ 


5.53  1.14 


4.91  1,33 


5,96'  1,95 


6.131  1,!7 


4.8^ 
6.27 
4.60 
4.35:' 
5.05; 

4,76 
3,76 
4,75, 
3,24> 


3,15. 

3.74. 
4.6J. 
2.701. 
3.11 
2.3^ 

20{    7,7d     2,8!|  5,16 


7  7     5.65;  1.50 


41     2.97.  1.32 


1.84 
4.06 
1.5^ 


70  3.20-1.12 


.21 

1.59 
.37 
.65 


1.55-  2.12 


1.04- 

1.35;. 
1.4^ 


l.TlJ.  2.49 


.42-  2,70 
2.39p 


1.63 
1.46 


1.83 
1.99 


70     1.62  4.32 


2.07 

6.12 
3.89 

.70- 
4.98 
5,96 

5.94 


2.14L  1,09 


2.98     1,88-  1,54 


2.44  2,14 


1.52-  2.49     3.99     1.09     2.79.     ,23     1,53.  1.28 


2.32 
1,68 


1.32 
1.51 
1.01-  1,91 
2,081- 
1,671 

1.36L  1.66 
1.42U  1,26 
1.94 
.81 
1.05 


1.30 
1.67 


1.17.  .59 
2.04.  .03 


l.Bl 


3.58 
3.65 
3.63: 


1.43 
1.34 
1.61 
1.59 


1,46     1.30.  1,63 
1.62{    2,47U     ,36     1,73-  1,04 


1,31-  2 

1.49.  2 

.74-  3 

1.4^-  2 

.96-  3 

.7oL  2 

1.83-  2 

1.94-  2 

1.19.  2.64 

1.54-  2.38 
.9^ 


2.13. 

.91. 
1.35. 


1.19-  2.33 


4.41 

1.73U 

2.26 

1.96 

1.76. 


4.26:  2.04 


1.63k  1.43 
1.64p  1.18 
1.24b  1.52 
2.16t  1,02 
1,79U   1.33E  3,52 


2.10  3.51 


.HE  3.46 
4.59 
2.971- 
2.171, 
3.341  2,92- 


1.19 
.82 

1.10 
.51 


1,08.  1,77 

1,26.  2,15 

1,39-  1,69 

1,32=  1 


-     .08     1.58-  1,93 


.  2.43  S.86 


1 .291. 
I.52L 
.81- 
I.54I 
1.06i 

.44- 

.43!- 
1 .00 
1  .OS 
1.50- 

1.15- 
2.20).  1.62 
■'  3.27 


6.45 
6.92 
5.65 


3.00 
3,81 
3,58 


1,83E  4.11 


3.96]  6.691 
6. 16l 
4,01 


1,74 
,89 
4.61 


9.46  6.51 


5,07 
5,66 
8,64 


1,82- 

1,81- 

1.46 

1.63 

2.08- 

2.37- 

2.78 

1.71. 

1.99 

1.07 


2.24L 
2.61- 

3,311 


2,7ok 
2,231 


1 

4.63^ 
2.02^  4.161 


4.731  1.58 


l.57l-  1.93|E  4.57 
3.38 
5.48 
11.06 
4.73 

10.03! 

3.29! 
11. IB 


8.I2I 
2.94^ 


1.45 
.10 
2.29 


3.5i; 

3,27U 
1.91-  1.18 


40,15 
39.74 


4.87 
3.69 


45.32 
43.34 
40.47 
41.59 
42,75 


34.40 
.18^  40.45 
43.76 


.37^  40.06 
38.24 


.11 


41.43 


2.06).  .20 


2.46 
1.6BL 
1.66 
1.89 


2.B9 
1.29 
3.77 

3.67 


36.811- 
06^  44. 

43.55'  5.46 
43.98  6.63 
16|E  37.74L  2.74 

49,54  10.24 
.16^  38.17  .96 
39.58' 
40.44 

41.34  2,46 

,08|E  43.43 
49.41 
42.37 
40.82 
.23^  45.04 

.21 


.31=  52.39 
.37:  44.01 
.59^  49.21 
48.00 
90.88 

.24  49.86 
25f  92.75 
45.74 
45.46 
48.98 


14.50 
4.70 
7.51 


.23 


46.94 
53.94 
49.50 
51.71 
40.79 

45.18 
36.96 
46.01 
.10^  46.70 


5.31 
12.82 
10.12 


3.20 
1.95 


47,16-  ,94 

37,20 
39.79 

37.91-  9.21 
45.33  1.85 


3,14; 
3.871 
3,711 


1.62 
1.49 

1.47^  l.43t 

I.92U  I. 00 
1.26 
1.76 
2.08* 
1.31k 


1,28 

l,63p 

l,15h 


,47:  l,89f. 
.27  2 
1,07  2 


2.90 
1.35 
2.37 
2.43 


.60^  41.26 
42.18 
39.30- 
49.97 
.34^  43.92 

f     .64E  54.49 


2.36 
8.31 


49.97 

45.56  3.06 
40.23.  .27 

36.41 
40.43 

38.821.  2.09 
33.57r  4.47 


See  ReleteDce  Notes  Following  Slalion  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lUINOIS 


tLSION 

1.29 

-  .11 

lENTON  FODEST  SERVICE 

3.79 

.65 

tKOOKPOKT  D«H  92 

'.n 

.it 

CMHl   6  Na 

3.AV 

.11 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

».3a 

FAIRFIELD  RADIO  WFIU 

3.33 

CQLCONDA  DAH  91 

».7a 

.a< 

HARRIS&JRG 

3.51 

HARRISeuRC  DISPOSAL  PL 

MCLEANSBORO  2  ENE 

.01 

MT  CARMEL   I  NNW 

HOUNT  VERNON 

.3; 

REND  LAKE  DAK 

ROSICLARE 

9.2a 

1.21 

5HAMNEETQMN  NEM  TOMN 

•  .01 

WAVNE  CITV 

2.31t 

2.9"(- 
2.13- 
2.23- 
1.4<| 
1.93. 


.A(E  3.69.. 

.ai|  «.92 

3.23- 
t.OO- 
9.29 

A.9« 


«.2<i 
3.62. 
3.36- 
2.79 

2.9i. 
*.19. 

3.07 


6. 2d  2.01 


6.79 
».2»- 

9.97 


3.92-  .1- 

3.31 
2.62- 

i.ll-  l.U 
6.99  ,0! 


6.03-  .3t 


3.39. 
3.67. 
3.21 


3.99 
9.1I< 
3.97 
3.61. 


.71 
1.9i 


9.96  1.2( 
9.99 

A.»a. 

9.72  1.24 


.Itl.  2.91 

.9«;.  1 

I. 21-  2.37 

.99L  i 
1.12 

1.1^  2.9« 

1.76^  2 

l.«2-  2.06 
1.37 

1.09r  2.79 

1.99 

.tth  3.0! 
l.OL 

2.92.  l.li 
.92.  3,1< 

1.9J 


9.99  2.91 


9.90  2.«l 
6.19  2.90 
2.20U  1,3( 
3.  IT 
3.33 


1.90. 
1.69-  I 
2,20l- 
1.63-  .99 
1.9T 


«.91  1.20 
«.62  1,91 
3.26.  .92 
9.2}  2 
6.12 


.09!  69.90 
.27 
.26 


6.9*  1.7* 

0.99  7.74 

7.3*  3.79 
7.36 

9.79  2.3* 


9.0^ 
6.90 
6.3£ 
11.9* 
9.91 


9.19 
2.93 
J.7» 

4.74| 
3.06- 
9.90 
1.13 
9.01 

3.76 


3.79 
.11 
.37 


1.92r 
1.92- 
1.79- 
1.63 
2.12- 


1.02 


.77 


.36 


.79 


6.06 
2.69. 
2.66 


69.63  3.99 
62.16.  6.97 
62.09  .71 
92.62 


9.20 
2.06 
1.79 


67.31 
69.91 
62.06 
.29^  66.09 


2.26 
1.29).  1.96 
1.92 
1.79. 
1.69. 

1.69 


1.32.  2.91 


7.39  3.99 


6.62  1.29 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

s 

o 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimvim  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20"  or 
below 

24  '  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 

20°  or  below 

24°  or  below 

0 
0 
"2 
0 

h 

32°  or  below 

Date 

Temp.  1 

"S 

o 

iTemp.  1 

Date 

iTemp. 

Date 

iTemp. 

Date 

|Temp. 

15 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

0 

h 

*      •  * 

NORTHWEST 

01 

AUEOO 

97 

7-16+ 

-21 

1-12 

3-25 

13 

3-25 

13 

3-25 

13 

4.  9 

28 

4.24 

30 

9-22 

30 

10-  2 

24 

10.  2 

24 

11-25 

19 

12- 

3 

6 

24! 

191 

17( 

151 

DIXtlN 

100 

7*13 

-19 

1-12 

3-2* 

13 

3-25 

13 

3-25 

1 2 

4.24 

28 

4-24 

26 

9-22 

32 

10-  2 

26 

11-14 

24 

11-26 

20 

12- 

3 

15 

25' 

246 

234 

16] 

151 

FREFPORT  WASTE  WT« 

PLT 

9B 

7-14* 

-19 

1-13 

3-26 

15 

3-26 

15 

4-  8 

24 

4-  9 

26 

5-  7 

32 

9-22 

30 

9-23 

26 

10-  3 

23 

11-26 

19 

12- 

3 

15 

24! 

178 

138 

FULTON  DAM  13 

9ii 

7.19t 

-14 

1-U+ 

3-25 

4 

3-26 

17 

3-26 

17 

4.  9 

26 

4-10 

31 

10-  2 

30 

10-1! 

25 

11-23 

24 

11-29 

20 

12- 

9 

12 

259 

248 

242 

169 

175 

GALVA 

96 

7-15+ 

-21 

1-12 

3-26 

14 

3.26 

14 

3-26 

14 

4.  9 

27 

4.25 

31 

10-  2 

26 

10-  2 

26 

11-14 

20 

11-14 

20 

12- 

3 

10 

252 

233 

233 

176 

160 

CENESEO 

9B 

7-16+ 

-19 

1-12 

3-2S 

15 

3-25 

15 

3-25 

15 

4.24 

28 

4.24 

28 

9-23 

32 

10-  2 

26 

11-14 

19 

11-14 

19 

12- 

3 

9 

234 

234 

16] 

152 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

100 

7-14 

-15 

1-12 

- 

4-  9 

22 

4.24 

28 

5-  7 

32 

9-23 

28 

9-23 

26 

10-  3 

23 

11-15 

20 

12- 

3 

13 

- 

177 

152 

139 

KEWANEE  I  E 

96 

7-11 

- 

3-25 

3 

3-26 

19 

4-23 

24 

4.23 

24 

5-  7 

30 

9-22 

30 

9-23 

26 

10-  2 

24 

1 1-14 

20 

12- 

3 

1 1 

253 

233 

162 

153 

138 

HOlINE  WSO  AP 

98 

7-U 

-26 

1-12 

3-25 

16 

3-25 

16 

3-25 

16 

4.24 

28 

4.24 

28 

9-23 

32 

10-2 

24 

10-  2 

24 

12-  2 

14 

12- 

2 

14 

252 

252 

19] 

161 

152 

MORRISON 

96 

7-16 

-23 

1-12 

3-2! 

12 

3-25 

12 

3-25 

12 

4-24 

27 

4-24 

27 

9-22 

32 

9-23 

27 

10-  2 

21 

1 1-26 

16 

12- 

3 

13 

253 

248 

191 

152 

151 

MOUNT  CARROLL 

91 

7-13 

1-12 

3-2! 

13 

3-25 

13 

4-  8 

24 

4-24 

27 

5-  6 

31 

9-22 

27 

9-22 

27 

9-23 

24 

10-  2 

19 

11- 

29 

15 

24' 

191 

168 

15] 

139 

PAW  PAW 

95 

7-15+ 

-15 

1-12 

3-26 

12 

3-26 

12 

4-  9 

21 

4.24 

26 

5-  7 

30 

9-22 

30 

10-  2 

24 

10-  2 

24 

11-14 

20 

12- 

3 

16 

252 

233 

176 

161 

138 

ROCHELLE  6  NW 

95 

7-l'i  + 

-23 

1-12 

3-25 

11 

3.25 

11 

3-2! 

11 

4.24 

28 

4.24 

28 

9-22 

29 

9-23 

2" 

10-  2 

23 

11-26 

I! 

12- 

3 

15 

?53 

246 

191 

152 

151 

ROCKFORO  WSD  AP 

97 

7-13 

-21 

1-12 

3-25 

13 

3-25 

13 

4-  6 

24 

4.  9 

25 

5.  7 

32 

9-22 

31 

10-  2 

25 

11-15 

23 

11-25 

11 

11- 

26 

16 

246 

24! 

223 

176 

138 

STOCKTON 

93 

7-13 

-18 

1-12 

3-2! 

12 

3.25 

12 

4-  8 

22 

4.23 

28 

5-  7 

30 

9-22 

28 

9-22 

26 

11-16 

23 

11-25 

19 

12. 

3 

16 

25; 

24! 

221 

152 

138 

TISKILWA 

98 

7-14 

-16 

1-12 

3-25 

14 

3.25 

14 

4-  9 

22 

4.24 

27 

5.  7 

31 

9-23 

26 

9-23 

26 

10-  3 

23 

12-  3 

12 

12- 

3 

12 

251 

253 

177 

152 

139 

WALNUT 

98 

7-14 

-19 

1-12 

3-25 

12 

3.25 

12 

3-25 

12 

4.24 

26 

5.  6 

32 

9-22 

30 

10-  2 

24 

10-  2 

24 

11-2! 

19 

12- 

3 

9 

253 

24! 

191 

161 

139 

NORTHFAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

96 

7-10 

-19 

2-  9 

3-26 

15 

3.26 

15 

4-  9 

22 

5.  7 

28 

5-  8 

29 

9-22 

30 

10-  2 

24 

10-  2 

24 

U-26 

IJ 

11- 

26 

15 

245 

24! 

176 

14( 

137 

AURORA  COLLEGE 

95 

7-19+ 

-15 

1-12 

3-25 

U 

3-25 

u 

4-  9 

24 

4.  9 

24 

4.24 

30 

9-22 

31 

10-  2 

20 

10-  2 

20 

10-  2 

20 

12- 

9 

11 

259 

191 

176 

176 

151 

B4RRINGT0N 

103 

7-10 

-16 

1-13 

3-26 

13 

3-26 

13 

4-  9 

22 

5.  7 

27 

5.  7 

27 

9-22 

31 

9-23 

26 

10-  3 

24 

11-25 

16 

11- 

25 

16 

244 

244 

177 

139 

138 

CHICAGO   GRANT  PARK 

96 

7-13 

-  1 

1-12 

3-2! 

16 

3.25 

16 

3-25 

16 

3.25 

16 

4.  9 

32 

11-13 

29 

11-14 

27 

12-  8 

20 

12-  8 

20 

12- 

9 

16 

259 

258 

258 

234 

218 

CHICAGO  O'HARE  wSD 

AP 

97 

7-  9 

-13 

1-12 

3-2! 

10 

3.25 

10 

3-25 

10 

4-  9 

25 

5.  7 

32 

9-22 

32 

9-23 

26 

11-14 

25 

11-25 

20 

12- 

9 

11 

259 

24! 

234 

167 

138 

CHICAGO  UNIVERSITV 

98 

7-14 

-  4 

1-12 

3-2! 

13 

3.25 

13 

3-26 

24 

3.26 

24 

4.  9 

30 

11-14 

27 

1 1-14 

27 

12-  9 

14 

12-  9 

14 

12- 

9 

14 

259 

259 

258 

233 

219 

CHICAGO  MIDWAY  WSD 

4P 

99 

7-14+ 

-  9 

1-12 

3-2! 

12 

3-25 

12 

3-25 

12 

4.  9 

26 

5.  7 

32 

10-  1 

32 

10-  2 

26 

11-25 

23 

12-  8 

17 

12- 

9 

12 

259 

258 

245 

176 

147 

DE  KALB 

96 

7-15+ 

-16 

1-12 

3-25 

10 

3-25 

10 

4-  9 

24 

4.24 

26 

5.  7 

32 

9-22 

30 

10-  2 

25 

11-15 

23 

11-26 

18 

12- 

9 

10 

259 

246 

220 

161 

138 

SEBHARD  WOODS  ST  PARK 

99 

7-15 

-15 

1-12 

3-26 

15 

3.26 

IS 

4.  9 

22 

4.24 

25 

5-  7 

32 

9-23 

27 

9-23 

27 

11-25 

24 

11-26 

16 

11- 

26 

16 

24! 

24! 

230 

152 

139 

JOLIET 

100 

7-14 

-14 

1-12 

3-25 

11 

3.25 

11 

3.25 

11 

4.  9 

25 

5.  7 

30 

9-23 

32 

10-  2 

26 

176 

139 

MARENGO 

98 

7-13+ 

-18 

1-12 

3-2! 

6 

3.25 

8 

4.  9 

22 

5-  7 

28 

5-  7 

26 

9-22 

28 

9-22 

28 

10-  2 

23 

1 1.26 

1* 

12- 

4 

14 

254 

246 

176 

138 

138 

OTTAWA 

101 

7-14 

-13 

1-12 

3-2! 

14 

3.25 

14 

3-25 

14 

4-24 

26 

4.24 

26 

9-23 

31 

10-  2 

26 

11-2! 

24 

12-  3 

16 

12- 

3 

16 

255 

253 

24! 

16] 

152 

PARK  FOREST 

97 

7-14  + 

-14 

1-12 

3-25 

10 

3.25 

10 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

4.24 

29 

9-23 

32 

10-  2 

26 

11-25 

20 

1 1-25 

20 

12- 

9 

12 

2  5* 

245 

230 

176 

152 

PERU  2  W 

98 

7-14 

-24 

1-12 

3-25 

9 

3-25 

9 

4-  9 

21 

5.  6 

25 

5.  6 

25 

9-22 

32 

9-23 

27 

10-  2 

24 

11-26 

19 

12- 

3 

10 

2  5: 

246 

176 

\t\ 

139 

WAUKEGAN  4  WSW 

97 

7-10 

-10 

1-12 

3-26 

14 

3.26 

14 

4-  9 

24 

4.10 

25 

5.  8 

32 

9-22 

32 

10-  2 

26 

11-25 

23 

U-26 

20 

12- 

9 

10 

2  5E 

24! 

230 

17! 

137 

WHEATON  3  SE 
*       »  • 

98 

7-13 

-15 

1-12 

3-2! 

7 

3.25 

7 

4-  9 

21 

5.  7 

27 

5.10 

SO 

9-22 

31 

9-23 

27 

' 

11. 

26 

13 

246 

139 

13! 

WEST 

(13 

GALESBURG 

96 

7-18  + 

-19 

1-12 

3-2! 

15 

3.25 

1! 

3-25 

15 

3-25 

15 

4.24 

31 

10-  2 

28 

10-  2 

26 

11-14 

23 

11-2! 

20 

12- 

2 

11 

252 

24! 

234 

191 

161 

GOLDEN  1  NW 

102 

7-14 

-23 

1-12 

3-2! 

15 

3.25 

1! 

3-25 

15 

4-  a 

28 

4-  9 

30 

9-22 

32 

10-  2 

25 

11-14 

20 

11-14 

20 

12- 

2 

15 

252 

234 

234 

177 

166 

LA  HARPE 

99 

7-14 

-20 

1-12 

3-25 

14 

3.25 

14 

3-25 

14 

4-  9 

25 

4.  9 

25 

9-23 

29 

10-  2 

25 

11-14 

18 

11-14 

16 

12- 

2 

14 

252 

234 

234 

176 

167 

MONHDUTH 

96 

7-18  + 

-17 

1-12 

3-25 

15 

3.25 

15 

3-2! 

15 

4-24 

28 

4-24 

26 

9-22 

31 

10-  ? 

25 

11-14 

23 

12-  2 

16 

12- 

3 

9 

253 

252 

234 

161 

151 

QUINCV 

100 

7-14 

-12 

1-12 

3-24 

10 

3.25 

18 

3.25 

18 

3-25 

18 

4.  9 

32 

10-  2 

31 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-  2 

19 

12- 

3 

10 

254 

252 

234 

234 

176 

OUINCV  FAA  AP 

98 

7-18+ 

-19 

1-12 

3-25 

16 

3.25 

16 

3-25 

16 

3.25 

16 

4.  9 

29 

10-  2 

27 

10-  2 

27 

11-14 

24 

12-  Z 

13 

12- 

2 

13 

252 

252 

234 

191 

176 

RUSHVILLE 
«       »  • 

98 

7-19+ 

-17 

1-12 

3-2! 

14 

3.25 

14 

3-25 

14 

4-  8 

27 

4.  9 

29 

9-22 

30 

10-  2 

26 

11-14 

21 

12-  2 

8 

12- 

2 

8 

252 

252 

234 

177 

166 

CENTRAL 

04 

BLDOMINGTON  NORHAl 

98 

7-14 

-15 

1-12 

3-25 

12 

3.25 

12 

4-  9 

22 

4-24 

28 

4.24 

26 

9-23 

29 

10-  2 

26 

11-14 

24 

12-  3 

15 

12- 

3 

15 

253 

255 

219 

161 

152 

CHENOA 

97 

7-14 

-16 

1-12 

3-2! 

10 

3-25 

10 

4-  9 

23 

4-24 

27 

4.24 

27 

9-23 

24 

9-23 

24 

9-23 

24 

11-26 

16 

12- 

3 

15 

253 

246 

167 

152 

152 

DECATUR 

98 

7-18 

-13 

1-12 

3-25 

9 

3.25 

9 

4-  9 

23 

4-  9 

23 

4.24 

31 

10-  2 

30 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-  3 

15 

12- 

3 

15 

253 

253 

219 

219 

161 

FARMER  CITY 

99 

7-14+ 

-19 

1-12 

3-25 

5 

3.25 

5 

3-25 

5 

4-  9 

25 

4.24 

29 

9-23 

31 

10-  2 

27 

11-14 

22 

11-15 

15 

11- 

15 

15 

23! 

23! 

234 

176 

152 

HAVANA  POWER  STATIO^ 

101 

7-18 

-13 

1-12 

3-25 

13 

3.25 

13 

3-25 

4.  9 

25 

4.  9 

25 

9-23 

31 

1 1-14 

23 

11-14 

23 

12-  3 

10 

12- 

3 

10 

253 

253 

234 

219 

167 

LACDN  2  E 

97 

7-10 

-21 

1-12 

3-2! 

14 

3.25 

14 

4-  9 

24 

4-24 

28 

5.  7 

31 

9-23 

28 

9-23 

28 

11-14 

23 

1 1-26 

16 

12- 

3 

12 

253 

246 

219 

152 

139 

LINCOLN 

97 

7-18 

-15 

1-12 

3-2! 

9 

3.25 

9 

3-25 

9 

4-  9 

25 

4.24 

31 

9-23 

31 

10-  2 

26 

11-14 

22 

12-  3 

14 

12- 

3 

14 

253 

253 

234 

176 

152 

MASON  CITY  1  NW 

99 

7-18+ 

-19 

1-12 

3-2! 

12 

3-25 

12 

3-25 

12 

4.  9 

27 

4.24 

29 

"-23 

30 

10-  2 

25 

11-14 

21 

12-  3 

11 

12- 

3 

11 

253 

253 

234 

176 

152 

MINONK   3  NE 

98 

-18 

3-25 

24 

27 

31 

9-23 

25 

9-23 

25 

11-14 

2 1 

11-26 

20 

12- 

3 

14 

253 

246 

219 

152 

139 

PEORIA  WSO  AP 

97 

7-14 

-la 

1-12 

3-2! 

13 

3.25 

13 

4.  9 

24 

4.  9 

24 

4I24 

29 

9-23 

31 

10-  2 

27 

11-14 

22 

12.  2 

17 

12- 

3 

11 

253 

252 

219 

176 

152 

PRINCEVILlE   1  N 
*       •  • 

95 

7-18 

-19 

1-12 

3-2! 

13 

3-25 

13 

3.25 

13 

4.24 

28 

4.24 

28 

9-23 

30 

10-  2 

25 

U.14 

22 

12-  3 

10 

12- 

3 

10 

253 

253 

234 

161 

152 

EAST 

05 

DANVILLE 

99 

7-14 

-  9 

1-12  + 

3-2! 

3-25 

2  3 

4  9 

5.  7 

3 1 

10-  2 

31 

10-  3 

26 

10.21 

23 

11-26 

18 

12- 

9 

13 

259 

246 

209 

177 

148 

HOOPESTON 

98 

7-14 

1-12 

3-2! 

3 

3.25 

3 

3-25 

3 

4-24 

28 

5.  7 

32 

9-23 

32 

10-21 

26 

11-14 

23 

11-26 

19 

12- 

9 

14 

259 

246 

234 

180 

139 

KANKAKEE   WTR  POLL 

:tl 

99 

7-15 

-11 

1-12 

3-26 

13 

3.26 

1 3 

4.25 

10-  2 

28 

10-  2 

28 

11-14 

23 

11-26 

20 

12- 

9 

12 

258 

24! 

233 

175 

160 

PIPER  CITY   3  SE 

100 

7-14 

-17 

1-12 

3-2! 

10 

3.25 

10 

3-25 

10 

5-  7 

28 

5.  7 

26 

9-23 

30 

10-  2 

25 

11-14 

22 

11-26 

20 

12- 

9 

12 

259 

246 

234 

148 

139 

PDNTUC 

99 

7-14 

-15 

1-12 

3-2! 

12 

3.25 

12 

3-25 

12 

4.  9 

27 

4.24 

30 

9-23 

31 

10-  2 

26 

11-14 

24 

11-26 

20 

12- 

9 

12 

259 

246 

234 

176 

152 

RANTOUL 

100 

7-15 

-14 

1-13 

3-26 

16 

3.26 

16 

3-26 

16 

4.10 

25 

4.25 

32 

10-  2 

28 

10-  2 

26 

11-14 

22 

11-1! 

20 

12- 

9 

7 

258 

234 

235 

175 

160 

URBANA 

97 

7-14 

-  9 

1-12 

3-25 

6 

3.25 

6 

3.25 

6 

4-  9 

28 

4.24 

32 

10-  2 

31 

11-13 

26 

11-14 

23 

12-  8 

20 

12- 

9 

13 

259 

258 

234 

218 

161 

WATSEKA  2  NW 
*       ft  * 

98 

7-14 

-13 

1-13+ 

3-25 

9 

3.25 

9 

3.25 

9 

5.  7 

28 

5.  7 

26 

9-23 

28 

9-23 

26 

10.21 

24 

11-1! 

19 

12- 

9 

12 

259 

235 

210 

139 

139 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON    DAM  26 

99 

7-19 

-  9 

1-13+ 

3-26 

14 

3.26 

14 

3.26 

14 

3.26 

14 

4.  9 

31 

12-  3 

17 

12.  3 

17 

12- 

4 

15 

253 

252 

252 

CARLINVILLE 

101 

7-14 

-13 

1-12  + 

3-25 

6 

3.25 

6 

3-25 

6 

4-  9 

25 

4.24 

32 

9-23 

31 

10-  2 

27 

11-25 

23 

12-  3 

12 

12- 

3 

12 

253 

255 

24! 

1^6 

152 

GRIGGSVILLE 

99 

7-13 

-16 

1-12 

3-25 

12 

3-25 

12 

3-25 

12 

3-25 

12 

4.  9 

29 

10-  2 

26 

10-  2 

26 

11-14 

22 

11-25 

20 

12- 

3 

7 

253 

24! 

234 

191 

176 

HILLSBORD  2  SSW 

95 

7-28+ 

-14 

1-12 

3-2! 

8 

3-25 

8 

3-25 

6 

4-  9 

28 

4.  9 

28 

10-  2 

27 

10-  2 

27 

11-14 

22 

11-26 

20 

12- 

3 

12 

253 

246 

234 

176 

176 

JACKSONVILLE 

98 

7-19+ 

-15 

1-13 

3-26 

14 

3.26 

14 

3-26 

14 

4.  9 

28 

4.24 

32 

9-23 

30 

10-  2 

26 

11-14 

23 

12-  3 

12 

12- 

3 

12 

252 

252 

235 

176 

152 

JERSEVVILLE  2  Sw 

99 

7-14 

-21 

1-  1 

3-25 

4 

3.25 

4 

3-25 

4 

4.  9 

27 

4.17 

32 

9-23 

31 

10-  2 

26 

11-25 

24 

12-  3 

U 

12- 

3 

11 

255 

253 

24! 

176 

1S9 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-  6  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


La^t  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

^•n  dales 

16  or 

20  or 

24  or 

28  or 

32  or 

32"  or 

28  ' or 

24  ' or 

20 

or 

16'  o 

station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

belo . 

o 

I 

o 

m 

d 

d 

d 

d 

a 

d 

d 

d 

d 

1 

« 

B 

S 

£ 

B 

E 

2 

B 

S 

E 

S 

a 

1 

E 

E 

2 

§ 

o 

O 

o 

£ 

a 

3 

"is 
a 

Q  i 

i2 

a 

(2 

a 

Q 

a 

H 

a 

H 

Q 

i2 

Q 

H 

% 
a 

Q 

H 

o 
<>» 

s 

k 

l>iNi 

97 

7-18 

-18 

1-  1 

3-Z5 

9 

3-25 

5 

3-25 

5 

4-  9 

27 

4-  9 

27 

10-  21 

29 

11-14 

26 

11-76 

23 

12- 

3 

16 

12-  3 

16 

753 

253 

246 

219 

176 

SPRt^<GFIELD  MSO  AP 

101 

7-18 

-16 

1-12 

3-25 

11 

3-251 

11 

3-25 

1 1 

4-  9 

26 

4-  9 

26 

10-  2 

2" 

10-  2 

28 

11-14 

22 

12- 

2 

19 

12-  3 

8 

253 

792 

234 

176 

176 

VIRDEN  I  N 

100 

7-18 

-19 

1-12 

3-25 

2 

5-25 

2 

3-25 

2 

4.  9 

26 

4-24 

32 

9-23 

30 

10-  2 

26 

11-14 

24 

12- 

3 

10 

12-  3 

10 

253 

293 

234 

176 

152 

WHITE   H4LL   I  E 

101 

7-U 

-17 

1-12 

3-25 

9 

3-29 

9 

3-25 

9 

4-  9 

27 

4.  9 

27 

10-  3 

30 

11-14 

25 

12-  2 

24 

12- 

3 

10 

12-  3 

10 

293 

293 

292 

219 

177 

•       •  • 

E4ST  SOUTHEAST 

07 

CH4RLESTQN 

98 

7-l« 

-10 

1-12 

3-25 

8 

3-25 

8 

3-25 

8 

4-  9 

28 

4.  9 

28 

9-23 

3? 

10-  > 

27 

11-21 

21 

11-26 

20 

12-  4 

16 

794 

746 

2  41 

177 

167 

EFFIN5HSH 

99 

7-18* 

-  8 

1-12* 

3-25 

7 

3-25 

7 

4-  9 

22 

4-  9 

22 

4-  9 

22 

- 

FLORA  5  Nw 

98 

7-16 

-  6 

1-  1 

3-2! 

9 

3-25 

9 

3-25 

9 

4.  9 

26 

4-  9 

26 

9-23 

32 

10-21 

25 

11-22 

23 

11-26 

19 

12-  9 

14 

259 

246 

242 

195 

167 

MARSHALL   1  E 

98 

7-18 

-10 

1-12 

3-25 

2 

3-25 

2 

3-25 

2 

4-  9 

27 

5-  7 

32 

10-  2 

30 

10-  J 

28 

10-21 

24 

1 1- 

26 

20 

12-  9 

12 

299 

746 

210 

177 

148 

MATTDON 

98 

7-18* 

-  9 

1-12* 

3-25 

4 

3-25 

4 

3-25 

4 

4-  9 

27 

4-  9 

27 

10-  2 

30 

10-  3 

26 

11-25 

24 

12- 

4 

16 

12-  9 

14 

2S9 

294 

249 

177 

176 

HOWEAOUA 

99 

7-18 

-U 

1-12 

3-25 

0 

3-25 

0 

3-25 

0 

4-  9 

27 

4-  9 

27 

10-  1 

32 

11-14 

25 

1 1-26 

22 

12- 

3 

17 

12-  4 

16 

794 

293 

246 

219 

179 

NEWTON  6  SSE 

97 

7-19 

-  6 

1-  2* 

3-26 

9 

3-26 

9 

3-26 

9 

4-  9 

28 

4-10 

29 

lf>-  2 

31 

10-21 

29 

11-26 

21 

12- 

17 

NONE 

298 

245 

19! 

17! 

OLNEY  2  S 

97 

7-16 

_  3 

1-  1 

3-2! 

u 

3-25 

11 

3-25 

1 1 

4-  9 

27 

4-17 

3 1 

10-  3 

30 

10-21 

24 

10-21 

24 

12- 

4 

19 

12-9 

16 

799 

294 

2  10 

195 

169 

PALESTINE 

95 

7-18 

-  3 

1-12 

3-25 

2 

3-25 

2 

3-25 

2 

4-  9 

29 

4-  9 

25 

10-  2 

32 

10-21 

26 

11-26 

21 

12- 

9 

13 

12-  9 

13 

299 

299 

246 

195 

176 

PARIS  WATERWORKS 

101 

7-l« 

-11 

1-12 

3-25 

9 

3-25 

9 

3-25 

9 

4-  9 

28 

4-  9 

28 

10-  2 

29 

10-  J 

28 

11-26 

19 

11- 

26 

19 

12-  9 

12 

299 

246 

246 

177 

176 

SALEM 

98 

7-18 

-  <, 

1-  I 

3-2! 

12 

3-25 

12 

3-25 

12 

4-  9 

26 

4-17 

31 

10-  2 

31 

10-  y 

78 

11-26 

23 

12- 

3 

19 

12-  9 

15 

799 

793 

246 

177 

168 

TUSCOLA 

98 

7-18* 

-12 

1-12 

3-25 

0 

3-25 

0 

3-25 

0 

4-  9 

28 

4-24 

32 

10-  2 

29 

11-14 

24 

11-14 

24 

12- 

9 

12 

12-  9 

12 

259 

299 

234 

219 

161 

VANDAL  I A  2  NW 

102 

7-20 

-10 

1-12 

3-26 

1* 

3-26 

14 

3-26 

14 

3.26 

14 

4-10 

30 

9-23 

30 

10-  3 

28 

U-19 

23 

12- 

4 

15 

12-  4 

15 

753 

293 

234 

191 

166 

WINDSOR 

98 

7.U 

-12 

1-12* 

3-25 

6 

3>25 

6 

3-25 

6 

4.  9 

27 

4-  9 

27 

11-14 

26 

11-26 

21 

12- 

3 

le 

12-  9 

13 

259 

293 

246 

219 

•      •  • 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

99 

7-19 

2 

1-  1 

3-24 

10 

3-25 

17 

3-25 

17 

3.26 

28 

4-  9 

30 

10-  3 

31 

11-14 

28 

11-26 

23 

12- 

4 

20 

NONE 

294 

246 

233 

177 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

99 

7-19 

-  2 

3-2«* 

3-25 

8 

3-25 

8 

3-25 

a 

4.  9 

26 

4-  9 

26 

9-23 

32 

10-  2 

26 

11-15 

24 

12- 

3 

1 8 

12-  4 

14 

254 

293 

235 

176 

167 

CAHDKIA 

99 

7-15 

_  3 

1-2 

3-25 

10 

3-26 

18 

3-26 

18 

4-  9 

27 

4-  9 

27 

10-  3 

29 

10-21 

76 

11-26 

23 

12- 

3 

16 

12-  4 

16 

794 

292 

245 

195 

177 

CAIRO  WSO  CI 

98 

7-19 

7 

1-  1 

1-12 

12 

3-24 

18 

3-25 

24 

3-29 

24 

3-25 

24 

11-14 

32 

12-  1 

75 

12-  8 

24 

12- 

9 

20 

NONE 

260 

258 

253 

2  34 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

99 

7-20 

2 

1-  1 

3-2! 

4 

3-25 

4 

3-26 

21 

4-10 

26 

4-17 

32 

10-  3 

30 

11-1! 

76 

11-76 

23 

12- 

4 

17 

NONE 

794 

24! 

219 

169 

CARLYLE  RESERVOIR 

98 

7-19+ 

-  6 

1-  1 

3-26 

15 

3-26 

IS 

3-26 

15 

3-26 

15 

4-10 

31 

10-  2 

31 

11-14 

76 

11-76 

2* 

12- 

3 

18 

12-  9 

15 

798 

292 

245 

233 

179 

COBDEN  2  S 

96 

7-19 

1 

1-  1 

3-25 

16 

3-2S 

16 

3-25 

16 

4-  9 

27 

4-17 

32 

10-  3 

31 

10-21 

28 

11-26 

23 

12- 

19 

12-  9 

15 

299 

294 

246 

19! 

169 

DU  OUOIN  1  NNW 

100 

7-19 

3-25 

15 

3-25 

15 

3-25 

19 

4-  9 

26 

4-  9 

28 

10-  2 

31 

- 

] 

176 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

102 

7-JO 

4-17 

23 

4.17 

23 

_ 

12-  3 

le 

12- 

16 

12-  9 

14 

- 

- 

HAKANDA   1  NW 

98 

7-19 

0 

1-  1 

3-25 

11 

3-25 

3-25 

n 

4-  9 

28 

4-17 

31 

10-21 

30 

11-14 

28 

11-26 

21 

12- 

3 

19 

12-  9 

15 

799 

293 

246 

219 

187 

MARION  <•  NNE 

96 

7-20 

-  1 

1-13 

3-25 

S 

3-26 

19 

3-26 

19 

4-10 

26 

4-18 

32 

10-  3 

29 

U-H 

29 

11-26 

24 

12- 

3 

20 

12-  9 

13 

799 

292 

219 

168 

NASHVILLE  »  NE 

97 

7-19* 

-  3 

1-12* 

3-25 

10 

3-25 

10 

3-25 

10 

3-29 

10 

4-  9 

29 

10-  2 

32 

11-14 

29 

12-  3 

20 

12- 

3 

20 

12-  9 

16 

799 

293 

253 

2  34 

176 

SPARTA 

98 

7-19* 

-  2 

1-  1 

3-2! 

13 

3-25 

13 

3-25 

13 

4-  9 

28 

4-  9 

26 

10-  2 

31 

11-14 

75 

11-30 

24 

■ 

- 

- 

250 

219 

176 

WATERLOO  1  WSW 

99 

7-19* 

-  5 

1-  1 

3-25 

12 

3-29 

12 

3-25 

12 

4-  9 

27 

4-  9 

27 

10-  2 

31 

11-14 

26 

11-26 

24 

12- 

3 

16 

12-  3 

16 

253 

293 

246 

219 

176 

•      •  * 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

99 

7-19* 

-  I 

I-  1 

3-25 

14 

3-25 

14 

3-25 

14 

4-  9 

28 

4-  9 

28 

10-  2 

32 

10-21 

78 

12-  3 

23 

12- 

9 

19 

12-  9 

15 

259 

299 

293 

199 

176 

BRODKPORT  DAM  52 

100 

7-19 

7 

I-  I 

3-24 

13 

3-24 

13 

3-25 

22 

3-25 

22 

4-  9 

29 

10-  8 

32 

11-25 

28 

11-26 

24 

12- 

3 

20 

NONE 

794 

246 

24! 

162 

DIXON  SPRINGS  AGR 

C 

97 

7-20 

3 

I-  I 

3-24 

6 

3-2J 

17 

3-25 

17 

4.  9 

27 

4-  9 

27 

10-  3 

30 

11-1! 

77 

11-26 

23 

12- 

4 

17 

12-  9 

16 

260 

294 

246 

220 

177 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

98 

7-19 

-  1 

1-  I 

3-26 

15 

3-26 

1! 

3-26 

19 

4-10 

28 

4-10 

28 

10-  2 

31 

10-21 

76 

11-26 

21 

12- 

4 

19 

12-  9 

15 

258 

293 

245 

194 

179 

HARRISBURG 

100 

7-19 

3 

I-  2 

3-24 

8 

3-25 

19 

3-25 

19 

3-25 

19 

4-  9 

29 

10-  3 

30 

10-21 

27 

11-26 

22 

12- 

4 

19 

NONE 

294 

246 

210 

177 

MCLEANSBORO  2  ENE 

96 

7-20 

0 

1-  1 

3-26 

16 

3.26 

16 

3-26 

16 

4-  9 

26 

4-10 

32 

10-  2 

32 

10-21 

75 

11-26 

22 

12- 

11 

12-  9 

15 

798 

293 

245 

195 

179 

MT  CARMEL   I  NNW 

95 

7-20* 

1 

1-  1 

3-25 

14 

3-25 

14 

3-25 

14 

3-25 

14 

4-  9 

29 

10-  2 

32 

11-14 

iS 

17-  4 

21 

12- 

! 

12-  9 

16 

759 

299 

254 

234 

176 

MOUNT  VERNON 

100 

7-20 

-  8 

1-U 

3-25 

14 

3-26 

17 

3-26 

17 

4-10 

28 

4-17 

31 

10-  3 

32 

11-25 

70 

11-26 

2* 

12- 

3 

20 

12-  9 

16 

759 

7521 

245 

229 

169 

REND  LAKE  DAM 

98 

7-20+ 

3-25 

14 

3-26 

19 

3-26 

19 

4-  9 

28 

4-10 

32 

10-  8 

32 

11-14 

26 

11-26 

2* 

12- 

19 

12-  9 

15 

259 

792 

245 

219 

161 

ROSICLARE 

94 

7-20* 

5 

I-  I 

3-24 

9 

3-29 

19 

3-25 

19 

4-  9 

27 

4.  9 

27 

10-21 

32 

11-15 

28 

1 

11-2* 

23 

12- 

4 

18 

NONE 

294 

246 

220 

199 

S*«  R*(er«nc*  NotM  Following  Station  IndM 
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SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

 197'. 


Station 

a 

(U 

Q 

(I^4) 

Time 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

1 

V 

Average 

Extremes 

Average 

E 

X 

u 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

URB4NA 

«0 

34.8 

41 

44.3 

61 

52.2 

62 

60,2 

76 

67.7 

76 

77,8 

87 

75.4 

Bl 

67.2 

77 

96,1 

62 

48, e 

63 

37.3 

4: 

54. < 

87 

30 

31 

34 

40 

48 

57 

68 

6! 

58 

48 

3E 

3: 

30 

B 

45,8 

58 

52.1 

59 

60.6 

70 

67,8 

76 

75,8 

81 

74.4 

7E 

67,3 

7S 

57, S 

63 

S0,< 

6i 

39.- 

4< 

81 

35 

43 

53 

64 

70 

6e 

61 

51 

43 

3" 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ILLINOIS 


HfNNEPlN  POWER  PLANT 


E4ST 
URBANA 


WEST  SOUTHWEST 
SPRINGFIELD  WSQ  AP 


SOUTHWEST 
CARLYLE  RESERVOIR 


EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Jan. 


Feb. 


Annual 


S.26I 
3212 
69.8 
47,0 


6.22e 
3912 
68.2 
OS. 3 


5.058 
1557 
75.1 
54.3 


3. 708 
1.67  - 


73.0 
52. <• 


*.8l 
2783 
74. <i 
55.8 


5.9ft 
2396 
70.4 
57.4 


6.848 

9.20B 

6.06 

4,908 

3.498 

1687 

949 

1272 

1619 

82,2 

94.4 

87,6 

76,7 

66.8 

59.9 

68.4 

65,4 

54.8 

46.7 

5.4911 

7,49 

4.968 

3.43 

2.648 

.83 

.95 

-  l.Ol 

-  1.27 

.60 

1309 

989 

1167 

1451 

81.7 

93,2 

87,8 

76,0 

64.8 

5B.0 

64.7 

62,8 

51,3 

42.9 

7.24B  10.68 

2938  2222 

83.7  94.8 

60.7  68.2 


7.73 
2914 
83.3 
59,2 


1  0,44 
2038 
94.4 
68.0 


6.453 
1874 
87.0 
65.6 


4.628 
21  19 
76.7 
54.7 


4.85 

2048 
77.0 
54.7 


4.16 

2356 
67.3 
45.4 


S««  R«f«r«iKfl  Notes  Following  Stahon  Indox 
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STATION  INDEX 


197» 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 

opened 

Month 
closed 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

3  8 

23 

6  B 

03 

49C 

0£ 

1 

2 

3 

ALEDQ 

yJ\j  f  c 

n  1 
u  i 

MERCER 

41 

1 3 

Qn 

"U 

L  S 

H  y 

1  cu 

f  ^ 

75 

1 

2 

■a 

ALEXIS   1  SW 

0062 

03 

WARREN 

4 1 

u*t 

■a  A 

673 

t 

ALTON  OAM  2* 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

u 

432 

24 

30 

1 

2 

3 

ANNA   1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

I* 

640 

90 

78 

1 

2 

3 

ANTIQCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 
I 

42 

30 

8  6 

08 

752 

54 

54 

1 

2 

3 

ARGDNNE  NATIONAL  LAB 

OZ'il 

02 

DUPAGE 

i 

42 

87 

5  9 

746 

C 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

36 

2G 

8  9 

12 

570 

c 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90 

56 

6B0 

c 

AURORA  COLLEGE 

0336 

02 

KANE 

I 

45 

88 

2 1 

69C 

94 

104 

1 

2 

3 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

I 

40 

43 

90 

22 

640 

24 

2 

BARRINGTON 

0*'t2 

02 

LAKE 

I 

42 

10 

88 

09 

800 

12 

12 

1 

2 

3 

BARRY 

0445 

06 

PIKE 

1 

39 

9 1 

03 

710 

9S 

2 

0492 

06 

CASS 

I 

40 

01 

90 

26 

450 

73 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

I 

36 

30 

89 

51 

450 

51 

51 

1 

2 

3 

c 

BELVIOERE   1  E 

0583 

02 

BOONE 

V 

42 

8  6 

5C 

815 

c 

BENTLEY  1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 
i 

2C 

91 

06 

65C 

23 

2 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0606 

09 

FRANKLIN 

3o 

02 

88 

55 

445 

71 

2 

BLOOMINGTDN  WATERWORKS 

07b  1 

04 

MCLEAN 

I 

40 

3C 

89 

01 

77! 

7C 

2 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

■J 

40 

31 

89 

OC 

785 

8 1 

63 

1 

2 

3 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

I 

39 

45 

90 

32 

540 

34 

2 

BROOKPQRT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

06 

86 

39 

330 

13 

48 

1 

2 

3 

CAHDKIA 

1 16C 

08 

ST.  CLAIR 

S  0 

34 

90 

13 

400 

6 

6 

\ 

2 

9 

CAIRO  WSD  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

37 

00 

89 

10 

314 

102 

103 

1 

2 

3 

c 

CANTON   1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

40 

33 

90 

01 

628 

34 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

37 

44 

89 

10 

39C 

6^ 

80 

1 

2 

3 

CARLINVILLE 

1260 

06 

MACOUPIN 

1 
1 

lO 

1 7 

89 

52 

525 

63 

63 

1 

2 

3 

CARLINVILLE  ND.  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 
1 

17 

89 

53 

621 

c 

CARLYLE  RESERVOIR 

1  5  on 

X  £  7  u 

0  6 

CLINTON 

C 

36 

8  9 

2C 

501 

1  9 

1  ? 
1  c 

1 

2 

34C 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

1 

36 

10 

88 

12 

39C 

5 1 

2 

CENTRALIA 

1386 

08 

MARION 

2 

38 

31 

89 

07 

510 

51 

2 

CHANNAHDN  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

24 

88 

17 

505 

33 

2 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

"7 

f 

29 

86 

10 

68C 

64 

94 

1 

2 

3 

chenda 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

24 

29 

1 

2 

3 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

83 

2 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

COOK 

a 
• 

4 1 

4C 

87 

36 

591 

c 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

■a 

4 1 

8  7 

36 

64C 

c 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1526 

02 

COOK 

2 

4 1 

53 

87 

37 

60C 

3 

1 

3 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

9 

4 1 

87 

45 

64' 

c 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

1 549 

02 

COOK 

1 

4 1 

5S 

87 

54 

656 

16 

16 

1 

2 

3 

c 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

■ 

4 1 

42 

87 

38 

559 

c 

CHICAGO  RaCINE  pump 

1557 

02 

COOK 

2 

4 1 

4S 

87 

39 

54C 

c 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1562 

02 

COOK 

2 

4 1 

54 

87 

38 

630 

c 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

611 

c 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPC 

1567 

02 

COOK 

3 

41 

55 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4 1 

47 

87 

36 

594 

59 

103 

1 

2 

3 

c 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87 

45 

607 

46 

46 

1 

2 

3 

c 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

I 

40 

55 

89 

30 

510 

34 

2 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

36 

31 

88 

24 

454 

c 

Clinton  i  ssw 

1742 

04 

DE  WITT 

I 

40 

06 

88 

58 

695 

64 

2 

COBDEN  2  S 

1775 

08 

UNION 

4 

37 

30 

89 

15 

540 

23 

23 

1 

2 

3 

CDULTERVILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1 1 

89 

36 

510 

c 

CRETE 

2011 

02 

WILL 

3 

4 1 

27 

87 

38 

664 

c 

DANV I L  L  E 

2140 

05 

VERM  I L ION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

71 

74 

1 

2 

3 

c 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

25 

2 

DECATUR 

2 193 

04 

MACON 

1 

ao 

S7 

5 1 

8  8 

56 

670 

62 

86 

1 

2 

3 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4 1 

56 

8  6 

46 

840 

62 

93 

\ 

2 

3 

DIXON 

2346 

0 1 

LEE 

6 

4 1 

5C 

89 

29 

590 

83 

64 

\ 

2 

3 

DIXON  SPRINGS  AOR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

8  6 

40 

540 

E 

8 

I 

2 

3 

c 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

I 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

DU  OUOIN  1  NNW 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

OC 

89 

15 

410 

62 

85 

1 

2 

3 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

36 

800 

c 

EDWARDSVlLLE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

50C 

75 

2 

EFF I NGHAM 

26B7 

07 

E  FF I NGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

74 

75 

1 

2 

3 

c 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

16 

758 

67 

2 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

80 

84 

1 

2 

3 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

13 

13 

1 

2 

3 

c 

FLORA  5  Nw 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

84 

100 

1 

2 

3 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

2 

33 

1 

2 

3 

c 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

32 

38 

1 

2 

3 

c 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

770 

54 

2 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

23 

79 

I 

2 

3 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

03 

855 

81 

98 

1 

2 

3 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

62 

62 

1 

2 

3 

GENESED 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

63? 

18 

76 

I 

2 

3 

GIBSON  CITY 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

555 

40 

2 

GLADSTONE   DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91 

02 

538 

38 

2 

GOLCQNDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

93 

2 

c 

GOLDEN   1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

12 

85 

\ 

2 

3 
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1974 


Station 


o 

X 

o 
a 


County 


(D 
(0 

c 


T3 

15 


■& 

c 
o 
1-3 


Years  of  Opened 
record    °^  closed 
 .  . —  during  yr. 


a 


6  "o'  S*  « 
2  w  o  S  o  s 


^'  4) 


Refer 
to 

tables 


GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENFIELD   1  S 
GREENUP 

GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVILLE 
HARDIN 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
HILLSRURO  Z  SSW 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  PCWER  PL 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2  SW 
JOLIET  BRANDON  RD  DAM 
JOLIET 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTL 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

KEITHSBURG 

KEWANEE   1  E 

KEWANEE   BAKER  PARK 

KINCAID 

LACON  2  E 

LA  HARPE 

LANARK 

LA  SALLE   1  S 
LAWRENCEVILLE 

LINCOLN 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MACKINAW 

MACOMR 

MAKANDA   1  NW 
MARENGO 
MARIETTA 
MARION  4  NNE 

MAROA   1  W 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL   1  E 
MASON  CITY   1  NW 
MATTOON 

MCHENRY  LOCK   AND  DAM 
MCLEANSBQRO  2  ENE 
MEDORA 
MINONk  3  NE 

HOLINE  WSO  AP  R 

MONMOUTH 
MONTICELLO  NO  2 
MORRIS 
MORRISON 
MORRISONVILLE 
MT  CARMEL   1  NNW 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  QLlVE   1  E 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 
MOWEAOUA 

MURPHYSBORO  2  SW 
NASHVILLE  4  NE 
NEW  BOSTON  DAM  17 
NEWTON  6  SSE 
NOKOMIS 
OLNEY  2  S 
OREGON 
OTTAWA 

PALESTINE 
PANA 

PARIS   1  N 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 

PAW  PAW 

PAYSDN 

PEORIA  wSO  AP  R 

PEOTONE 

PERU  2  W 


3572 
3595 
3666 
3683 
3693 
371T 
3850 
3879 

3940 


06  JERSEY 

08  JACKSON 
06,:  GREENE 

07'  CUMBERLAND 
06i  BOND 
06!  PIKE 
06  CALHOUN 
09!  SALINE 

09  SALINE 
0<t  MASON 


4013  01 
4108  06 
4198  05 
4317  07 
4355i  01 
4442  06 
4489  06i 
4530  02 
4535  02 
4603  05 


PUTNAM 

MONTGOMERY 

VERMILION 

CRAWFORD 

ROCK  ISLAND 

MORGAN 

JERSEY 

WILL 

WILL 

KANKAKEE 


4629 
4655 
4710 
4715 
4739 
4805 
4823 
4879 
49231 
49571 

5079! 
5089 
5136 
5216 
527^ 
5280 
5294 
5326 
5334 
5342 

5364 
5372] 
5380 
5413 
5430 
5493 
5515 
5539 
5712 
5751 


08  RANDOLPH 
01  MERCER 
01  HENRY 
01  HENRY 

06  CHRISTIAN 
04  MARSHALL 
03:  HANCOCK 

01  CARROLL 
02i  LA  SALLE 
07|  LAWRENCE 

04!  LOGAN 
07'  COLES 
02'  WILL 

07  CLAY 

04  TAZEWELL 
03  MCDONOUGH 
O81  JACKSON 

02  MCHENRY 

03  FULTON 

081  WILLIAMSON 


0^  MACON 
021  LA  SALLE 
07  CLARK 
04  MASON 
07  COLES 
02  MCHENRY 
09  HAMILTON 
06  MACOUPIN 
04  LA  SALLE 
01  ROCK  ISLAND 


5768  03 
5792  05 
5820  02 
5833  01 
5841  06 
5893  09 
5901  01 
5917  06 
5927  04 
5935  03 

5943  09 
5950  07 
5983  08 
6011  08 
6080  01 
6159  07 
6165  06 
6446  07 
6490  01 
6S26{  OZ 

6558  07 
6579  06 
6605  07 
6610  07 
6616  02 
6661  01 
6670  03 
6711  04 
6725  02 
6753  02 


WARREN 

PIATT 

GRUNDY 

WHITESIDF 

CHRISTIAN 

WABASH 

CARROLL 

MACOUPIN 

LOGAN 

BROWN 

JEFFERSON 

SHELBY 

JACKSON 

WASHINGTON 

MERCER 

JASPER 

MONTGOMERY 

RICHLAND 

OGLE 

LA  SALLE 

CRAWFORD 

CHRISTIAN 

EDGAR 

EDGAR 

COOK 

LEE 

ADAMS 

PEORIA 

WILL 

LA  SALLE 


39  08 
41  25 
39  44 
39  0<, 
41  30 
41  33 
41  081 


38  55 

39  18 

38  42 
42  00 
41  2L 

39  00 
39  23 
39  38 
39  38 
41  30 
41  41 

39  49 

40  40 

41  20 
41  20 


90  27t 

89  31 

90  12 

88  10 

89  24 

90  44 
90  37 
88  32 

88  32 

90  05 

89  19 

89  30 
87  40 

87  4Q 

91  01 

90  12 
90  21 

88  06 

88  05 
87  53 

89  57 

90  57 
89  54 
89  55 
89  25 

89  21 

90  58 
89  50 
89  06 

87  41 

89  22 

88  12 
88  05 

88  30 
69  22 

90  40 

89  14 

86  36 

90  23 
88  54 

88  58 

88  45 

87  41 

89  43 

88  21 
88  14 

88  30 

90  oa 

89  00 

90  30 

90  3S 
88  3S 

88  26 

89  58 
89  28 

87  46 
69  59 
89  42 

89  17 

90  46 

88  52 

89  02 
89  22 
89  20 

91  03 

88  07 

89  16 

88  04 

89  20 

88  51 

87  37 

89  05 
87  42 
87  42 

87  41 

88  59 
91  15 

89  41 
87  48 
89  09 


380 
550 
78Q  34 


86  661 


730 


MAR 


1 

2 

3 

1 

2 

3 

C 

I 

2 

3 

2 

I 

2 

3 

C 

c 

I 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

c 

2 

I 

2 

3 
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Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  [] 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Meter 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

PETERSBURG  3  SSW 

6750 

04 

MENARD 

1 

39  58 

89 

52 

600 

3 

2 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40  48 

88 

08 

690 

39 

62 

1 

2  3  C 

PITTSFIELD  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39  37 

90 

48 

570 

C 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

4 

39  27 

90 

52 

47 1 

37 

C 

PONTlAC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

1 

40  53 

88 

37 

547 

75 

76 

1 

2  3 

PRAIRIE   DU  RQCHER  IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38  05 

90 

07 

385 

21 

2  C 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40  57 

89 

46 

700 

13 

45 

1 

2  3 

PROPHETSTOWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41  40 

89 

57 

610 

C 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39  57 

91 

24 

501 

62 

68 

1 

2  3 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

AOAMS 

4 

39  56 

91 

12 

763 

23 

31 

1 

2  3 

QUINCY  dam  71 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39  54 

91 

26 

483 

38 

2  C 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39  56 

91 

25 

475 

44 

2 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40  19 

88 

10 

740 

23 

55 

1 

2  3  C 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38  13 

90 

00 

450 

26 

2 

REND  LAKE  0AM 

7187 

09 

FRANKLIN 

4 

38  02 

88 

59 

45! 

1 

I 

MAR 

1 

2  3  C 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

41  56 

89 

U 

820 

29 

50 

1 

2  3 

RGCKFDRD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBACn 

6 

42  18 

88 

59 

880 

94 

2 

ROCKFCRD  WSn  AP  R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42  12 

89 

06 

724 

2A 

24 

1 

2  3  C 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37  25 

88 

21 

400 

26 

32 

1 

2  3 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

I 

40  07 

90 

33 

660 

81 

83 

1 

2  3 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38  56 

88 

01 

500 

28 

2 

SALEM 

7636 

07 

MAR  I  ON 

2 

38  38 

88 

57 

550 

16 

59 

1 

2  3 

SHAWNEETQWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37  43 

88 

U 

400 

64 

2 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39  24 

86 

47 

555 

SIOELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39  55 

87 

49 

585 

29 

2 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42  01 

87 

43 

600 

C 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38  08 

89 

43 

540 

87 

87 

1 

2  3 

SPARTA  NO.  2 

8151 

08 

RANDOLPH 

4 

38  07 

89 

43 

500 

C 

SPRINGFIELD  WSQ  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39  50 

89 

40 

568 

38 

38 

9 

1 

2  34C 

STICKNEY  W  SIDE   TR  WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

41  49 

87 

45 

640 

C 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42  21 

90 

00 

1020 

27 

30 

1 

2  3 

STREATOR  2  ENE 

6353 

02 

LA  SALLE 

1 

41  08 

88 

48 

550 

70 

2 

SULLIVAN  1  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39  35 

88 

37 

690 

C 

TISKlLWA 

8604 

01 

BUREAU 

\ 

41  17 

89 

30 

512 

12 

90 

2  3 

TOULON 

8630 

04 

STARK 

1 

41  05 

89 

52 

765 

32 

2 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39  48 

88 

17 

553 

27 

81 

1 

2  3 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40  06 

88 

14 

743 

71 

71 

26 

1 

2  34CG 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41  19 

88 

59 

464 

33 

2 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38  59 

89 

07 

540 

2 

5 

I 

2  3  C 

VIRDEN  1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39  31 

89 

46 

675 

27 

33 

1 

2  3 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39  57 

90 

13 

515 

12 

2 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41  34 

89 

35 

760 

62 

82 

1 

2  3 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40  42 

89 

25 

730 

C 

WATERLOO  1  WSW 

9002 

08 

MONROE 

4 

38  20 

90 

09 

545 

13 

62 

1 

2  3 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

41  46 

88 

45 

790 

C 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROaUDIS 

1 

40  47 

87 

45 

520 

27 

63 

I 

2  3 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42  21 

87 

53 

700 

51 

51 

1 

2  3 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38  21 

86 

35 

450 

27 

2 

WENDNA 

9090 

04 

MARSHALL 

i 

41  04 

89 

04 

685 

C 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38  31 

88 

00 

445 

C 

WHEATDN  3  SE 

9221 

02 

DU  PACE 

1 

41  49 

88 

04 

580 

25 

46 

1 

2  3 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39  26 

90 

23 

578 

83 

105 

1 

2  3 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 
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1974 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center    Aahevillu    n  r    9nani  .  ^ 

weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  •HoDrl?  PrIcipiTA??ON  DA?A"  ?or  ?M^'su?e  '  '  National 

IvlKRAGES  Dlvl.lon  averages  la  the  annual   lasue  include  delayed  and  corrected  data  and  .ay  differ  .lightly  fro.  value.  pubU.h.d  In  monthly  l..u.. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  thi*i  hi.iir.tn.  t^..-     T«™«^..^t..„     .     -  t- 

wind  movement  In  miles.  uim,.nsionai  unjcs  used  in  tnis  bulletin  are.     Temperature  in     1,   precipitation  and  evaporation  In  inches,  and 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period   1941-1970.       "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 


DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  -d^mln^f or  ^4^hours^endlng  at  7  a.™,   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Plana.an  slit  loam  under  hlue.rass  sod. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
-     No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months. 
*     Amount  Included  In  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

U    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISS I SS I PPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soli  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  jTound  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price-     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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